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أستاذ مشارك في الحديث النبوي الشريف وعلومه 


ذو القعدة"147اه 


كانون اول ٥۲۰۰م‏ 


الإقصدةاء 


...ني هن علماتي حي اللّةء وجيب رسولة... 
إلى والدي رحمه ال مائا المولى القدير أن يفم له في قيره 
وينور له فيه. وأن يسشبة فسيع جناتة... 


إلى اللي النابع بالعيه والعطاء...والرصرة التي لاتطبل أبدا... 
إلي أمي ودفمء قلبي حفنظها الله ... 


إلى زوجتى التي صبرت وتغلبت على سعايم عملي في سطا 
الجفط.... 


إلى أبنائي... وبناتي الأحبة صامياً الله أن ينبتضو نباتاً حسنا, 
ويزيدهو علا ونور]ء ويضديضو سراعاً مستقيفاً... 
إلي شل هؤلاء أصدي غطا الجصد المتواضع. 


الباحبث 





قال تعالى: ( ومن شكر فإنمَا يَشْكرٌ لنفسه) (". 

وقال25: " من لا يَشكرٌ الناس لا يَشكرٌ الله7). 

إن من نعم الله علي أن وفقني لهذا العملء ويسر لي الجهد والوقت لإنجازه؛ فالشكر لله 
تعالى أولاً وأخيراء وأسأله التوفيق في الدنيا والآخرة. 

ثم تقديرا وإعترافاً لأهل الفضل بفضلهمء أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة اليرموك الحبيبة؛ 
التي احتضنت أبناءها وأتاحت لهم فرصة إتمام دراساتهم العليا في رحابهاء والشكر الخاص 
لكلية الشريعة والهيئة التدريسية فيها....كما أشكر مشرفي معالي الأستاذ الدكتور محمد 
الأحمدي أبو النورء الذي ما برح يلازمني منذ بدايات هذا العمل» ويسدي إلى نصائحه 
وتوجيهاته من معين معرفته الذي لا ينضب» وفتح لي قلبه وبيته ومكتبه» وتواصل معي في 
إجازاته الخارجية عبر الأنترنت» فكان خير معين لي بعد الله» ووجدت عنده حنان الأب الذي 
افتقدته, فجزاه الله عني خير الجزاء»وجعل ذلك في ميزان حسناته. 

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى شيوخي الفضلاء كل من الاستاذ الدكتور عبد المجيد 
محمودء والأستاذ الدكتور أمين القضاةء والدكتور محمد عبد الرحمن الطوالبة» والدكتور محمد 
عيد الصاحب على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة بالرغم من ضيق أوقاتهم؛ وكثرة 
مشاغلهم» مقدراً لهم هذا المجهودء وسائلا المولى عز وجل أن يفيدني من علمهم الغزير 
وملاحظاتهم القيمة في سبيل إثراء هذه الرسالةء وإخراجها بأحسن صورة. 

كما أشكر جميع أساتذتي في جامعة اليرموك على ما بذلوه من نصح وتوجيه؛ وأشكر 
ابنتي 'سميه' التي كانت خير معين لي طيلة فترة الكتابة» وسهرت معي الليالي الطوال؛ 
وساعدتني في تخريج جزء كبير من الأحاديث» كما أشكر كل من ساعد في إخراج هذه الرسالة 
سواء بالجهد البدني أو الفكري أو باسداء النصح والمشورة أو الدعاء الخالص أو الكلمة 
الطيبة؛ ولا يتسع المقام لذكر الجميع؛ إلا أنني أتوجه للمولى عز وجل أن يجزيهم عني خير 
الجزاءء ولهم في القلب كل مودة واحترام 

الباحث 


0( سور ة النمل؛ آية(١‏ ؛ ). 
(')جامع الترمذي(9/4؟؟)كتاب البر والصلة؛ باب الشكر لمن أحسن إليك برقم(954١)‏ وقال حديث حسن صحيح. 
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رابعا: نشأته العلمية ورحلاته وأهم شيوخه 

١ 
المطلب الثاني: التعريف بسنن النسائي الكبرىء والمقارنة بينها وبين المجتبى‎ 
أولا: التعريف بالسنن الكبرى وأهميتها‎ 
ثانياً: أهمية سنن النسائي الكبرى وأقوال العلماء فيها‎ 
ثالثا: المقارنة بين السئن الكبرى للنسائي؛ والسنن الصغرى المنسوبة إليه‎ 

رابعا: هل السنن الصسغرى من عمل النساثي أم من عمل غيره 

خامساأ: منهج الإمام النسائي» وشرطه في السنن الكبرى 

منهجه في السنن 

شرطه في السنن الكبرى 
المطلب الثالث: أهمية الحكم على الأحاديث في كتب الرواية 
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ثائياً: استعمال الصيغة في المفاضلة بين راو وآخر 








ثالثا: استعمال الصيغة في أن الراوي أثبت الناس في راو معين 


المطلب الثالث: تأكيد المدح بتكرار الصفة معنى 


لقسم الأول: أقوال النسائي المنسوبة له 


القسم الثاني: الأقوال المنسوبة إلى شيوخ النسائي أو من هم فوقهم 


المطلب الرابع: من أفرد مدحه بصفة واحدة 
القسم الأول: الأحكام المنسوبة للنسائي 
القسم الثاني: الأحكام المنسوبة إلى شيوخ النسائي أو من هم فوقهم 


المطلب الخامس: التعديل على الإبهام 





أولا: معنى التعديل على الإبهام 

ثانيا: مذاهب العتماء في التعديل على الإبهام 

رابعا: التعديل على الإبهام في السنن الكبرى مما هو منسوب لغير النسائي 
المطلب الثاني: الإشارة إلى الراوي ب: "لا بأس به'ء أو "ليس به بأس* 
المطلب الثالث: الإشارة إلى الراوي ب: 'صالح الحديث" ونحوها 


خامساتمذهب النسائي في الرواية عن المبتدعين ورواياتهم في السنن الكبرى 
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المطلب الثالث: منكر الحديث أو عنده مناكير ونحو ذلك 


ثانيا: استخدام النسائي للفظ 'متروك" مطلقاً 





ول 





ثالثا: استخدام لفظ متروك مقروئا بالحديث: 'متروك الحديث" 
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المبحث الثاني:الحكم على الرلوي بالجهالة 
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المطلب الأول: تعريف الجهالة وحكم رواية المجاهيل 
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۷۹ 
المطلب الرابع: الرواة الذين حكم عليهم النسائي بالجهالة بألفاظ أخرى 1۸4 
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أولا: الذين قال فيهم: "لا أعرفهء أو لا عرف" 
ابا ی کل فر کی اور ار یں پا یر ری 





المبحث الثالث:الحكم على الراوي بما يشعر باختلال ضبطه 
من قال فيهم: ليس بالقوي أو "ليس بذاك القوي ونحوه 
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استعمالها مقيدة بالحديث(ليس بالقوي في الحديث) 


الباب الثاني :أحكام الإمام النسائي على الأسانيد 
الفصل الأول:الحكم على الإسناد بالقبول 

المبحث الأول:الحكم على الإسناد بالصحة 

المبحث الثاني:الحكم على الإسناد بألحسن ونحوه 
المطلب الأول: الحسن 
المطلب الثاني: الجر ذد 

الفصل الثاني:الحكم على الإسناد بالرد 

للمبحث الأول:الحكم على الإسناد بالانقطاع 
المطلب الأول: نفي الصحبة 
المطلب الثاني: نفي السماح 

أولا: نفي السماع مطلقاً 
ثانيا: عدم سماع أحاديث بعينهاء وثبوت السماع في غيرها 

المطلب الثالث: الراوية من صحيفة من غير سماع» بصورة تحتمل السماع وعدمه 
المطلب الرابع: التدليس 

المبحث الثاني:الحكم على الإسناد بالوقف أو الإرسال 
المطلب الأول: الوقف 
المطلب الثاني: الإرسال 

المبحث الثالث: المزيد في متصل الأسائيد 

المبحث الرابع: التفرد والفرابة 
المطلب الأول: الت سرد 
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الباب الثالسث:أحكام النسائي على الروايسات 
الفصل الأول:الحكم على الرواية بالقبول 

لمبحث الأول:الحكم على الحديث بالصحة 
المطلب الأول: الأحاديث التي حكم عليه النسائي بالصحة بأقواله المستقلة 
المطلب الثاني: الأحاديث التي حكم عليها النسائي بالصحة معتمداً على أقوال غيره 

المبحث الثاني:الحكم على الحديث بالحسن ونحوه 
المطلب الأول: الجر وه 
المطلب الثاني: الم الح 
المطلب الثالث: الممفوظ 
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الملحق (ب) التصحيفات الواردة في السنن الكبرى ولم ترد في الدراسة e۷۱‏ 
لملحق_(ج)_معجم أحكام النساتي على الرواة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


أحكام الإمام النسائي الحديثية في السنن الكبرى 
دراسة مقارنة 
الباحث: محمد مصلح الزعبي 
ملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز عناية المحدثين بنقد الأحاديث النبوية الشريفة» وتناولت أحد 
مات كتب السنةء وهو كتاب( السنن الكبرى) للإمام النسائي؛ فقام الباحث بترجمة للإمام النسائي: 
وبيان مكانته العلمية؛ والتعريف بسننه الكبرى»ء وعقد مقارئة بينها وبين السئن الصغرى المنسوبة 
لهء ثم أبان عن منهج النسائي في السنن الكبرى» وشرطه فيها. 

وقام الباحث كذلك» ببيان أهمية الأحكام الحديثية في كتب الرواية» وإن جميع مسائل علوم 
الحديث مسخرة للتوصل إلى الحكم المناسب على الحديث؛ الذي هو ثمرة هذه العلوم كافة. 

ثم عرض الباحث للأحكام التي أصدرها الإمام النسائي على الرواة والروايات» وعمل 
على مقارنتها بأحكام السابقين واللاحقين» ومحاولة التوفيق بين الأقوال» أو الترجبح بينها في حال 
عدم إمكانية التوفيق » وبيان موقع الإمام النسائي بين العلماء؛ وبيان مدى تأثره بمن سبقه؛ وتأثيره 
فيمن جاء بعده 

وَدَعُمٌ الباأحث ما ذهب إليه بالأمثلة» والشواهد الكثيرة المبثوثة في السنن الكبرىء وعمل 
على تحليلهاء وتجليتهاء وإبراز صناعة النسائي النقدية فيها. 
وقد جاعت هذه الدراسة في مقدمة وخاتمة وثلاثة أبواب. 





ی ® رجہ 0 ا لتنج يا 


وفيه ثلاثة مطائب 
الأول: لاتعريف بالإمسام التعمائي 
الكاتي: التعريف بقسئن اتكبيرى 
الكانثك: أهمية الحكم حفى للحديث 


ب 


الله : 
المقدمة: 
الحمد لله الذي خلق الإنسانَ في أحسن تقويم؛ وعَلْمَهُ أفضل تعليم: أحمدءُ وأستعينة: 

وأستغفره» وأتوب إليهء وأعوذ به من الزلل» وأستهديه لصالح القول والعملء وصلى الله على 

سيدنا محمد خانم النبيينَ وسيد المرسلينء وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما 

كثيرا إلى يوم الدين»ء أما بعد: 
فإن علوم الحديث من أجل العلوم التي يشرأف المرء باشتغاله بهاء وهي لا تقل أهمية 

عن علوم القرآن؛ فأحدهما علم خادم للقرآن الكريم؛ والآخر علم خادم للسنة المطهرة. 
ومعلوم أن السسنة المشرفة زادها الله شرفا هي التي علمتنا كيف نفهم كتاب ربنا 

ونطسبقه؛ ولولاها ما عرفنا كيف نقيم أركان هذا الدين كما يجب؛ فمن السنة ما هو تبيين 

للمجملء ومنها ما هو تقييد للمطلق: أو تخصيص للعامء أو تفسير للمشكل؛ ومنها ما جاء 
بأحكام جديدة لم ترد في القرآن الكريم؛ ويكفي أن نعرف أن حد الرجمء وهو عقوبة الإعدام 

حتى الموت بواسطة الرجم ثبت من طريق السنة المطهرة: ولم يرد فيه آية قرآنية(. 
وقد حرص أئمتنا -مئذ عهد الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من الصحابة الكرامك 

إلى عصرنا الحاضر- على صيانة حديث رسول اللهقك من الكذب والدس والتحريفء واحتاطوا 

لذلك بعدم قبول رواية من لا يثقون بدينه وأمانته» وحفظه. 
وقد اصطلح علماء المصطلح على ألفاظ مخصوصة يصفون بها كل نوع من أنواع 

الحديث الشريف» تبعا لحال سنده ومتئه: وقعدوا قواعد يعرف من خلالها رتبة الحديث؛ 

وتصنيغه تبعاً لذلك» والحكم عليه بما يليق به. 
فالحكم على الحديث صحة أو ضعفا؛ هو ثمرة الجهود التي يبذلها المحدثء أو 

الباحث؛ ليقدم للفقيه المستند الشرعي الذي يبني عليه الحكم الفقهي في مسألة ما. 


(١)أقصد‏ آبة متلوة في المصحف الآن؛ فقد وردت بعض الآثار التي تفيد أن هذا الحكم كان موجودا في 
القسرآن» فنسخت تلاوته؛ وبقي الحكم» فقد روى الإمام مالك عَنْ يَحْيَى بْنِ متعيد عَنْ سعيد بن الْسَُيّبء 
عن عم بن الخطاب أنَْهُ قال:"... لِيَاكُمْ أن مَهلَكُوا عن آيّة الررّجم أن يَقُولَ قائل لا نجدُ حَدَيْن في كتّاب 
الله فقذ رَجِمْ سول اللّه 1 وَرَجِمنَا والذي نفسي بيده لُونَا أن يقول الناس زا عبر بن الطاب في كتاب 
الله تَمَالَى لَكتَبتهَا (الشيْخ والشيْخة فَارْجُمُوهُما البّة) فإنا قذ قرأناهًا "» وهذا الحديث صحيح؛ رواه مالك 
في الموطأء كتاب الحدودء باب ما جاء في الرجم برقم(١٠٠٠)‏ وينظر: صحيح البخاري(١-4)كتاب‏ 
الحدود؛ باب الاعتراف بالزناء برقم(5875)ء ومسلم في الحدودء باب رجم الثيب بالزنا برقم(551١)‏ 
كلاهما من طريق الزهريء عن عبيد الله» عن ابن عباس عن عمر بتحوه . 


والحكم على الحديث يعتمد على مقومات كثيرة يصعب الإحاطة بها إلا لمن تسلح 
بأدوات كثيرة» وكائت لديه معرفة واسعة بالرجال والأسانيدء والطبقات» والوفيات» والناسخ 
والمنسوخ؛ ومختلف علوم الحديث الأخرىء وتميز بملكة نقدية يستطيع بموجبها الكشف عن 
علل الأحاديث» ومعرفة الشاذ منها. 

وقد برز عدد من المحدثين النقاد في القرنين الثائي والثالث الهجريين؛ وما بعدهما؛ 
متل: شعبة بن الحجاجء؛ ويحيى بن معينء وابن المديني» والبخاري» ومسلم» والترمذي: 
وأحمد» وأبوداودء والنسائي و غدرهم. 

والإمام النسائي كان من كبار المحدثين النقادء وأحكامه الحديثية في كتاب السنن 
الكبرى اعتمدها العلماء واستشهدوا بها في مصنفاتهم في نقد الرواة والمرويات؛ لكنني لم أجد 
مصنفاً استوعب هذه الأحكام» أو من خصها بدراسة مستقلة تظهر أهميتهاء ولعل السبب في 
ذلك يعود إلى سعة كتاب السنن الكبرى» وكثرة الأحكام والأقوال الموجودة فيه» فهو يحتوي 
على ما يقرب من اثني عشر ألف حديثء تكلم النسائي على كثير منهاء وهذا يتطلب من 
الباحث جهدا كبيرا وزمناً ليس باليسير ليتسنى له جمع هذه الأقوال والأحكام: فأحببت أن أجمع 
هذه الأحكام وأقوم بتمحيصهاء ومقارنتها بأحكام من سبق الإمام النسائي ومن لحقه؛ وبيان 
أهمية هذه الأحكام وأثرها فيمن جاء بعد الإمام النسائي» ومدى مساهمة الإمام النسائي في 
التقعيد والتأصيل لنقد الرواة والمرويات. 
الدراسات _السابقة_: 

إن أغلب الجهود العلمية -فيما أعلم- ركزت على دراسة السنن الصغرى المنسوبة 
للإمام النسائي؛ وتقسم الدراسات السابقة الثي تناولت السنن الصغرى إلى قسمين: 

أولا: خدمة الكتاب: فقد وجد بذيله شرحان» الأول: للإمام السيوطيء بعنوان: 'زهر 
الربى على المجتبى» وهو شرح مختصر تناول بعض الجوانب الفقهيةء وشرح بعض الالفاظ 
الغفريبةء والثاني للإمام السندي؛ المعروف بتعليقات السندي» ولا يختلف كثيرا عن الشرح 
السابقء وكلاهما مطبوع بالحاشيةء وهناك كتاب آخر شرح السنن الصغرىء بعنوان: شروق 
الأنوارء للشيخ محمد المختار الشنقيطي؛: وهو شرح وافء تناول فيه معظم الجوائب المتعلقة 
بالحديث سنداً ومتنأًء إلا أنه لم يصدر منه سوى ثلاثة أجزاء تناولت كتاب الطهارة فقطء وهو 
مطبوع في مصر عام 589١م؛‏ كما قام الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة-رحمه الله -بترقيم 
وفهرسة السنن الصغرىء ووضع فهارس مستقلة لها صدر في عام 58/8 ١مء‏ وقام الشيخ 
ناصر الدين الألباني -رحمه الله- بتصنيف صحيح السئن وضعيفة؛ وصدر في عام ۹۸۸١م‏ 


أيضاء ثم صدرت طبعة أخرى تميزت بضبط النصوصء والحكم على الأحاديث والآثارء 
والفهرسة للأطراف والكتب والأبواب'. 

ثانياً: الدراسات العلمية المتمثلة بالرسائل العلمية والبحوث: وفي هذا الجائب 
مجموعة من الرسائل العلمية على مستوى الدكتوراه منها: 

١‏ .رسالة دكتوراه بعنوان:" الأحاديث التي أعلها النسائي بالاختلاف على الراوي في 
المجتبى(جمع ودراسة) لعمر إيمان أبو بكر' 

.١‏ كتاب منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في 
الرجال للدكتور قاسم على سعدء -وأصل هذا الكتاب : رسالة دكتوراه- تناول فيه الباحث 
موضوع الجرح والتعديل عند النسائي بشكل عام دون التقيد بكتاب معين» وقسمه إلى أربعة 
أبواب: الباب الأول: الثقات والعدول عند النسائيء والباب الثاني: المجروحون والملينون عند 
النسائي» والباب الثالث: المجهولون؛ الباب الرابع: المختلف فيهم عند النسائي. 

والكتاب على أهميته اقتصر على جانب الجرح والتعديل وجمع أقوال النسائي من كتب 
الجر ح والتعديل المختلفة» لكنه لم يدرس جميع الرواة» بل قام بدراسة الرواة حسب ترتيب 
الحروف الهجائية من حرف الألف ولغاية منتصف حرف السينء ولا يخفى على القارئ 
الكريم أن حرفي العين والميم من أكثر الحروف التي تبدأ بها أسماء الرواة» وهذه لم تدرس؛ 
كما أن الرواة الذين قام بدراستهم ممن حكم عليهم الإمام النسائي في السئن الكبرى بلغ عددهم 
ثمانية وخمسين راوياًء وهذا العدد هو الذي اشتركت معه في دراسته فقطء في حين أنني قمت 
بدراسة مائتين وأربعة وعشرين راوياً تقريباء فدراستي تزيد عن دراسته ب: مائة وستة 
وستين راويا في الباب الأول من الدراسة فقط. 

كما أن كتاب الدكتور قاسم» اقتصر على دراسة الرواةء وهذا هو موضوع الباب الأول 
في هذه الرسالةء بينما يبحث الباب الثاني في الأسانيدء والباب الثالث في الروايات. 

وهناك بعض رسائل الماجستير التي تناولت السئن الصغرى مثل: 

۳. الضغفاء والمجهولون والمتروكون عند النسائيء لعباس وصي اللهء قدمت إلى 

جامعة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة عام 1۹۷۷م. ) 

4. علل النسائي في السنن الصغرى" لعلي أبو الشكرء قدمت للجامعة الأردنية عام 

7 أم. 


(١)أصدرت‏ الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام هه وهي في مجلد واحد وصفها صاحبها بأنها تميزت 
عن سابقتها بمزيد من التدقيق» والمراجعة؛ والتصحيح لعدد غير قليل من الأخطاء المطبعية والعلمية 
على حد سواءء واعتنى بها مشهور حسن آل سلمان: ونشرتها دار المعارف بالرياض-السعوديةء و شي 
النسخة التي اعتمدت عليها في أحكام الألباني. 


5.علل الحديث وتطبيقاتها في كتاب المجتبى للإمام النسائي" لمحمد محمود سليمان. 

.الصناعة الحديشية عند الإمام النسائي في السنن الصغرىء لعلي غالب فقيسات؛ 

قدمت لجامعة آل البيت. 

لا.الإمام النسائي ومنهجه في السنن الصغرىء لثابت حسين مظلوم؛ جامعة الإمام 

محمد بن سعود. 

4.لإمام النسائي ومنهجه في السئن الصغرىء لروشو الهاديء قدمت لجامعة الزيتوئة 

-تونس عام ۱۹۸۸م. 

. بحث بعنوان: "الإمام النسائي وآثاره في الحديث" للسيد صالح الفقي. 

وهذه الدراسات على أهميتها لم تتعرض للسنن الكبرى»؛ بل كانت جميعها في السنن 
الصغرىء ومعلوم أن السنن الصغرى مشكوك في نسبتها للإمام النسائي؛ فقد ذهب طائفة من 
العلماء وعلى رأسهم الإمام الذهبي إلى أن السنن الصغرى ليست من عمل النسائي؛ بل من 
عمل بعض تلاميذه» فجميع هذه الدراسات لا تدخل في موضوعيء وإن كانت تتقاطع معها في 
بعض الجزيئات الفرعية. 

أما السنئن الكبرى فلم تلق عناية الباحثين» إذ صدر الجزء الأول من السنن الكبرى 
بتحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين عام 577 اويحتوي على كتاب الطهارة فقط» ثم 
صدرت الطبعة الأولى كاملة بتحقيق الدكتور عبد الغفار البنداري» وسيد كسروي حسن عام 
05م في ستة مجلداتء كما قام جماعة من الأساتذة بإشراف أحمد شمس الدين بعمل 
فهارس للسنن الكبرى في مجلد سابع كما صدرت مؤخرا الطبعة الأولى من السنن الكبرى 
بتحقيق حسن شلبيء وإشراف: الشيخ شعيب الأرناؤوط في اثني عشر مجلداء وليس للسئن 
الكبرى أي شرح ء كما لا يوجد دراسات علمية(ماجستير أو دكتوراه) تناولت هذا الكتاب» 
اللهم سوى تلك التي حققت السنن الكبرى تحقيقا علمياء إذ قدمت خمس رسائل دكتوراه لجامعة 
الإمام محمد بن سعود تقاسمت تحقيق السئن الكبرى. 

ولعل الدراسة التي تقدمت بها للجامعة الأردئية عام 954 ام لنيل درجة الماجستيرء 
هي الدراسة الأولى والوحيدة -فيما أعلم-في السنن الكبرىء؛ وهي بعنوان: "نقد المتن عند 
الإمام النسائي في السئن الكبرى" وقد ركزت فيها على اهتمام المحدثين بنقد المئن من خلال 
عرض بعض الأمثلة التطبيقية من سنن النسائي الكبرى؛ ورددت على الشبهة التي أثارها 
بعض المستشرقين وتلاميذهم وهي : أن المحدثين اهتموا بالنقد الخارجي (نقد السند) وأهملوا 
النقد الداخلي (نقد المتن) وفندت مزاعمهم. 

أما هذه الدراسة فستبرز أحكام الإمام النسائي التي أطلقها على الرواة والمرويات» 
ومقارنتها بأحكام غيرهء وبيان منهج الإمام النسائي في إصدار الأحكام . 


وهناك بعض البحوث العلمية الصغيرة التي تناولت السنن الكبرى؛ إذ كتب الدكتور 
محمد عبد الرحمن الطوالبة بحثين في سنن النسائي الكبرىء؛ الأول بعنوان: " المجهول في 
سنن النسائي الكبرى * ونشر في مجلة أبحاث اليرموك عام 557١م‏ » والثاني بعنوان: "منهج 
النسائي في الكلام على الرواة " ونشر في مجلة دراسات الجامعة الأردنية عام554 ١م.‏ 

وهذان البحثان على أهميتهماء لم يستوعبا السنن الكبرىء بل كانت الدراسة فيهما 
تطبيقيةء اكتفت ببعض الأمثلة» في حين ستكون دراستي استقرائية تستوعب السئن جميعهاء 
إضافة إلى المقارنة التي خلت منها الدراسات السابقة» ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة. 


4. منهجية البحث: 
تقتضى طبيعة هذه الدراسة استخدام ثلاثة مناهج هي: المنهج الاستقرائي: 
والمنهج التاريخيء والمنهج الاستنباطي» وفق الخطوات التالية: 


١ 


. استقراء كتاب السئن الكبرى استقراءً تاما. 
1 


جمع الأحكام التي أصدرها الإمام النسائي على الرواة والأسانيد والمتون من خلال 
نصوص الكتاب البالغة سبعين وسبعمائة وأحد عشر ألف حديث. 


. تصئيف المادة العلمية إلى مجموعات لتسهيل دراستها فيما بعد. 
. الفحص الدقيق للأمثلة التي تنتظم في المجموعة الواحدة وتحليلها» وملاحظة أي 


تباين في أحكام الإمام النسائي على الراوي الواحدء أو الحديث الواحد من موضع 
لاخر أن وجد ذللك. 


. مقارنة أقوال الإمام النسائي بأقوال من سبقه ومن لحق به وبيان مدى تأثر الإمام 


النسائي بمن سبقهء وتأثيره فيمن جاء بعده. 


. إجراء دراسة مستوفاة على كل حكم من الأحكام التي أصدرها الإمام النسائي- 


خارج الرسالة-: والاكتفاء بذكر ما يخدم البحث من هذه الدراسات»ء والإشارة إلى 
الباقي؛ نظرأً لكثرة الأمثلة» وطلباً للاختصارء على أن لا أهمل أي جزئية تساهم في 
خدمة الفكرة الرئيسة في البحث. 


. عزو الآيات» وتخريج الأحاديث تخريجا وافيا؛ على أن أقوم بتخريج الحديث من 


سنن النسائي الكبرى أولا؛ لأنها موضوع الدراسة؛ ثم باقي الكتب الستة: البخاري» 
فمسلم» فأبي داودء فالشرمذي فابن ماجه» ثم من باقي التسعة: مالك» فأحمد 
فالدارمي» ثم من الكتب الأخرى إذا اقتضى الأمرء دون النظر إلى ترتيب معين. 


. نظراً لاختلاف الط بعاتء فإنني سأذكر الكتاب» ورقم الحديثء مراعيا في ذلك 


الشريف» -فيما يخص الكتب التسعة-على أن لا أهمل الباب ورقم الجزء والصفحة 
في الطبعات التي اعتمدت عليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

4. سأكتفي بتص حيح الشيخين للأحاديث التي أستشهذ بهاء فإن لم أجد الحديث في 
الصحيحين» أو أحدهماء أجتهد في الحكم عليه. 

٠‏ »ء وإذا كان حكم ابن حجر ليس له مخالف اقتر على ما في التقريب. 

1 ساأذكر رقم الجزء -بالنسبة للكتب القديمة-حتى وإن كان الكتاب من جزء 
واحدء؛ خشية وجود طبعات أخرى متعددة الأجزاء. 

حدود الدراسة 

الرواة والمرويات التي حكم عليها الإمام النسائي في السنن الكبرى. 

جاعت هذه الدراسة في مقدمةء ومبحث تمهيدي» وثلائة أبواب» وخاتمة» وقد خصصت 

الباب الأول للكلام على الرواةء والثاني للكلام على الأسانيدء والثالث للكلام على 

الروايات؛ كما هو مفصل في صفحة المحتوى(و-ط). 


المبحث التمهيدي 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: التعريف بالإمام النسائي ومكانته العلمية. 


ا ء اه 
أولا: أسمه وكنيتهة ونسيه: "هو الإمام الحافظ الثبت» أحمد بن شعيب بن علي بن 
سئان بن بحر بن ديٺار٬‏ أبو عبد الرحمن؛ الخراساني» النسائي"7)»والنسائي نسبة إلى نساء بلدة 
بخراسان!): وهي بفتح النون والسين المهملة بعدهما ألفء ...وقد صنف الأديب أبو المظفر: 


محمد ابن أحمد الأبيوردي جز ءا في تاريخ نساع وأبيورد(. 


¥ ¥ ¥ 
ثانياً: ولادته: ولد الإمام النسائي سنة خمس عشرة ومائتين تقريباء كما أشارت معظم 
المصادر التي ترجمت له()؛ وقد صرح هو نفسه بهذا عندما سئل عن مولده فقال: " يشبه أن 


(؟)المزي: جمال الدين ابي يوسف؛ تهذيب الكمال في_اسماع الرجال؛ تحقيق: بشار عواد معروف؛ مؤسسة الرسالة 
بيروت- لبنان: الطبعة الثانيه 84481 ام(588/1؟). وينظر ترجمته في: الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان» تذكرةالحفاظ؛ تحقيق: حمدي السلفي» دار الصميعيء الرياض-السعودية؛ الطبعة الأولى©١14‏ اه. (7/ 
والذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان؛ سبرأعلام النبلاءء تحقيق: شعيب الأرناؤط والعرقسوسي. 
مؤسسة الرسالة؛ بيهروت-لبنان: الطبعة للتاسعة؟١41١1ه.(4١/55١54-1١),‏ والسيوطي: جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر» طبقات الحفاظ دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان؛ الطبعة الأولى ترجمة رقم(؛ .)١9‏ 
(؛) خراسان: تطلق فديماً على بلاد واسعة أولها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهنده وهي اليوم القسم 
الشمالي الغربي من أفغانستان. ينظر: ( بلدان الخلافة الشرقيةس ١۲و‏ ۲۴٤و٤)).‏ 
(5)أبيورد: نسبة إلى مدينة بخراسان بين سرخس ونسأء وبئّة رديئة الماء يكشْرٌ فيها خروج العرق. ينظر: الحموي: 
شهاب الدين ياقوت بن عبد اله معجم البلدان» دار الفكر؛ بيروت-لبثانء د.ط ( .)85/١‏ وتقع أبيورد اليوم 
بالقرب من مدينة عشق أباد.عاصمة جمهورية تركمانستان.انظر: لسترنج: كيء بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ ترجمة: 
بشير فرئسيس وكوركيس عوادء مؤسسة الرسالة» بيروتلبنان» الطبعة الثائنية(ص455) . 
(")السمعاني: عبد الكريم بن محمد الإنساب؛ ( بدون دار نشر)» الطبعه الثانيه(؟ .)84/١‏ 
(/)انظر: الربعي: محمد بن عبد الله بن أحمده مولد العلماع ووفباتهم؛ تحقيق: عبد الله الحمد. دار العاصمة؛ الرياض.- 
السعودية؛ الطبعة الأولى ١٠154ه.(؟177/7):‏ وابن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمد؛ وفيات الأعبان وأنباع 
أبسناع الزمان: دار صادرء بيروت-لبنان517؟ اهء بدون رقم الطبعة.(١14/1)؛‏ وتهذيب الكمال(١/8؟؟)؛‏ وسير 
أعلام النبلاءء(4 .)١7 5/١‏ 


يكون في سنة خمس عشرة ومائتين؛ لأن رحلتي الأولى إلى قتيبة كانت في سنة ثلاثين 
ومائتين» أقمت عنده سنة وشهرين *“. 
مامعاءه 

ثالثا: وفاته: تكاد المصادر تجمع على أن وفاته كانت سنة ثلاثمائة وثلاثة!"): واختلف 
في مكان دفنه» فقيل: بعد تعرضه للضرب المبرح بدمشق'"ء نقل إلى الرملة في فلسطين 
ودفن فيهاء وقيل: نقل إلى مكة ودفن فيها '. 

ورجح الذهبي أنه دفن في الرملة؛ وهذا هو الأقرب للصواب؛ لأنه تعرض للضرب 
المبرح في دمشقء وساءت حالته الصحية كثيراء ولا تصور أنه يقوى على تحمل مشاق 
السفر إلى مكة وهو مصاب؛ إذ الوصول إليها يستغرق عدة أسابيع» لكن الوصول إلى الرملة 
سهل وميسورء ولا يحتاج إلى أكثر من يوم واحدء أو يومين على الأكثر. 


رابعاً: نشأته العلمية ورحلاته وأهم شيوخه. 

طلب النسائي العلم في صغره. إذ بدأ رحلته إلى قتيبة وهو ابن خمس عشرة سنة؛ 
وطاف البلاد شرقاً وغرباً ينهل من معين العلماء الصافي ويأخذ عنهم أفضل ما لديهم من 
حديث رسول اش وبذل أعز ما لديه في سبيل خدمة هذا العلم الشريف» فبعد أن أقام سنة 
وشهرين عند قتيبة بن سعيد ببغلان"'ء وأكثر من الحديث عنهء رحل إلى خراسان» والحجازء 


(4)تهذيب الكمالء للمزي(١/۳۳۸)‏ كما ذكرت بعض المصادر أن رحلته إلى قتيبة كانت سنة(75؟) ينظر؛ سير أعلام 
النبلاء(٤ »)1۲۸/١‏ وابن حجر: أحمد بن علي بن محمد المسقلالني» بهذيب التهذيب» مؤسسة التاريخ العربي» ودار 
احياء التراث العربيء؛ بيروت- لبنان» الطبعه الثائيه 1۹۹۳م. .)"۸/١(‏ 

(9)ينظر: مولد العلماء ووفياتهم(7/؟؟5)؛ ووفيات الأعيان :)١135/1(‏ وسير أعلام النبلاء(4 ١7/1؟١).‏ 

(١٠)روي‏ أن النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق فوجد عندهم نفرة من عليء وآل البيت» وسئل عن 
معاوية وما جاء في فضائله فقال: ما أعرف له فضيلة إلا: "لا أشبع الله بطنه"- وتمام الحديث كما رواه مسلم 
بسنده عن ابن عباس قال: كنت الْسَْ مَعْ الصَيّان فَجَاء رول الله فتواريت خلف باب قال فَجاء فخطأني حطاة 
3 اذهب واذغ لي سُعَاويَة " قال: فجئت ففلت: هو يأكل» فقال: "ًا شب الله بطنة". ينظر: صحيح مسلم» كتاب 
البر والصلة والأداب(٤/١٠١۲)‏ باب من لعنه النبي8؛ أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له زكاة 
برقم -)6٠١14(‏ وقال النسائي-أيضا-: ألا يرضى معاوية أن يخر ج راسا برس حتی بُفضتل» وألف کتابه 
خصائص علي 4 وآل البيت وصار يحدث منه في المسجد الأموي في دمشقء فثاروا عليه وضربوء ينظر:التقييد 
:)١24/1(‏ وسير أعلام النبلاء(4١/؟7١)بووفيات‏ الأعيان(١/5١)؛‏ والبداية والنهاية(١1١/14؟7١).‏ 

(١١)ينظر:‏ مولد العلماء ووفياتهم(؟/؟؟5).: وفیات الأعیان؛ لابن خلکان (۲۹/۱)؛ وسير أعلام النبلاء(4 ١1/؟؟١).‏ 

(؟١)بغلان:‏ بلدة بنواحي بلخ؛ وبيئها وبين بلخ مسير ستة أيام» منها قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله 
الثقفي مولاهم-أول الشيوخ الذين أخذ عنهم الإمام النسائي-رحمه الله-(معجم البلدان١/414):‏ وهي اليوم لا وجود 
لها ولكن موقعها في: أفغانستان؛ بالقرب من مديئة مزار شريف.(بلدان الخلافة الشرقية ص454). 


ومصر؛ والبصرة» والكوفةء وبغدادء والجزيرة"'ء والشام» وقزوين "؛ والثغور"ء وأقام 
بمصرء واستوطنهاء وُعمّرَ وبقي فيها إلى سنة نيف وثلاثمائة» فأدركه ابن عدي وابن السني 
وغيرهها .7 

يقول ابن الجوزي -رحمه الله- واصفاً رحلة الإمام النسائي العلمية: 'رحل إلى 
نيسابورء فسمع إسحاق بن إبراهيم الحنظليء والحسين بن منصورء ومحمد بن راقفع. 
وغيرهمء ثم خرج إلى بغداد » وانصرف عن طريق مروا"", فكتب عن علي بن حجر 
وغيره؛ ثم توجه إلى العراق» فكتب عن أبي كريب وأقرانه؛ ثم دخل مصر والشام' 4"). 

ونظراً لكشرة رحلاته في طلب العلم فقد روى عن كثير من كبار المحدثين والنقاد 
والأئمة» ولم يكن نهماً في الجمعء كما هو الحال عند بعض المشتغلين بهذا العلم الشريف» فهو 
يختار أفضل ما عند شيوخه» فلم يرو عن الضعفاء والمجاهيل إلا في معرض الاستشهاد على 
ضعفهم وبيان حالهم» فقد سئل الدارقطني حرحمه الله-: "إذا حَدُث أبو عبد الرحمن النسائي. 
وابن خزيمة بحديث أيما تقدمه؟ فقال: أبو عبد الرحمن؛ فانه لم يكن مثله؛ ولا أقدم عليه أحداء 
ولم يكن في الورع مثهء ولم يحدث بما حدث ابن لهيعة وكان عنده عاليا عن قتيبة"1"). 
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( )ليست جزيرة العرب» وإنما هي جزيرة أخرى مجاورة للشامء وسميت بذلك؛ لأنها تقع بين نهري دجلة والفرات 
في العراق. ينظر: (معجم البلدان5/7؟١).‏ 

(4١)قزوين:‏ مدينة مشهورة: قرب الري؛ وهي الآن على نحو مائة ميل شمال غربي طهران؛ وكانت قديما تحرس 
الدروب التي تخترق إقليم طبرستان وتؤدي إلى شواطئ بحر قزوين. من أعيانها: الإمام ابن ماجه أبو عبد الله 
القزويني صاحب السنن. انظر: اللحموي: معجم البلدان.(147/4؟-44؟): وبلدان الخلافة الشرقية(١/57 .)١1‏ 

(15)البلاد المطلة على العدوء وهي الأقاليم المطلة على الروم؛ وقد كانت الحدود بين بلاد المسلمين والروم تتألف من 
سلس لتي جبال طوروس» وطوروس الداخلة؛ وكان يعيّن هذه الحدود ويحميها خط طويل من القلاع؛ تعرف ب: 
(الثغور) يمتد من ملطية على الفرات إلى طرسوس قرب البحر المتوسط. ينظر (بلدان الخلافة الشرقية صن .)١١٠١‏ 

(١١)الخليلي:‏ الخليل بن عبد الله بن أحمدء الإرشاد؛ تحقيق: محمد سعيده مكتبة الرشدء الرياض- السعودية؛ الطبعة 
الأونى 5 4٠‏ ١اه.‏ (4735/1 )بتصرف يسير. 

(10)مرو للشافجان: هي مرو العظمى أشهر مدن خراسان وقصبتهاء بينها وبين نيسابور ثلاثون فرسخاء والنسبة إليها 
مروزتي. من أعيانهاء وعلمائهاء الإمام أحمد بن حنبل» وسفيان الثوري؛ وإسحاق بن راهويه؛ وعبد الله بن 
المبارك؛ وغيرهم. أنظر: الحموي: معجم البلدان» مصدر سابق. ( 8/؟١1١-11١).‏ 

(۸)ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشيء المنتظم في تاريخ الملوك (لآيوج+ب د دار للنشر)» 
حير أباد- الهند. .)1۳١/١(‏ 

(1۹)المزي: تهذيب الكمال. (١/0؟5).‏ 


وأما شيوخ النسائي: فهم كثرء من أشهرهم: إسحاق بن راهويه(ت8٠1ه)؛‏ وعثمان 
بن أبي شيبة(ت175ه). وقتيبة بن سعيد(ت٠‏ 4 1ه) 7'')»وأحمد بن منيع» وعلي بن حجر: 
کلاهما(ت ٠٤٤‏ ه)؛ وهشام بن عمار(ت ٤٥‏ ۲ه)؛ وعیسی بن حماد(ت۸٤۲ه)؛‏ وأبو 
كريب محمد بن العلاء (ت۸٤۲ه)؛‏ وعمرو بن علي الفلاس(ت ۲٤۹‏ ه)؛ء ومحمد بن بشارء 
ومحمد ين المثشى» كلاهما(ت ۲١٠۲ه)؛‏ والحارث بن مسكين(ت١٠٠ه)‏ » وعلي بن 
خشرم(ت ۲٣۷‏ هس)؛ وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب» ويونس بن عبد الأعلى( ت٤٠۲‏ 
ه)ءومحمد بن إسحاق أبو بكر الصغاني(ت ١۲۷ه)ء‏ وعباس الدوري(ت ١۲۷ه)ء‏ كما 
حدث عن بعض أقرانه» مثل: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني(ت ۲۷٥١‏ ه)؛ 
وسليمان بن أيوب الأسدي(ت785ه ). وعبد الله بن أحمد بن حنبلء وغيرهم'. 

6 ماه 

خامسا: مكانته العلميةء وثناء العلماء عليه. 

يعد الإمام النسائي -رحمه الله- من بين أئمة المحدّثين وكبار النقاد > وعلم من أعلام 
العصر الذي عاش فيه ولا أبالغ إذا قلت: إنه كان إمام المحدثين في عصره؛ ورأس الحفاظ في 
زمانه بعد وفة الشيخين»؛ وتبوأ مكانة مرموقة» واحتل الصدارة بين كل من اشتغل بعلم 
الحديث»ء رواية ودراية من أقرائهء واعترف له بذلك كل من عرفها' "ا أو سمع عنه!""). 

ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن المظفر '(ت ۳۷۹ ه)أنه قال + 'سمعت مشائختا 
بمصسر يعترفون للنسائي بالتقدم والإمامة» ويصفون اجتهاده في العبادة بالليل والنهار. 
ومواظبته على الحج والجهاد» وإقامة السنن المأثورة» واحترازه عن مجالسة السلطان"» كما 
نقل عن الدارقطني أنه قال عنه: " مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره*' . 


)٠١(‏ لعل ما ذكره محققا السئن الكبرى من أن وفاة قتيبة بن سعيد كانت سنة (0٠1ه)‏ وهمٌّء والصحيح ما أثبته وهو 
(140'ه) إذ كيف نوفق بين قدوم النسائي عليه سنة(٠7١)‏ وفي رواية سنة(175) وإقامته عنده سنة وشهرين 
وبين قولهما أنه توفي سنة(٠؟1)‏ فهذا غير معقولء ولعله تصحيف في الطباعة: والله أعلم. 

(١1؟)ينظر‏ باقي شيوخه في: سير أعلام النبلاء(4 ١/(2؟1١1591-1).‏ 

(؟١؟)قال‏ أبو علي النيسابوري: سألت النسائي وكان من أئمة للمسلمين... وقال في موضمع آخر: أنا النسائي الإمام في 
الحديث بلا مدافعة... وقال في موضمم ثالث: رأيت من أنمة الحديث أربعة في وطني واسفاري: اثنان بنيسابور: 
محمد ابن إسحاق وإبراهيم بن أبي طالبء والنسائي بمصره وعبدان بالأهواز. (تهذيب التهذيب١/؟؟).‏ 

(9؟) قال الذهبسي في ترجمته: “الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديث". (سير أعلام النبلاء4 ١0/1؟١):‏ وقال 
السيوطي في ترجمته: "الإمام المافظ شيخ الإسسلام أحد الأثمة المبرزين والحفاظ المتقنين والأعلام 
المشهورين".(طبقات الحفاظ١7/1١):‏ وسيأتي المزيد من أقوال العلماء في أبي عبد الرحمن والثناء عليه. 

(14)هو؛ الحافظ المجوّد محدث العراق؛ أبو الحسين: محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد البغداديء ١‏ ثفة 
مأمون؛ء (زت 1ه ). مدير أعلام انبا ء؛ للذهبي.(7١/18١‏ 4 )مختصرا. 

(15) ينظر: تهذيب التهذيب(7/1") . 


هآ 


وروي عن مأمون المصري الحافظ أنه قال: خرجنا مع أبي عبد الرحمن-النسائي إلى 
طرسوس" سنة الفداء""ء فاجتمع جماعة من مشايخ الإسلام واجتمع من الحفاظ: عبد الله 
بن أحمد بن حنبلء ومحمد بن إبراهيم؛ مر ع*", وأبو الأذان!'"), وكيلجَة!)0), 
وغيرهم فتشاوروا من ينتقى لهم على الشيوخ فاجتمعوا على أبي عبد الرحمن؛ وكتبوا كلهم 
انتخا" 





(1؟)طرسوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب» يشقها نهر البرردان؛ وبها قبر المأمون عبد الله بن الرشيدء 
كانت موطناً للصالحين والزهاد يقصدونها؛ لأنها من ثغور المسلمين حتى سنة (554ه) حيث استولى عليها: 
(نققفور) في هذا المام. ينظر: معجم البلدان. (14/4).وهي الآن تقع في سفوح جبال طوروس من الجهة 
الشرقيةء وهي مركز ولاية أضنا في لواء الاسكندرونة الذي كان يتبع لسورياء وهو الآن يتبع لجمهورية تركيا. 

(70)هي: للسنة التي قتلت فيها تدوره“ ماكة الرومان اثني عشر ألفا من أسرى المسلمين ٠‏ إذ كانت تعرض النصرانية 
عليهم » فمن تنصر كان أسوة من قتله من المتدصسرة؛ ومن أبى قتلتهء ثم أرسلت تطلب المفاداة لمن بقي منهم؛ فتم 
الفداء على نهر اللامسء؛ وكان عدد الأسرى المسلمين: سبعمائة وخمسة وثمانين رجلاًء ومائة وخمساً وعشرين 
لمرأة . ينظر: ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني؛ الكامل في التاريخ؛ راجعه وصححه: محمد 
يوسف الدقاقء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان: الطبعة الأولى14+01ه.(77/5١).‏ بتصرف. وينظر كذلك: ابن 
كثير: إسماعيل بن عمره البدابة والنهاية: مكتبة المعارف» بيروت-لبنان؛ الطبمة الثامنة۱۹۹۰م.(١٠/٤۳۲).‏ 

(18)أبو جعفر الأنماطي المعروف بمربع -لقبه مربّع- صاحب يحيى بن معين كان أحد الحفاظ الفهماء الأنماطي؛ وهو 
ثقة حافظ (ت17175ه)وذكر الخطيب أن يحيى بن معين كان يلقب أصحابه؛ فلقب محمد بن إبراهيم ب: "مربع' 
ينظر :الخطيب: أحمد بن علي أبو بكر البغدادي» تاريخ يغداد دار الكتب العلميةء بدون معلومات .)۳۸۸/١(‏ وابن 
حجر: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني.تقريب التهذيب ؛ تحقيق: محمد عوامه؛ دار الرشيدء دمشق-سورياء 
الطبعة الأولي547 ام.(١453/1).‏ 

(۲۹)هو عمر بن إبراهيم بن سليمان البغداديء الحافظ؛ أبوالآذان: جمع أذن» وهو لقبهء أما كذيته فأبو بكر » جزري 
الأصل ءثقةه روى عنه النسائي- وهو من أقرائه- وابن عقدة؛ وآخرون؛ وثقه النسائي والخطيب وغيرهماء توفي 
سنة17485هء وقيل٠175ه‏ ). ينظر: تقريب التهذيب. (1/١٠4)؛‏ وينظر:_السيوطي: جلال للدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر طليقات الحفاظ. دار الكتب العلمية؛ بيروت-لبنانء الطبعة الأولى(١/7١5).‏ 

(*) الكيلجة-بكسر الكاف, وسكون الياء وفتح اللام والجيم-: أحد الأوزان» والكيلجة البغدادية: هي مقدار صاع شرعي؛ 

والكيلجة البصرية ربع الكيلجة البغدادية.ينظر: (المحلى17/2١).‏ 

(0*)هو: محمد بن صالح بن عبد الرحمن البغدادي: أبو بكر الأنماطي؛ لقبه كَيْلَجَة-بفتح العين واللام والجيم؛ وسكون 

الياء» قيل: إن يحيى بن معين لقبه بذلك؛ وهو: ثقة حافظ: ويقال اسمه أحمد, لم يثبت أن النسائي أخرج له توفي سنة( 

۱ه). ينظر: تاريخ بغداد(١/۳۸۸)‏ معرفة علوم الحديثء تحقيق: معظم حسينء دلر للكتب العلمية؛ بيروت-لبنان؛ 

الطبعة الثانية:» 751١1ه.(7/1١5)ء‏ وتقريب التهذيب. (ص484)؛ وطبقات الحفاظ(١48/1"؟).‏ 

(*) الكلمة تدل على أمرين: الأول: أنهم انتخبوه ليقوم بمهمة الانثخاب على الشيوخ» والثاني: أنهم كتبوا ما انتخبه لهم 

(١؟)الانتخاب:‏ أن ينتخب المنتخب من حديث ذلك الشيخ ما لم يسمعه المنتقي؛ ولا رفقته؛ أو يكون فيه فائدة فيما هو 

عندهم من علو أو زيادة أو نحو ذلك. ينظر تعريف الانتخاب: السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن؛ بغية 

الرياض- السعودية؛ الطبعة الأولى11414ه/4417١م.(ص8١٠).‏ وينظر كلام مأمون المصري (تهذيب التهثيب١/59),‏ 


وقال أبو عبد الله الحاكم: 'فأما كلام أبي عبد الرحمن على فقه الحديث فأكثر من أن 
يذكر في هذا الموضع ومن نظر في كتاب السئن له تحير في حسن كلامه 7"). 

وقال الذهبي: ' كان من بحور العلم» مع الفهم والإتقان والبصرء ونقد الرجال» وحسن 
التأليف. جال في طلب العلم... ورحل إليه الحفاظء ولم يبق له نظير في هذا الشأن" 7 ". 

وقال في موضع آخر: “ولم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ من النسائيء وهو أحذق 
بالحديث وعلله ورجاله من مسلمء ومن أبي داودء ومن أبي عيسى- الترمذي- وهو جار في 
مضمار البخاري وأبي زرعة“'. 

هذه الأقوال تُعَبّرُ بصدق عن المرتبة العالية التي ارتقى سدتها الإمام النسائي 
عرحمه الله- والمكائة الرفيعة التي تبوأها » كيف لا وهي صادرة عن علماء عرفوا النسائي 
عن قرب» وعاشوا معه» وارتووا من معينه» واطلَعُوا على ما خلف من آثار علمية؛ فنظروا 
فيهاء وعرفوا من خلالها قدره فشهدوا له بهاء وأبرزوا حقيقته العلمية » وهاهو الإمام الذهبي 
رحمه الل- يضعه في منزلة رفيعة ويقدمه في الحفظ على الإمام مسلم بن الحجاج صاحب 
الصحيح: وأحد أقطاب الحديث في عصره. فقد سئل الذهبي مرة: 'أيهما أحفظ؟ مسلم بن 
الحجاج صاحب الصحيح أو النسائي؟ فقال: النسائي"2). 

وهذا لم يأت من فراغ وإنما كان نتيجة دراسة عميقة لهذا الإمام البارع وخاصة أن 
هذه الشهادة جاءت من الذهبي» الذي هو ذهبي عصره لفظا ومعنى. 

مهاه 

سادساً: شمائله وأخلاقه. 

كان الإمسام النسائي-رحمه الله- يصوم يوما ويفطر يوماء وطعامه يوم فطره ويوم 
صومه سواءء وكان يجتهد في العبادة ليلا ونهاراء ويواظب على الحجء ويقيم السنن والنوافلء 
ويتحرز عن مجالسة السلطان» وكان له أربع زوجات يقسم لهن0"). 

واحترازه عن مجالس الساطان كان من باب الورع؛ فالنسائي مشهور بورعه وتحريه 
في دينه» وفي حديثه» وخير دليل على ذلك؛ قصته مع الحارث بن مسكين» فمع أنه سمع منه 
إلا أنه لم يقل: حدثني الحارث بن مسكينء بل قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا 


(17؟)معرفة علوم الحديث(47/1). 

(؟ )سير أعلام النبلاء (177/15), 

(4؟) المصدر السابق .)١5*/١4(‏ 

(5؟)! تاريخ الإسلامء للذهبي(9/؟175١).‏ 

(7؟)المزي: تهذبب الكمال؛ )۳۳۷/١(‏ الذهبي: سير أعلام النبلاع. (4١/117١78-1١)ءابن‏ كثير:عمادالدين ابو الفداء 
اسماعيل بن عمرهء البداية والنهاية »دار الكتب العلميه.الطبعه الأولى: .)١74/1١(‏ 


1۲ 


أسمء("؛ لأن النسائي "أتى الحارث بن مسكين في ز ي أنكره» عليه قلنسوةوقباء ء وکان 

الحارث خائفاً من أمور تتعلق بالسلطانء فخاف أن يكون عينا عليهء فمنعه» فكان يجيء فيقعد 

خلف الباب ويسمع» ولذلك ما قال: حدثا الحارث وإنما يقول: قال الحارث مسكين قراءة عليه 

وأنا أسمع"“ وهذه الواقعة تبين لنا دقة النسائي وتحريه وورعه»ء فلم يقل حدثنا أو أخبرنا 

فيما يرويه عن الحارث بن مسكين مع أنه سمع ذلك منه» وذلك للتمييز بين ما سمعه من 

مشايخه مشافهة أو مباشرة» وبين ما سمعه من وراء حجاب وبدون إذن بالسماع من الشيخ. 
.ماه 

سابعا: ألارةه. 

.١‏ تلاميذه: نظراً لأن الإمام النسائي رحمه الله- قد عُمْرَ طويلاء وطلب العلم 
صغيراً؛ حيث طلب العلم في الخامسة عشرة من عمره» وعندما توفي كان عمره يقارب 
التسعين عامأاء فحياته العلمية تزيد عن السبعين عامأء جمع خلالها الكثير من الروايات؛ 
وصنف العديد من المصنفات؛ ولذلك يمّم شطره طلاب العلم والحديث؛: من كل حدب وصوب؛ 
بحيث رحل إليه الحفاظ من مختلف بقاع الدنيا؛ فلو أردنا ذكر تلاميذه كلهم لطال الأمرء ولكن 
سأكتفي بإيراد الأعلام من تلاميذه ومنهم: الحافظ الجليل أبو عوانة يعقوب ابن إسحاق 
الاسفراييني (إت5١7ه)‏ صاحب المستخرجء والعلامة أبو جعفر الطحاوي الحنفي (ت١؟5‏ 
ه) صاحب مشكل الآثارء وأبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي» صاحب الضعفاء 
الكبير(ت؟77ه )؛ وأبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن النحاس(ت8؟7ه)صاحب 
غريب القرآن» وأبو سعيد ابن يونس» صاحب تاريخ مصر(ت1747ه) وأبو حاتم محمد بن 
حبان البستي» صاحب الصحيع(ت4 5ه ) وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» صاحب 
المعاجم الثلاث(ت ٠٠١‏ ه) وأبو بكر أحمد بن محمد بن السني (ت ٤4‏ ھ) صاحب عمل 


(۳۷) روى عن الحارث: (1؟) مرةء بصيغة: “قال": (١۲)مرة‏ و'أخبرنا": (لالممرات» و'أنبأنا":(؟)مرات: و"حدثنا": 
مرتين» واقرئ" مرتين؛ والباقي بدون صيغة تحمل( ۳؟)مرة وكان يتبع هذه الصيغ جميعا بلفظ: الحارث بن 
مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. 

(8")القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال (المعجم الوسيط ؟/١6؟).‏ 

(۳۹)القباء: ثوب يابس فوق الثياب أو القميص» ويتمنطق به ( المعجم الوسيط ؟/١؟7).‏ 

(١٤)الذهبي:‏ سير أعلام النبلإع؛ مصدر سابق. (14/١؟١)‏ .وقال السخاوي:" إن الحارث بن مسكين كان يتولي 
القضاء بمصير وكان بينه وبين النسائي خشونة ولم يمكنه من حضور مجلسه؛ فكان يجلس في موضمع يستتر حيث 
يسمع قراءة القارىء ولايُرى» فلذلك كان يقول: قراءة عليه وأنا أسمع ولم يقل حدثنا ولا أخبرنا".السخاوي: 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» فتح المغيث شرح ألفية الحديث, دار الكتب العلمية؛ بيروت- لبنان» الطبعة 
الاولی. (۲۰/۲). 


۳ 


اليوم والليلة» وابن النساتي: عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي(ت1517ه). وآخر من 
روی عنه: أبيض بن الفهري المصري» فانه روی عنه مجلسین(ت ۳۷۷ ه) (, 
۲. مصافاته: صنئف الإمام النسائي كتباً كثيرة كان من أبرزها كتاب السنن الكبرىء 

قال ابن الأثير: ' له كتب كثيرة في الحديث والعلل وغير ذلك“ ء ومن أهم هذه المصنفات: 

.١‏ أسماء الله الحسثى“. 

۲. إملاءاته الحديشة0“. 

٣.كتاب‏ الأخوة والأخوات من العلماء والرواة. “. 

٤.كتاب‏ الإغراب» وجمع فيه ما أغرب شعبة عن سفيان وعكسه. (. 

5.تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله ومن بعده من أهل المدينة!"“). 

5.تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد“. 

7ا.تفسير القرآن العظيد!' ؟). 

. التمييز ('*). 

٩.الجرح‏ والتعديل. '“. 


(41)انظر باقي تلاميذه في: تهذيب الكمال.(١/514-514؟),‏ 

(؟4)ابن الأثير: مجد الدين ابي السعادات المبارك محمد بن الأثيرالجزري»جامع الأصول من أحاديث الرسول» تحقيق: 
طاهر احمد الزاوي ومحمود محمد الطناجيء المكتبةالعلميةء بيروت - لبنان» الطبعه بدون.(١5/1١١)‏ . 

(؟4) طبع بتحقيق: جمال نصره وئشرته مكتبة للتراث الإسلامي في الفاهرة-مصر عام؟؟5 ام؛ وهو جزء من كتاب 
السنن الكبرى؛ وطبع معه لاحقاً. 

(44) طبع منها مجلسانء بتحقيق أبو إسحاق الحويني الأثريء ونشرته مكتبة التربية الإسلامية في الجيزة-مصر؛ 
ويضم (44) حديثا. كما نشرته دار ابن الجوزيء الدمام_ السعودية» وصدرت الطبعة الأولى منه عام2١14ه.‏ 

(45)ذكره السخاوي: في بغية الراغب؛ مدر سابق. (ص45). 

(451لأكره ابن خير الاشبيلي: محمد بن خير بن عمرء فهرست ما رواه عن شبوخه. الطبعة الثائنية4857؟15.همء(بدون 
دار نشر.(ص45١).‏ 

(41)طبع بتحقيق: محمود إبراهيم زايدء ونشرته دار الوعيء حلب-سورياء وصدرت الطبعة الأولى منه عام 1515.هم 
في )١7١(‏ صفحة واشتملت على )١77(‏ ترجمة لمشاهير فقهاء الأمصار. 

(44)طبع بتحقيق: محمود إبراهيم زايد ونشرته دار الوعيء حلب-سورياء وصدرت الطبعة الأولى منه عام 55؟1.ه 
تحث عنوان: مجموعة رسائل في علوم الحديث. 

(9؛)مطبوع في مجلدين بتحقيق: مركز للسنة للبحث العلمي» بإشراف صبري بن عبد الخالق وسيد عياش الجليمي؛ 
ونشرته: مؤسسة الكتب الثقافية.بيروت -لبنان عام ٠335١م؛‏ وأصل مادة هذا الكتاب مأخوذة من السنن الكبرى. 

(+0)ذكره ابن حجر في تهذيب التهذبب(١/٠)قال:‏ "وفي التمبيز للنسائي: ليس به بأس“ كما ذكره السخاوي: في 
بغية الراغب.(ص45) وسماه أسماء الرواة والتمييز بينهم.ولمسلم كتاب بهذا الاسم أيضا. 

(1ه)ذكره ابسن حجر: أحمد بن علي العسقلائي؛ في لسان المبزان؛ تحقيق: دائرة المعارف النظامية-الهندء مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت-لبنان» الطبعة الثالثة5١4‏ 1ه-545١م.(7/ل١50).‏ 


١ 


٠.جزء‏ من حديث عن النبي كَل . (*) 
١.الجمعة‏ (". 

۲.خصائص علي و ١9‏ 
۳.السئن الكيرى". 

( .شيوخ الزهري.‎ ٤ 
.الضعفاء والمتروكين9").‎ 
الطبقات““.‎ .١ 

.عمل اليوم والليلة("“. 
.فضائل الصحابة(''). 
1.فضائل القرآت7''). 

." .الكني‎ ٠١ 


(01)ذكره فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي الإسلامي(١/؟45).‏ 

(؟5)طبع بتحقيق وتعليق: محمد السعيد زغلول» ونشرته: مكتبة التراث الإسلامي؛ القاهرة-مصر عام 5848 ١م.‏ 

(4ه)4طبع بتحقيق أبي إسحاق الحوينيء ونشر بالقاهرة سنة(04١1ه)كما‏ طبع طبعة أخرى بتحقيق: أحمد ميرين 
البلوشي» ونشرته مكتبة المعلاء الكويت وصدرت الطبعة الأولى منه عام5٠115ه.‏ 

(04)هذا الكتاب هو موضوع للدراسة وسيأتي مزيد من التعريف به في المطلب القادم(ص5١).‏ 

(55) ذكره ابن حجر: في تلخيص الحببرفي تخريج احاديث الرافع الكبيرءتحقيق: عبدالله هاشم اليماني؛ المدينه 
المنوره ۸٤۱۳ھ‏ -1554م.(١1/١١1١),‏ 

(ه)طبع في مجلد مع كتاب التاريخ الصغير للبخاري؛ وبهوامشه تعليقات للإمامين: العظيم أبادي و محمد محي الدين 
إله أباديء إدارة ترجمان السنةء بشادمان-باكستان عام 587 ١مموقد‏ رتبه على أحرف المعجمموذكر فيه(؟15) 
رجلاًء ثم جعل في آخره باباً في للكنى» وذكر فيه الرواة الذين عرفوا بكناهم» وعددهم (۲۲) رجلا. 

(4ه)طبع في مجلد مع كتاب التاريخ الصغير-كالذي قبله- للبخاري» وطبع طبعة أخرى بتحقيق: محمود إبراهيم زايد 
ونشرته دار الوعي؛ حلب-سورياء وصدرت الطبعة الأولى منه عام 55؟١ه‏ تحت علوان؛ مجموعة رسائل في 
علوم الحديث. كما طبع طبعة ثالثة بتحقيق: عبد الكريم وريكات؛ ومشهور حسن سلمان؛ باسم: ثلاث رسائل 
حديثية للإمام النسائي؛ ونشرته دلر المناره الزرقاء-الأردن عام +58 ١م.‏ 

(۹)طبع بتحقيق: الدكتور فاروق حمادة في مجلد واحدء بإشراف: المكتب التعليمي السعودي بالمغرب؛ ونشرته مكتبة 
المعارف بالرباط- المغرب. كما طبع طبعة أخرى من قبل الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث والدعوة الإسلامية 
بالسعودية ومادة هذا الكتاب مأخوذة في الأصل من السئن الكبرى. 

.ه١‎ ٤٠١ مطبوع نشرته: دار الكتب العلمية» بيروت-أبئان؛ وصدرت الطبعة الأولى مئه عام‎ )٠١( 

(١1)ذكره‏ الزركشي: بدر الدين محمد › البرهان في علوم القرآن؛ تحقيق: ابو الفضل ابراهيم» دار المعرفةء بيروت- 
لبنانءط۹۷۲١١٠م.(١/4۳۲)‏ والسيوطي: جلال الدين» الإتقان في علوم القرآنء المكتبه التجاريه.(٠/١١'1).‏ 

(١"لذكره‏ الكتائني: محمد بن جعفرء الرسالة المستطرفة لببان مشهور كتب السله المشرفه»ء دار الفكر؛ بيروٽ- 
لبنان» الطبعه الاولى.(ص١7١).:‏ واقتبس منه أصحاب المصنفات في الرجال؛ كالذهبي وابن حجر وغيرهم. 


١".مسند‏ حديث ابن جريدا”"). 

٢‏ .مسند حديث الزهري'. 

7 ١.مسند‏ حديث سفيان الثوري”"). 

٤‏ .مسند حديث شعبة بن الحجاج('"). 

٠٥‏ .مسند حديث الفضيل بن عياض» وداود الطائي»ء وابن مهلهل الضبّي!”"). 
٣‏ مسند حديث مالك بن اتس *". 

717.مسند حديث يحيى بن سعيد القطانت7"'), 

م مسند حديث علي بن أبي طالب('"), 

4. مسند حديث منصور بن زاذان الواسطي!'". 
.مناسك الح" 

١".من‏ حدث عنه ابن أبي عروبة ولم يسمع منه(""). 
.١‏ الوفاة النبوية". 


ثامنا: مذهبهء وعقيدته. 

المحدث بطبعه فقيهء وإن كان ينتسب لمذهب معينئنء إلا أنه يحتكم للحديث صحة 
وضعفاء والمشهور عن الإمام النسائي أنهٌُ شافعيٌ المذهبء فقد قال ابن الأثير-رحمه الله-: ' 
كان شافعياء وله مناسك على مذهب الشافعي"*". 


(١)ذكره‏ ابن خير الاشبيلي في الفهرست؛ مصدر سابق.(45١).‏ 

(54)ذكره ابن خير الاشبيلي في: الفهرست؛ مدر سابق. (ص 45 ١)؛‏ وسماه مسند حديث الزهري بعلله والكلام 
عليه.وسماه السخاوي: غرائب الزهري(بغية الراغب المتمني ص15). 

(15)ذكره ابن خير الاشبيلي: الفهرست؛ مصدر سابق. (ص١٤٠).‏ 

(15)المصدر السابق نفسه. 

(1۷)نكره الكتاني في الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنه المشرفه.مصدر سابق. (ص١١١).‏ 

(14)المصدر السابق نفسه. 

(1۹)ذكره ابن خير الاشبيلي في الفيرستء. مصدر سابق. (صة4١).‏ 

(١7)ذكره‏ المزي في تهذيب الكمال.مصدر سابق. (1345/1و؟17/5١و754/7))‏ ومواضع أخرى كثيرة. 

(1١الأكره‏ السخاوي في بغية الراغب مصدر سابق. ( ص15) 

(1لالأذكره ابن الأثير في جامع الأصول (١/1١1١)؛‏ كما ذكره رضا كحالة في معجم المؤلفين(١/44؟).‏ 

(؟؟)طبع بتحقيق: محمود إبراهيم زايدء ونشرته دار الوعيء: حلب-سورياء وصدرت الطبعة الأولى منه عام 55؟1هه 
تحت عنوان: مجموعة رسائل في علوم الحديث. كما طبع في نهاية التاريخ الصغيره للبخاري. 

(4؟ )طبع بتحقيق: محمد السعيد زغلول» ونشرته: مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة-مصر. 

(5؟) جامع الأصول في احاديث الرسول.(1519-145/1), 


١5 


كما أنه مترجم في طبقات الشافعيةء لكنٌ النسائي كان له بعض الاجتهادات في 
بعض المسائل الفقهيةء وما صح من الحديث عنده فهو مذهبه. 

وهنك الكثير من الأمثلة التي تُظهر اجتهاد الإمام النسائي في بعض الأمور الفقهية: 
وعدم تقيده المطلق بالمذهب الشافعي؛ فقد أخرج في كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من 
مس الرجل امرأته لغير شهوة: ثلاثة أحاديث جميعها عن عائشة؛ وقال: ' أَخبّرتا قتييّة بن 
سعيد عن مالك عَنْ أبي النضئر عَن أبي سَلّمَةَ عن عائشة قات كنت انام بَيْنَ يَدَئْ رسئُول الله 
وَرِجِنَايَ في قبلته فإذا سنج غمزني فقبَضنت رجِلَي ‏ فَإِذَا قامَ بَسَطْتهُمَا وَالبَيُوت يؤمئذ ليس 
فيها مَصَابيحٌ» وفي الرواية الثانية قالت: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم 
يسجد» وفي الثالثة قالت: فقذت النبي 8# ذات ليله فجَعلت أطلبُهُ يدي فوقعت يدي على قَتَمَيْه 
وها منصوبتان وهو سَاجدٌ يمول أعُوذ برضاك من متخطك وبِمُعَافَاتك من عقوبتك وأعوذ بك 

وهذه الأحاديث مروية في الصحيحين» وغالب كتب السنةء ولكن الجديد في الأمر أن 
النسائي بوب لها بباب: ترك الوضوء من مس الرجل امرأته لغير شهوة؛ في حين أن الإمام 
البخاري أخرجها في كتاب الصلاة ٠‏ وفي أبواب مختلفة»كباب: 'التطوع خلف المرأة"*", 
وباب: "لا يقطع الصلاة شيء"""ء و باب: "الصلاة خلف النائم" "٠ء‏ وغيره. 

ويتضح لنا من عنوان الباب عند النسائي: أنه لا يرى الوضوء من مس الرجل امرأته 
بغير شهوة» وهذا مخالف لمذهب الإمام الشافعي وأصحابه؛ إذ جاء في كتاب [ الأم) للشافعي 
مانصه" إذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض جسده إلى بعض جسدها لا حائل بينه 
وبينها بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه الوضوء“() . 

وقال النووي: 'إذا التقت بشرئا رجل وامرأة أجنبية تشتهى؛ انتقض وضوء اللامس 
منهماء سواء كان اللامس الرجل أو المرأةء وسواء كان اللمس بشهوة أم لاء تعقبه لذة أم لاء 
وسواء قصد ذلك أم حصل سهواء أو اتفاقاء وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء 


(١,)ينظر:‏ السبكي: تاج الدين تقي الدين علبقات الشافعية الكبرىء دلر المعرفهء بيروت- لبنان الطبعه الثانيه.(84/7). 

(۷۷)النسالي: أبوعبد الرحمن النسائي» سنن النسائي الكبرى» تحقيق: الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد كسروي 
حسن, دار الكتب العلمية بيروت-لبنان عام » الطبعه الأولى 557١م‏ (34/1) الأحاديث أرقام :)١158-١55(‏ 
وهذا المصدر هو مدار بحث هذه الدراسة؛: وسيشار إلبه مستقبلا هكذا: السنن الكبرى(جزء/صفحة) ح رقم (كذا). 

(8)ينظر: صحيح البخاري(١-7/4١٠)؛‏ كتاب الصلاة» حديث رقم .)١١١(‏ 

(4/)المصدر السابق نفسه؛ حديث رقم(؛ .)5١‏ 

(8)المصدر السابق نفسه؛ حديث رقم(5117). 

(١4)الشافعي:‏ محمد بن ادريس ابو عبد اله كتاب الأم؛ دار المعرفه؛ بيروت-لبنانء الطبعه الثانيه؟155هف. )١5/1(‏ 


¥ 


البشرتين؛ وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره؛ وسواء كان الملموس أو الملموس 
به صحيحاً أو أشلء زائدا أم أصلياء فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا"9" . 

وأما عقيدة الإمام النسائي-رحمه الله- فهي: عقيدة أهل السنة والجماعةء وهذا واضح 
من خلال تراجمه في كتاب النعوت» فقد أورد ما يدلل على صفاء عقيدته ونقائهاء وكذلك 
موقفه من قضية خلق القرآن» حيث ذكر الإمام الذهبي: أن قاضي مصر أبا القاسم عبدالله بن 
أبي العوام قأل:' ثنا النسائيء ثنا إسحاق؛ ثنا محمد بن أعينء قال: قلت لابن المبارك: إن فلانا 
يقول: من زعم أن قول الله تعالى:(إنني أن الله لا إِنَّهَ إلا أا فاغبدتي)" مخلوق» فهو كافرء 
فقال ابن المبارك: صدقء قال النسائي: بهذا أقول" (؛*). 

وقد نسب له بعض أهل العلم: التشيّع؛ مثل: ابن تيميةء وابن كثيرء والذهبي: وغيرهم؛ 
والسبب في ذلك ما حصل بينه وبين أهل دمشقء وتأليفه كتابا في خصائص علي 45 
وتدريسة في المسجد الأموي من هذا الكتاب مما أثار عليه أهل دمشق كما مر سابقا(““. 

ومما لاشك فيه أن عقيدة النسائي-رحمه الله- هي عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن 
نظر في سننه اتضح له ذلك؛ فهي زاخرة بالأمثلة الدالة على صفاء عقيدته؛ ونقاء سريرته. 
وبخاصة كتاب الإيمان» والنعوت؛ والتفسيرء وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أنفا. 

فالنسائي لم يكن شيعياًء إلا أنه كان يحب علياء وحبُ علي ليس تهمة؛ بل وسام 
شرف لكل مسلمء وحبُ الصحابة- وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون #5-؛ واجب على كل 
مسلم ومسلمة؛ لأنهم أحباب رسول اسقط وأصحابه؛ الذين آزروه ونصروهء وجاهدوا معه» 
وبذلوا كل غال ونفيس في سبيل هذا الدين؛ والنسائي-رحمه الله-كان يحب الصحابة كافة؛ وما 
تخصيص علي ه» بمصنف؛ يُبرز فضائله إلا للقيام بمسؤوليته تجاه ما رآه في دمشق من 
انحراف عن علي#5:» وهذا ما صرح به إذ قال: 'دخلت دمشق والمنحرف عن علي بها كثير 
فصنفت كتاب الخصائص ورجوثت أن يهديهم الله" *), والدليل على أنه كان يحب الصحابة 
جميعاًء أنه ألف كتاباً في فضائل الصحابة"» وعندما سئل عن معاوية بغير دمشق قال: " إنما 
الإسلام كدار لها باب؛ فباب الإسلام الصحابةء فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام» كمن نقر 


(۸)النووي: محيي الدين بن شرف المجموع: تحقيق: محمود مطرحيء دار الفكرء بيروت-لبنان: الطبعة الأولى 
1م (T/1)‏ 

(۸ سورة طه»ء آية .)١4(‏ 

(44)الذهبي: ؛ تذكرة الحفاظء مصدر سابق.(؟5/١٠٠)‏ . 

(5)ينظر: (صه هامش ١٠١من‏ هذا المبحث). 

(85) تذكرة الحفاظ (؟155/1). 

(49) وهذا الكتاب مطبوعء؛ نشرته: دار الكتب العلمية» بيروت لبنان؛ وصدرت الطبعة الأولى منه عام 1145ه. 


١م‎ 


الباب إنما يريد دخول الدار قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة"): فهل هذا قول 
متشيع؟ 

ولعل قول النسائي عن معاوية في موضع آخر-إن صح ذلك عنه- :"لا أجد له من 
فضيلة” إلا: "لا أشبع الله بطنه"؛ من أجل تخفيف وطأة التعصب لمعاويةء والانحراف عن علي 
ظ4 وعن أصحاب رسول الله جه ومع ذلك فقد عد ذلك فضيلة له. 

كما ان إخراج النسائي لبعض الأحاديث من طريق معاوية بن أبي سفيان#5نه ينفي عنه 
تهمة التشيع تمامال'*)؛ ويثبت أنه ذو عقيدة سليمة. 


المطلب الثاني: التعريف بسنن النسائي الكبرىء والمقارنة بينها وبين المجتبى. 
أولا: التعريف بالسنن الكبرى وأهميتها. 


من المعروف أن كتب السنن هي تلك المصنفات التي عنيت بجمع أحاديث النبي اء 
بإسناد المصنف إلى النبي قيّكُويكون التركيز فيها على أحاديث الأحكامء ولهذا ليس فيها إلا 
الأحاديث المرفوعة؛ وقلما نجد فيها حديثا موقوفاء ومن هذه السنن: السنن الكبرى للنسائي. 

وقد بقي هذا الكتاب مخطوطأ ما يزيد عن الألف عامء حتى قام الشيخ عبد الصمد 
شرف الدين في عام 517١م‏ بتحقيق الجزء الأول منه؛ ويحتوي على كتاب الطهارة؛ ثم قام 
المحققان: الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد كسروي بإخراج السنن كاملة إلى النورء إذ قاما 
بتحقيقها على ست نسخ مخطوطة:؛ وطبعت في ستة مجلدات إضافة إلى مجلد سابع للفهارس. 

وبصرف النظر عن وجود بعض التصحيفات والأخطاءء إلا أن هذا العمل يعد جهدا 
علميا كبيراً يستحق المحققان عليه الشكر والتقدير. 

وفي عام١١٠٠م‏ صدرت طبعة أخرى جديدة بتحقيق: حسن عبد المنعم شلبي بمساعدة 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةء وتحت إشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ وتقع في 
عشرة مجلدات إضافة إلى مجلدين آخرين للفهارس؛ ونشرتها مؤسسة الرسالة بدمشق-سورياء 
وهذه الطبعة أفضل بكثير من الطبعة السابقة» إذ صوبت أكثر التصحيفات السابقةء وفيها 
تخريج للأحاديث بشكل مختصرء واشتملت على بعض التعليقات المهمة. 


(84) تهذيب الکمال(۳۳۹/۱-١؛").‏ 
(8م)ينظثر على سبيل المثال لا الحصر: السنن الكبرى( YT yTTTA ٠/7‏ مس 1 اا TAA”‏ وو 
AtolgtTY/foy oY oof y TAT‏ وت ارە مە و اآر ح14۳ 1( 


وكتاب سنن النسائي الكبرى يضم عدداً كبيراً من الأحاديث المروية بستد المؤلفء 
مرتبة حسب الأبواب الفقهية»إضافة إلى بيان كثير من علل بعض الأحاديث والتعليق عليها؛ 

رواة السنن الكبرى: وصل إلينا كتاب السنن الكبرى برواية جمع من الحفاظ أشهرهم: 

.١‏ محدث الأندلسء ومسندهاء الثقةء أبو بكر محمد بن معاوية بن عبد الرحمن بن 
معاوية بن اسحق بن عبد الله بن معاوية بن الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان الأمويء 
المعروف: بابن الأحمرء من بيت الإمرة والحشمةء وصل إلى الهند تاجرا وكان يقول: 
رجعت من الهند وأنا أقدر على ثلائين آلف دينارء ثم غرقتء وما نجوت إلا سباحة» لاشيء 
معي» ثم رجع إلى الأندلسء» وجلب إليها كتاب السنن الكبير للنسائيء وحمل الناس عنهء وكان 
شيخاً نبيلاً؛ ثقة؛ معمرا (ت ۳٠۸‏ ه) ('", 

". أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيوة النيسابوري(ت15؟ه). 

ويّعدَ هذان أشهر راويين للسنن الكبرى عن النسائيء والنسخة التي حققها الشيخ عبد 
الصمد شرف الدين من روايتهما. كما روى كتاب السئن الكبرى عدد آخر من الروال'") 

ثانياً: أهمية سنن النساني الكبرى وأقوال العلماء فيها: حظيت سنن النسائي الكبرى 
باهتمام العلماء قديما وحديثاء وذلك بسبب جلالة مصنفهاء واحتوائها على عدد كبير من 
الأحاديث؛ وقلة الأحاديث الضعيفة فيها مقارنة بمجموع ما تحويه من أحاديث؛ ولكن هذا 
الاهتمام يبقى قليلاً إذا ما قيس بالاهتمام بكتب السنة الأخرى؛ نظرأ لبقائها فترة طويلة 
مخطوطة:؛ وقد جعلها كثير من العلماء بعد الصحيحين في المرتبةء يقول الإمام أبو عبد الله 


(40) سير أعلام النبلاء (١١/۸٦-1۹)باختصار.‏ 

(41) هم: محسصد بن التاسم بن محمد بن سيار القرطبي(ت؟771ه).: وعلي بن أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي(ت١©؟ه)),‏ وأبو القاسم حمزة بن محمد بن علي الكناني(ت۷١٣ه) FF‏ القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب الطبراني(ت٠5؟ه)ء‏ وأبو علي الحسن بن الخضر بن عبد الله الأسيوطي(ت ۳٠١‏ ه)ء وأبوبكر الديتوري 
أحمد بن محمد بن إسحاق السني (ت7514؟ه).؛ وأبو موسى عبد الكريم بن أحمد بن شعيب[ابن المصنف» ت۷٠٣‏ 
ه)بوأبومحمد الحسن بن رشيق العسكري (ت٠717؟ه).؛‏ وأحمد بن محمد بن إسماعيل المصري المهندس (ت 
45ه) وأحمد بن عبد الله بن الحسن المدوي(أبوهريرة)» وأبو الطيب محمد بن الفضل بن العباس.انظر: 
تهذيب التهذيب: لابن حبر (09/1). وبغبة الراغب المتمني للسخاوي(**١-78١)وينظر:‏ الطوالبة» محمد عبد 

اف؛ دار عمارء عمان الأردن؛ 

الطبعة الأولى 1۹۹۷م.(ص۸١٠-١٠٠١)‏ وقد استخرجت سئي وفياتهم من كتب التراجم ورتبتهم حسب 

أقدمية الوفاة باستثناء آخر اثنين لم أستطع تحديد سئي وفاتهم فأخرتهم. 
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ابن شيد" فيما نقله عنه الشيخ عبد الصمد شرف الدين: ' كتاب النسائي أبدع الكتب 
المصنفة في السنن تصنيفاًء وأحسنها ترصيفاًء وكان كتابه جامعا بين طريقتي البخاري؛ ومسلم 
مع حظ كبير من بيان العلل» وفي الجملةء فكتاب السئن أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا 
ضعيفاًء ورجلاً مجروحا...ويقول أبو الحسن المعافري: 'إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل 
الحديث» فما خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غير" "“. 

ويقول الحافظ ابن حجر:" ... فكم رجل أخرج له أبو داودء والترمذيء تجنب النسائي 
إخراج حديثه» بل تجنب الثسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين*)ء وقال ابن 
كثير:" وقد أبان في تصنيفه عن حفظ وإتقان» وصدق وإيمان؛ وعلم وعرفان” *'). 

وقال السخاوي:" وبالجملة فكتاب الإمام النسائي-رحمه الله- أقل الكتب الستة بعد 
الصحيحين حديثا ضعيفاء ولكن إنما أخروه عن أبي داود والترمذي لتأخره عنهما وفاة *7"). 

.ماه 

ثالثاً: المقارئة بين السنن الكبرى للنسائي, والسئن الصغرى المنسوبة إليه. 

السنن الكبرى هي الأصل الذي أخذت منه السنن الصغرى؛ (وهي نموذج مختصر 
للسنن الكبرى)؛ إذ ان أحاديث الصغرى أقل من نصف الأحاديث الموجودة في الكبرى؛ 
فالكبرى تحتوي علی (۸۳) کتاباً فیها )٤۷۷۰(‏ باباًء و(۱۱۷۷۰) حديثا بينما تحتوي السئن 
الصغرى على )5١1(‏ كتاباً في (554؟) باباء و(0774) حديثا أفتد خذفت كثب كاملة 
وأدمجت كتبّ أخرى؛ فمثلاً: كتاب (الأيمان والكفارات): وكتاب (النذور)في الكبرى عجمعا في 
كتاب (الأيمان والنذور) في الصغرىء وكتاب ( الأشربة)؛ وكتاب (الأشربة المحظورة)ء جُمعا 
في كتاب (الأشربة)» وحذف منهما بعض الأحاديث: وكتاب (الصيد والذبائح) » وكتاب (ما 
قذفه البحر)ء أضيفت أحاديث الكتاب الثاني في نهاية الكتاب الأولءوحذف اسم الكتاب الثاني. 


(١4)4هو:‏ أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر الفهري السبتيء له كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في 
المحاكمة بين الإمامين البخاري في السند المعنعن(ت١۷۲ه)‏ ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح .)484/١(‏ 

(؟4)مقدمة السلن الكبرى بتحقيق: عبد الصمد شرف الدين(ص8١)وهو‏ منقول عن كتال ملء الغيبة بما جمع بطول 
الغيبة في الرحلة الوطيبة إلى مكة وطيبة لابن رشيد بتحقيق: محمد الحبيب خوجه. 

(44)ابن حجر: احمد بن علي بن محمد العسقلاني: النكت على كتاب ابن الصلاح؛ تحقيق: ربيع بن هادي عمير؛ 
الجامعة الاسلامية؛ المدينة المنورة- السعودية؛ الطبعة الأولى» .)447/١(‏ 

(٥1)ابن‏ كثير: البداية والنهاية.مصدر سابق. (1١1/؟؟1١).‏ 

(15)بغية الراغب المتمني في ختم النسائي. (ص15إومع أن بعض أصحاب هذه الأقوال يقصدون المجتبى لا السنن 
الكبرى! لأنهم لم يحددوا ذلك؛ إلا أن كلامهم ينطبق على الكبرى؛ لأنها هي المشهورة عند المتقدمين؛ والمزي 
اعتمد عليها؛ فبعض الأحاديث التي عزاها للنسائي» نجدها في الكبرى ولا نجدها في الصغرى. 

(ا؟)يراعى الاختللف بين الطبعات. 
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وكذلك بعض الكتب غيّرتَ أسماؤها مع بقاء الأحاديث نفسها؛ مثل: كتاب (الخمس) 
في الكبرى» أصبح اسمه في الصغرىء كتاب (قسم الفيء) مع بقاء الأحاديث نفسهاء و(كتاب 
المحاربسة)أيضاء أصبح اسمه كتاب (تحريم الدم) مع بقاء الأحاديث نفسهاء إضافة إلى بعض 
التغيير والتبديل والحذف والإضافة في بعض الأبواب والأحاديث في مواضع أخرى. 

وقد قمت بإجراء مقارنة دقيقة لبعض أجزاء السئن الصغرى مع ما يقابلها من السنن 
الكبرى مقارنة دقيقة على مستوى الحديث الواحدء في رسالة الماجستير التي تقدمت بها إلى 
الجامعة الأردنية عام 1۹۹۹م ء وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها كما يلي: 

.١‏ بعض الكتب والأبواب الموجودة في السنن الكبرى تم دمجها مع بعضها في 
السنن الصغرىء مما جعل عدد الكتب في الصغرى أقل منه في الكبرى. 

؟. في بعض الأحيان كانت الأحاديث في الصغرى تزيد عنها في الكبرى» وهذا 
يتنافى مع مبدأ الاختصار والاجتباء. 

*. اختصار عدد من الأبواب والأحاديث بطريقة تسترعي النظرء إذ أثبت عدد من 

الأبواب في بداية الكتاب وأسقط الباقي كلياً » كما حصل في كتاب عشرة النساء» إذ 

أفِتت الأبواب الأربعة الأولى وأسقطت الأبواب الباقية» وهي )١١7(‏ باباءو(4 4؟) 

حديثاء وهذا اختصار مخلء؛ ولا يسمى اجتباءً بل اجتثاثا !. 

ومما هو جدير بالذكر أن الإمام النسائيء كان من خيرة طلاب العلم في(الانتخاب)ء 

وقد ذكر هذا في ترجمتهء ولا أظن هذا النوع من الاختصار يصدر عنه. 

4. استيدال أسماء بعض الكتب والإبقاء على الأبواب والأحاديث؛ مما يوهم أن أسماء 
هذه الكتب جديدة: وغير موجودة في السنن الكبرى»") مما يجعلنا نشك في أن 
عملية الاختصار هذه من عمل النسائي نفسه. 


¥ ¥ # 
(44)ينظر: الزعبسي: محصد مصلح محمده نقد المتن عند الإمام_النسالي فبي السذن الكبرى» رسالة ماجستير غير 


منشورة؛ كلية الشريعة؛ الجامعة الأردنية؛» عمان195١م.(ص18١-15).‏ 

(44)وهذا ما ظنه زميلي: علي أبو الشكر في رسالته: علل النسائي في السنن الصغرىء؛ في معرض مقارنته بين السنن 
الصفغفرى والكبرى(ص؛١)ءإذ‏ قال" وأورد في المجتبى كتاب تحريم الدم بكل تفريعاته وهو مما ليس في 
الكبرى" ٠‏ وعد ذلك أحد الأدلة على أن السذن الصغرى من تصئيف النسائي نفسه. والصحيح: أن كل أبواب هذا 
الكتاب وأحاديثه بالإضافة إلى ثلائة أحاديث أخرى غير موجودة في الصغرى أوردها الإمام النسائي في السنن 
الكبرى في كتاب: ( المحاربة)» وجعل أول أبواب هذا الكتاب :باب تحريم الدم. 


؟ 


رابعاً: هل السنن الصغرى من عمل النسائي أم من عمل غيره؟ 

من المعروف بين أهل العلم؛ أن سئن النسائي إذا أطلقت فالمراد بها: ( الصغرى)؛ 
وقد اشتهرت وتم تداولها أكثر من الكبرى؛ لأنها طبعت مبكرا؛ فقد ظهرت الطبعة الأولى 
منها عام (١1۹۳م‏ )» كما هو مدون على طبعة دار البشائر الإسلاميةء في حين أن السنن 
الكبرى لم تر النور مكتملة إلا في بداية التسعينات من القرن الماضيء وبالتحديد عام 
(١١٤١ه/١۹۹١م)‏ باستثناء الجزء الأول منها؛ الذي طبع بتحقيق: الشيخ عبد الصمد 
شرف الدين عام (1757ه/577١م)‏ ويحتوي على كتاب الطهارة فقط. 

وقد أنقسم العلماء في نسبة السئن الصغرى لمصنفها إلى فريقين:- 

الفريق الأول: يرى أن السئن الصغرى من تأليف وتصنيف الإمام النسائي نفسه: 


وقد اجتباها من الكبرى بناءً على طلب أحد الأمراء في عصره. ويمثل هذا الرأي: 


.١‏ الإمام ابن الأثير: حيث قال: "... وسأل بعض الأمراء أبا عبد الرحمن عن 
كتابه السنن: أكله صحيح؟ فقال: لاء قال: فاكتب لنا الصحيح منه مجرداء فصنع 
المجتبى؛ فهو (المجتبى من السئن) ترك كل حديث أورده في السنن مما تكلم في 
إسناده بالتعليل"!*"'). 

الكبير وانتخب منه ما هو أقل حجما منه بمرات" .)١17‏ 

“'.الامام السخاوي قال بعد أن أورد القصة التي ساقها ابن الأثير قال: "وهو أصح 
مما قاله غيره: إن المجرد هو أحد رواتهء الحافظ أبو بكر بن السني"!''"), 

تكلم في إسذاده بالتعليل*''. 

«.الشيخ عبد الصمد شرف الدين: قال في مقدمة تحقيق تحفة الأشراف: ' ومما لا 
مراء فيه أن النسائي صدف أولا 'السنن الكبرى" ومنها اختصر " السنن الصغرى' 
كما يوخذ من اسمها " المجت "9*). 

".ومن المستشرقين: كارل بروكلمان؛ إذ قال عن كتاب السنن الكبرى: " واختصره 
المؤلف نفسه في كتاب المجتبى بحذف الأحاديث الضعيفة"”"'). 


.)١١5/١( /إجامع الأصول من أحاديث الرسول‎ ٠6 
:»١( 
١:؟(‎ 
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.)١74-1١11/1١١(ةياهنلاو‎ ةيادبلا)١‎ 

)١‏ بغية الراغب المتمني في ختم النسائي(ص57). 

١)الرسالة‏ المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة (ص؟؟) . 
١)تحفة‏ الأشراف بمعرفة الأطراف( .)١14-1179/١١‏ 


۲۳ 
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/.ومن المعاصرين: الدكتور فاروق حمادة: محقق كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي؛ 
إذ تعرض لمناقشة هذه القضية في مقدمة الكتاب» فقال: 'وأما الجائب الآخر فيرى 
أن المجتبى هو من صنع النسائي نفسه»ء اختصره من السنن الكبرى» وابن السني 
مجرد راوية له...وهو الرأي الذي أصوبه وأرتضيه"'''. 

الفريق الثاني: يرى العلماء من هذا الفريق» أن السنن الصغرى ليست من عمل 

النسائي: وإنما من عمل تلميذه ابن السنيء أو من جاء بعده ويمثل هذا الفريق: 

.١‏ الإمام الذهبي: فقد قال في ترجمة ابن السني: " هو الذي اختصر سنن النسائي 
الكبرىء واقتصر على رواية المختصرء وسماه: (المجتبى) سمعناه عاليا من 
طريقه"””'؛ وفي موضع آخر -بعد أن روى قصة أمير الرملة- قال: "هذا لم 
يصحء بل المجتنى اختيار ابن السني"”''). 

؟.الإمام السسبكي صاحب كتاب: (طبقات الشافعية الكبرى) بعد ذكر ترجمة ابن 
السني قال:" واختصر سنن النسائي"97"'). 

.مام السيوطي قال في ترجمة ابن السني: ' صاحب عمل اليوم والليلة» وراوي 
سئن النسائي » كان صدوقاء اختصر السنن وسماه: المجتبى*'''. 

؛.ابن العماد الحنبلي: قال بعد ترجمة ابن السني نقلاً عن ابن ناصر الدين 
الدمشقي: "هو الذي اختصر سنن النسائي واقتصر على رواية المختصرء وسماه 
المجتبى7''). ويبدو لي أنٌ هذا رأي ابن العماد-أيضا-؛ لأنه لم يعترض عليه. 

5. الإمام الزركلي صاحب الأعلام» حيث يقول في ترجمة ابن السنئي: ' محدث؛ 
ثقةء شافعي» من تلاميذ النسائيء صنف كتبا منها: "المجتبي“"''. 

". ومن المعاصرين: الدكتور بشار عواد معروف”''', والدكتور عبد الرحمن 
كوثرء محقق كتاب: عمل اليوم والليلة» لابن السني؛ إذ عد اختصار السئن الكبرى 


.)١49؟/؟( )بروكلمان: كارل؛ تاريخ الأدب العربيء دارالمعارف. القاهره - مصرء الطبعه الخامسه؛‎ ٠ 

٠٠‏ )النسائي: أحمد بن شعيب بن علي؛ عمل البوم والليلة» المكتب التعليميء السعودي- المغرب الطبعه الأولى؛ 
مقدمة المحقق(ص5١)ء‏ تحقيق: فاروق حماده. 

)٠‏ سير أعلام النبلاء(5١/53؟)؛‏ وتذكرة للحفاظ (؟/+44). 

.)١71/١ سير أعلام النبلاء(4‎ )٠ 

(TT 


(١١٠)طبقات‏ الحفاظ(١/580).‏ 
)١١١(‏ ابن العماد: عبد الحي بن أحمد العكبريء شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ دار الفكرء بيروت -لبنان» الطبعة 


الأولى.(؟/47). 


(؟١١)الزركلي:‏ خير الدين؛ الأعلام» دارالفكرء بيروت- لبنان؛ الطبعه الثانی۱۹۷۷م. .)۲١۹/۱(‏ 


۲ £ 


من مآثر ابن الستي9''ء وكذلك الدكتور شمام سعيد ؟؛ فأنه یر ی أن السنن 
الصغرى ليست من عمل النسائي» بل وذهب إلى أبعد من ذلك حيث نفى أن يكون 
هذا التصنيف من عمل ابن السني-أيضا- "''. 
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الترجيح: 

بناءً على الدراسة المشار إليهال"'"): فإنني أرجح بأن السنن الصغرى ليست من عمل 
النسائي؛ وذلك لوجود خلل واضح في الاختصار يُستبعد أن يفعله النسائي» وهو العالم الناقد 
المتبحرء هذا من جهةء ومن جهة أخرىء فإن القصة التي يستشهد بها أصحاب الرأي الأول 
على أن السئن الصغرى من اختصار النسائي نفسه؛ وأن الاختصار ثم بناء على طلب أمير 
الرملة من النسائي أن يجرد الصحيحء ويترك الأحاديث المتكلم فيها بالتعليل» فهذه القصة غير 
ثابتة لا سند ولا عقلاء وقد نص كثير من العلماء على ذلك؛ حتى أن الشيخ عبد الصمد شرف 
الدين؛ وهو أحد الذين عزوا السئن الصغرى للنسائي؛ رد هذه القصة قائلاً: "...تلك الرواية 
الركيكة الحاكية بان مؤلفها أهداها لبعض الأمراء... وكفى بها كذباً وزورا أنها لا إسناد 
لها" ''ء ثم يتابع قوله في موطن آخر: ' هكذا ذكر ابن الأثير هذه الواقعة المزعومة بين أمير 
مجهول وبين إمام حفاظ الحديث التبوي وحامليه في عصره» بدون أي إسناد في إثباتها' 2" . 


زد على ذلك ما نقل عن الإمام النسائي-رحمه الله- انه كان يتحرز من مجالس 
السلاطين أو التردد عليهم. 

قلست: وعلى فرض صحة هذه الروايةء فإن الهدف من اختصار السئن لم يتحقق؛ إذ 
يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث التي نص الإمام النسائي نفسه على ضعفهاء أو نكارتها في 


(؟١١/إينظر:‏ تهذيب الكمال ببتحقيقه(١/74)‏ فقد أشار في هامش رقم (4) إلى أن السنن الصغرى من صنع ابن السني. 
(4١١)مقدمة‏ التحقيق (صس؟١)لكنه‏ رجح قول صاحب "اليانع الجني" في حمل قول الذهبي ومن وافقه على ان ابن السني 
باشر اختصار السئن الكبرى بأمر من النسائي أو أعانه في اختصاره؛ انظر: (ص؛ )١‏ من الكتاب نفسه. 
)1١6(‏ سمعت منه شخصيا أثناء دراستي في مرحلة الماجستيره وجاء هذا القول على خلفية دراسة تطبيقية كلفنا بها 

للمقارنة بين السئن للكبرى والسنن الصغرى بتاريخ 535/11/7 1١م‏ وعلى ضوء النتائج التي توصلنا إليها قال: 
'لرجح بأن السنن الصغرى ليست من عمل النسائيء ولا من عمل تلميذه ابن للسني وعلل ذلك بأن الاختصار 
على هذا النحو لا يمكن أن يكون من عمل عالم محقق كالنسائي» ولا يمكن أن يقبل بمثل بهذا الاختصار المخل. 
(7١١)أقصد‏ الدراسة التي قمت بها في رسالة الماجستير والمقارنة بين السئن الكبرى للنسائي والصغرى المنسوبة له. 
)١١1(‏ النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن عليء سنن النسائي الكيرى»؛ تحقيق عبد الصمد شرف الدينء دار القمة: 
بومباي- الهندء الطبعة الأولى517١م.‏ (ص17). 
(14١)المصدر‏ السابق نفسه (ص١؟).‏ 
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السنن الكبرى» موجودة في الصغرى-أيضاأ-وقد ظهر لي ذلك من خلال دراستي التطبيقيةء 
إضافة إلى أن بعض هذه الأحاديث ذكرها في الكبرى» وأبان عن علتها وبين وضعها ء ثم 
أعيد ذكرها في الصغرى» وسكت عنهاء وهذا يوهم بأن هذه الأحاديث صحيحةء إذ إن 
المصنف عندما يتكلم على الحديث فقد خرج من العهدة: وأما إذا سكت عليه فهي موافقة منه 
على أنه لا علة له-على الأغلب-» لاسيما وأن كتاب النسائي يعد كتاب عللء ولم يترك حديثا 
عَلم أن له علة إلا أبان عنهاء وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر إذ قال عن حديث رواه 
النسائي:" وأما النسائي فسكت عليه فاقتضى أنه لا علة له عنده7'''). 
فكيف نوفق بين هذه القصة المزعومة وبين الواقع؟. 
وحتى لا يكون القول بلا دليل: فقد قمت بإجراء مقارنة بين بعض الكتب في 
الكبرى وما يقابلها في الصغرىء فوجدت ما يلي: 
.١‏ العشوائية في الاختصار المخل بما هو متعارف عليه من قواعد الاختصار؛ 
فالهدف كما يقول أصحاب الرأي الأول: اجتباء الصحيح وترك المعلل؛ ولكن الذي 
حدث غير هذاء فقد أُثبت قسم يسير من الأبواب في بعض الكتب في السنن الصغرى؛ 
وأسقط الباقي دونما تدقيق أو تمحيص للمحتوىء والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 
أ.كتاب الصيامء عدد أبوابه في الكبرى(5١١)‏ بابأء أورد منها في الصغرى (45) 
باب الأولى» وحُّذف )١1١(‏ باب متسلسلء تحتوي على(240) حديثاء ثم حُذف كتاب 
الاعتكاف بأكمله وهو يحتوي على (5؟) باباء و(34) حديثاء وبذلك يكون قد 
أسقط(184)حديثاً متسلسلاً وهذا اختصار مخل بلا ريب. 
ب. كتاب الحجء وهو يحتوي على(؛ )"١‏ باباء و(٤‏ 5)حديثا في الكبرى؛ أورد منه 
في الصغرى (١77)باباء‏ و(4717)حديثاء وأسقط (85) باباء و(77١)‏ حديثاء 
والأبواب المحذوفة وأحاديثها متسلسلة من نهاية كتاب الحج في الكبرى. 
ج. كتاب عشرة النساءء وهو يحتوي على(7١١)‏ بابآء و(94) حديثاء لم يذكر 
منها في السسنن الصغرى سوى أربعة أبواب هي الأولى في الترتيب 
وتضم(7١)‏ حديثاً فقطء وأسقطت باقي الأبواب البالغة(7١١)‏ باباءفيها(١!؟)‏ حديثا. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا؛: هل جميع هذه الأحاديث المسقطة معلولة؟ 
والجواب: لاء إذ أن بعضها موجود في الصحيحين» كما أن بعض الأحاديث المنكرة 
التي نبه عليها في الكبرى» ذكرت في الصغرى دون التنبيه عليهاء وهذا لم نتعود 


(119١)ينظر:‏ ابن حجره أحمد بن علي نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار؛ تحقيق: حمدي السلفي؛ 


مكتبة ابن تيمية؛ القاهر-مصرء الطبعة الأولى١551١م.(117/1).‏ 


۲٦ 


عليه من النسائي؛ كما وُجدت بعض الأحاديث المنكرة في الصغرى لم تذكر أصلا 
في الكبرى: فما الداعي لذكرها إذا كان الهدف من الاجتباء؛ تجريد الكتاب من 
الأحاديث المعلة؟. 

؟. إنتفاء هدف الاختصار؛ لأنّ مصنف الصغرى أضاف كتباً وأبوابا جديدة لم تكن 
موجودة في الكبرى» مثل: كتاب المياهء والحيضء؛ والاستحاضة:» والغسل والتيمم: 
ومعظم أحاديث هذه الكتب تكرار لأحاديث وردت في كتاب الطهارة بأسانيدها 
ومتونهاء وحتى بص يغ التحمل نفسها ء فذكرها المصنف مرتين؛ مرة في كتاب 
الطهارة: ومرة في كتاب آخر من هذه الكتب» وقد اخترت بعض هذه الأحاديث من 
كتاب الطهارة في الجزء الأول على سبيل المثال لا الحصر: 
ففي الصفحة( ٠‏ )من كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في الماء ذكر حديث رقم(57)» ثم 
أعيد في الصفحة(١5١)‏ كتاب المياه؛ الباب نفسه حديث رقم(۳۲۸)» وفي الصفحة 
٤(‏ )من الكستاب نفسه»ء باب الوضوء بماء الثلج والبردء ذكر حديث رقم(١١)‏ ثم 
أعيد في الصفحة(97١)كتاب‏ المياه؛ والباب نفسه حديث رقم(؟*؟)؛ وفي الصفحة 
(177)باب جمع المستحاضة بين الصلاتين ذكر حديث رقم( ١7)ثم‏ أعيد في 
الصفحة(7١٠)‏ كتاب الحيض والاستحاضة:؛ والباب نفسه حديث رقم(54؟)؛ وفي 
الصفحة(”7١)‏ باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ذكر ثلاثة أحاديث ذوات 
الأرقام(ه١7و5١71و7١1١)‏ ثم أعيدت هذه الأحاديث في الصفحة(”١7)من‏ كتاب 
الحيض والاستحاضة في الباب نفسه وبالأرقام(١٠۳و‏ ١١۳و .)۳٠١‏ والأمثلة كثيرة. 
". إضافة بعض الأحاديث إلى السنن الصغرى؛ وهي في الأصل لا تعدو أن تكون 
متابعات وشواهد لما ورد في الكبرى» حيث إن أصولها موجودة في الكبرىء وهذا 
يؤدي إلى التطويل أيضا. 

وأتساعل مرة أخرىء ما الداعي لإعادة هذه الأحاديث مرة أخرى بأسانيدها 

ومتونها؟ وهل هذا يتفق مع مبدأ الاختصار؟ 

؛. اختلاف ألفاظ التحمل والأداء بين الصغرى والكبرى» وكذلك اختلاف في بعضص 
الأسماء والألفاظ الأخرى. 

ه. الاختلاف في استخدام حرف التحويل بين الكبرى والصغرىء إذ استخدم حرف (و) 
للتحويل في الكبرى» بينما استخدم حرف(ح) في الصغرىء ومثال ذلك: الأحاديث 
أرقام (١1٠-45و47954و٠4*0و5١١٠7)‏ في الكبرىء ويقابلها الأحاديث أرقام(775 4و 
1خ ١‏ “او 57 ."او017٠٠1)‏ في الصغرىء وهذا في السنن كلها تقريبا. 


ب ؟ 


؟. وجود تعليق نسب لللميذ الإمام النسائي على أحد الأحاديث في السنن الصغرى؛ 
ومثال ذلك: ما جاء عقب حديث رقم ( (٠٠٤١‏ المتعلق بصلاة الخوف» حيث قال 
بعده: "قال أبو بكر بن السني: الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا 
منه"”"'). وهذه لمحة سريعة خلال السنن كلهاء ولعلها زلة من صاحبها لتكون 
دليلاً على عدم نسبة هذا الاختصار المخل للنسائي. 
. انتفاء القول بأن السنن الصغرى خلت من الأحاديث الضعيفة؛ بدليل أن معظم 
الأحاديث المنكرة والضعيفة والمتكلم عليها من قبل الإمام النسائي نفسه في الكبرى 
قد وجدت في الصغرىء إضافة إلى وجود بعض الأحاديث المنكرة أضيفت إلى 
الصغرىء ولم توجد في الكبرى أصلاء وكذلك بعض الأحاديث المنكرة أو الضعيفة 
التي تكلم عليها النسائي وأبان عن علتها في الكبرى ذكرت في الصغرى من غير 
بيان حالهاء ومئكت عليها ومثال ذلك: الأحاديث ذوات الأرقام(1 4 5و4 ١٠٠و‏ 
٠٥‏ ) قال عنها في الكبرى: إثها "منكرة"» وذكرت في الصغرى بالأرقام 
(۰۸۹ و ٥۸۱٤و‏ ۵۱۷۸و )٥۲٠١‏ بأسانيدها ومتونهاء دون ذكر أنها منكرة ولم يُعلق 
عليها بشيءء وهذا يوهم بأنها صحيحة ولا علة لها؛ إذ المعروف عن الإمام النسائي 
أنه لا يسكت عن حديث معلول» وهذا مأ يعرفه عنه النقاد » وقد سبق ذكر قول 
الحافظ ابن حجر في: نتائج الأفكار قوله :"وأما النسائي فسكت عليه فاقتضى أنه لا 
علة له عنده"7'"')؛ فهل هذا ينطبق على سكوت المصنف في السنن الصغرى على 
مثل هذه الأحاديث؟ 
4. اعتماد المحدثين والنقاد في العصور المثقدمة في مصنفاتهم على سئن النسائي 
الكبرى دون الصغرى؛ لا يتناسب مع القول بأن الصغرى مجتباة من الكبرى وأنها 
صحيحة الأحاديث» ومنهم: 
أ كتاب الإشسراف على الأطراف للحافظ ابن عساكر جمع فيه أطراف كتب 
السنن الأربعةء واعتمد في أطراف النسائي على رواية ابن حيوة» وهو من رواة 
الكبرى/'""). 
ب. كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي اعتمد على تسع روايات لسنن 
النسائي سبعة منها رواتها هم من رواة السنن الكبرىء وهناك بعض الإحالات في 
التحفة على سنن النسائي الكبرى لم توجد في الصغرىء ووجدت في الكبرى"'. 
(١٠1)السنن‏ الصغرى( */ .)١8*‏ 


(١؟1)نتائج‏ الأفكار(١/؟١4):‏ وينظر ص٠۲‏ من هذا المطلب. 
(؟؟7١)عمل‏ اليوم والليلة للنسائي» مقدمة التحقيق(ص ١8)وينظر:‏ الحافظ المزي والتخريج في كتابه...(ص28١-١15).‏ 


ا 


ج. تسمية شيوخ أبي عبد الرحمن النسائي» لعبد الله بن محمد بن أسد الجهني؛ 
وهذا الكتاب مبني على الكبرى/؛" ). 

'ومماهو جدير بالذكر أن قول المنذري في مختصر سنن أبي داود: "أخرجه 
النسائي": إنما يعني: السنن الكبرىء» لا المجتبى الذي صنعه ابن السني» وكذلك الحافظ المزي 
في الأطراف» يعني: الأصلء لا المختصرء وكل حديث عزاه المحققون من أئمة هذا الفن إلى 

النسائي ولم نجده في المجتبى فهو موجود لا محالة في السنن الكبرى**"'. 
وعلى ضوء ما تقدم أرى أن السئن الصغرى المعروفة ب 'المجتبى" التي بين أيدينا 
مادتها مأخوذة من سنن النسائي الكبرىء ولكن طريقة تصنيفها واختيار أحاديثها وترتيبها 
يستبعد أن تكون من عمل النسائي نفسه؛ وذلك لأن الإمام النسائي مؤلف السنن الكبرى أفنى 
عمره في جمعها وتصنيفهاء وهي تمثل عنواناً لجميع أعماله العلمية» فلا يعقل أن يختصره 
على هذا النحو الذي يظهر بوضوح إحداث شرخ كبير في السئن؛ ولو أراد أن يختصر هذا 
الكتاب لاختار أفضل ما فيه دون أن يخل بمقاصد الكتاب» ولذلك أرجح الرأي الثاني القائل : 
إن السنن الصغرى ليست من تصنيف النسائيء وإنما من فعل أحد تلاميذه الذين جاعوا بعدهء 
ورووا عنه السئن الكبرى؛ فاختصر هذا الكتاب منه على النحو الذي نراه ثمّ نسب المختصر 
خطاً للإمام النسائي؛ لأنه مروي بأسائيده؛ معتمدين على الرواية المزعومة التي ساقها ابن 
الأثيرء ولم يُسبق بهاء والتي ثبّت بطلانهاء وهذا الوهم لم يحصل لسنن النسائي فحسبء؛ وإنما 
حصل مثله الكثيرء سواءً في أسماء الكتب أو أسماء مؤلفيها؛ بسبب خطأ النساخ أو المحققين: 
عن قصد. أو عن غير قصد. فالتاريخ الأوسط للإمام البخاري؛ نشر تحت عنوان: التاريخ 
الصغيرء وكتاب التحبير في المعجم الكبير للإمام السمعاني؛ صوابه: منتخب شيوخ السمعانيء 
أو مختصر التحبير في المعجم الكبيرء وكتاب معرفة أنواع علوم الحديث للإمام أبو عمرو ابن 

الصلاح» طبع باسم مقدمة ابن الصلاحل"'')وغيرذلك. 


¥ 2 ¥ 


(7١)ينظر:‏ الطوالبة: محمد عبد اأرحمن؛ 
عمارء عمان الأردنء الطبعة الأولى 5451 امب (ص68١1-١15).‏ 

(4؟١)عمل‏ اليوم والليلة للنسائي؛ مقدمة التحقيق(ص8*). 

(١٠٠إمن‏ قول الدكتور بشار عواد في هوامش تهثيب الكمال (١8/1؟؟).‏ 

(117١)ينظر؛الدكتور:‏ موفق عبد الله عبد القادر:؛ بوثبق النصوص وضبطها عند المحدئبن» دار البشائر الإسلاميةء 
بيروت-لبنان؛ الطبعة الأولى14114ه-؟155١م.‏ (ص .)١١5-48‏ 





۲۹ 


وبيان مواضع الاختلاف» وبيان الصحيح منهاء كما أنه تفنن في اختيار التراجم؛ وعناوين 
الأبوابء؛ وصاغها بأسلوب جيدء ويعدٌ كتاب سنن النسائي الكبرىء أحد كتب العللء ومرجعا 
علميا في دراستها. 


.١‏ منهجه في السئن: 
الإمام النسائي ليس محدثاً فقطء بل هو فقية أيضاء ويظهر ذلك واضحا من خلال 
كثرة التفريعات الفقهية في الأبواب» فموضوع الاستعاذة؛ الذي لا يزيد عن باب أو بابين في 
كتب السئن الأخرى» أفرد له النسائي كتاباً مستقلا فيه(1۷) باباء وكتاب السهو جعله النسائي 
في )٠٠١(‏ أبواب» في حين أن البخاري جعله تسعة أبواب» والترمذي جعله في تسعة عشر 
بابآء وأبو داود جعله في اثني عشر بابا. 
ولهذا نجد الناحية الفقهية ظاهرة بشكل بارز عند الإمام النسائي» دون إغفال لجانب 

الصناعة الإسناديةء فجمع بين طريقة البخاري الفقهيةء وطريقة مسلم الإسناديةء كما أنه اهتم 
ببيان العلل» والاختلاف على الرواةء ومن أهم مميزات منهج الإمام النسائي في سننه 
الكبرى ما يلي:- 

أ. التراجم: تمتاز تراجم الأبواب عند النسائي بقصرهاء وقلة الأحاديث التي تحتوي 

عليها تلك التراجم؛ فأغلب الأبواب لاتضم سوى حديث أو حديثين» ومثال ذلك: كتاب 

البيعة» فيه(47) بابأءو("١)حديثاًءوكتاب‏ التطبيق؛ فيه(*١٠)‏ أبواب: و )١44(‏ حديثا. 

وتمتاز هذه التراجم» بأنها سهلة الفهم واضحة الدلالةء مستنبطة من مضمون الأحاديث 

على الأغلب. 

ب. التكرار: يكرر النسائي الأحاديثء إلا أن هذا التكرار لا يخلو من فائدة كزيادة 

لفظلة:؛ أو تصريح بالسماع إن كان الراوي مدلساء أو التعريف براو مبهمء أو إبراز 

علةه وأحياناء يكرر الأحاديث فقط لتتناسب مع عنوان الترجمة دونما فائدة جديدة: 

وهذا قليلء ولعله استفاد هذا من الإمام البخاري الذي برع في ذلك. 

ت. الاختصار: أحيانا يختصر المتن فيذكر السند بطولهء ويحذف المتن» ويستعيض 

عنه بقوله: نحوه أو مثهء وهذا كثير» ومثاله: الأحاديث (١٤1۳و ٤١‏ 1۳و ٣٤۳٦و‏ 


014 ذكر السند بطوله» وطرف الحديث ثم قال:"...وساق الحديث" 9", 
والأحادیث(۲۷۱و ٤١١‏ ١و۸٠4٤)»‏ ساق السند بطوله ثم قال: "مظه""'ء وحديث 

( ۹۹۳٤)؛‏ ذكر السند بطولهء ثم ذكر أول المتن» وقال: فذكر مثل حديث ابن عبيئةء 
عن الزهري. ولعله استفاد هذا ممن سبقه كالإمام مسلم وغيره . 

ث. التحويل: يستخدم النسائي حرف التحويل(و) في السئن الكبرىء ومثاله: الأحاديث 
(6 4۲۹و ۳۰۰٤و‏ ٤۷۸و‏ ۲۱ ) ". وغیرها کثیر. 

ج. جمع الشيوخ: يجمع النسائي بين شيوخه في السند الواحد» بقصد الااختصار أو 
بقصد تعزيز السند إن كان أحدهم ضعيفاء إلا أنه ينسب اللفظ لأحدهما على الأغلب؛ 
ومثاله: حديث(17١5؛4)‏ قال: "أخبرنا عمرو بن علي» ومحمد بن بشار قالا: دنا عبد 
الرحمنء ثنا حماد بن سلمة» عن مطرء عن الحكم؛ أن عمر قال: 'من ملك ذا رحم 
محرم فهو حر" اللفظ لعمرو"'"", وهذا المنهج ربما استفاده الإمام النسائي من 
الإمام مسلم الذي سار فيه على طريقة الإمام أحمدء ومن بعدهما » الإمام الترمذي- 
رحمهم الله جميعاً-("'. 

ح. الناسخ والمنسوخ: اهتم النسائي بالناسخ والمنسوخ؛ وهو يقدم المنسوخ ثم يتبعه 
بالناسخ» ولا يخالف هذه القاعدة إلا نادراء ولعله تأثر في ذلك بشيخه الإمام أبي داود 
السجستاني (ت7175ه )واستفاد منه إذ إن معظم الأبواب المتعلقة بالنسخ كانت عند 
كل منهما نصا وعلى سبيل المثال: " باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض 
لها من الميراث""”''وباب 'نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث"9"')ءوغيرهاء فقد 
تطابقت تراجم هذه الأبواب عند كليهما. 


(1717١)السنن‏ الكبرى(4/4)» وينظر كذلك: (4/5) ح(7١١٠4)‏ و(٥/۲۱٤)‏ ع(۹۳۷۹)» و( /۲۳٤)ح‏ (۹۳۸۷) و 


(4145/5))ح( 4ت أ كو (ه/كخ4)ح(١‏ لذبو (ه450/0)ح(؟591) بمثله. 


(4؟1١)ينظر:‏ المصدر السابق على الترتيب: ( ١714/١‏ /)قال: مثل ذلك و(١/47‏ 4 إقال: بمثله؛ و[ ١١/۳‏ ١إ)رقال:‏ مثله. 
(5؟١)ينظر:‏ السنن الكبرى( ؟/؟)و( *ره) و(5/ )1٤١‏ و(1214/5١)‏ و(79/4١41)‏ على الترتيب. وقد استخدم التحويل 


بالحاء حوالي عشرين مرة فقطء واستخدم التحويل بالحاء لأول مرة في حديث(578 4) في المجلد الثالثك س٦۸‏ 


(١)ينظر:‏ السئن الكبرى( 4/5؟١)‏ كتاب العثق: باب: من ملك ذا رحم محرم. وينظركذلك: (/١9١)ع‏ (١4۹۹)؛‏ 


و(9/١5؟)‏ 11 ]ءو(؟/؟؟ك)ح(ثا١اهة)‏ رز( ركه ؟)ح(13١1ه).‏ 


(١؟١)ينظر:‏ الإمام الترمذي للموازنة بين جامعه وبين الصحيحين. (ص8؟١)؛‏ وينظر: القضاة. أمين؛ التحويل في 
صحيح البخاري ومنهجه فيه. مجلة دراساتء الجامعة الأردنية437ام.(صه-7). 

. )7٠١/١(قالطلا أورده النسائي في:السنن الكبرى» كتاب الطلاق( ۳۹۷/۳) بينما أورده أبو داود في كتاب‎ )١57( 
.)٦٦١/١(قالطلا بينما أوردء أبو داود في كتاب‎ )٠١١/۳( أورده النسائي في:السنن الكبرى» كتاب الطلاق‎ )1۳۳( 


۳۹ 


وأبو داود كما هو معروف» أمام في هذا الفن» وسننه شاهدة على ذلك. وهو أيضا من 
كبار النقادء وله مصنف مستقل في الناسخ والمنسوخ, فلا غرو إذا قلنا أن الإمام 
النسائي قد استفاد منه. 
خ. الاهتمام بالجانب الفقهي: حيث نقل بعض الأقوال عن الفقهاء»ء وصنيعه هذا يشبه 
صنيع الإمام الترمذي» إذ برع في هذا الجانب9""). كما نقل صورا لكتب فقهية في 
المزارعة:؛ والشركات» والتدبير» والمكاتبة» وغيرهاء وتحدث عن أنواع الشركات؛. 
ودون صورة عقود كتابة هذه الشركاتء ثم دون عقد التفريق بين الزوجين» وصورة 
عقد كتابة المملوك وتدبيره وعتقه» وهي فوائد عظيمة تشكل معالم هادية أمام تطور 
الفقه الإسلامي"'. 
وهذا من بعض وظائف كتب السنة أن تجد فيها » فوائد مستنبطة من الأحاديث؛ 
حتى في تراجم الأبواب؛ يعبّر فيها المصئف عن ثقافة العصر الذي يعيشه؛ وعن حركة 
المجتمع في جميع نواحي الحياة الاجتماعيةء والاقتصادية؛ والسياسية: وغيرها. 
د. التعمريف بالرواة: عندما يعرض للنسائي راو مهمل في السند» فإنه يعرف به؛ 
ومثاله: مارواه في كتاب الوترء باب إياحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجرءقال: 
'أخبرني عبد الله بن فضالة النسائيء قال: أنا محمد-يعني ابن المبارك-قال: نا 
معاويةء -وهو ابن سلام بن أبي سلام الطيبيء قال أبو عبد الرحمن: واسم أبي سلام 
ممطور - عن يحبى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل 
عائشة-أم المؤمنين -عن صلاة رسول اليك ...الحديث" 9"), 
وأحياناً يورد مثل هذا التوضيح في نهاية الحديثء ومثاله ما جاء بعد حديث رقم 
(519)ء قال: قال أبو عبد الرحمن: أبو سعيد هو: عم مالك بن أنسء واسمه نافع بن 
مالك أبن أبي عامر الأصبحي؛ وهو أحد الثقات" 7 وبعد حدیث رقم(۳۲۰)؛ قال: 
"أبو إدريس الخولانيء اسمه: عبد الله بن ثوب» وبعد حديث رقم (۳۲۳) قال: " ابن 
الهادي اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاديء وأبو سلمة اسمه: عبد الله بن 


(54١)انظر:‏ الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحينء لنور الدين العتر(ص 55٠‏ وما بعدها). 

)١55(‏ ينظر: النسائي: عمل البوم والليلة» تحقيق فاروق حمادة (ص286).وانظر أمثلة ذلك في: السنن الكبرى: 
( ۰۷/۳ ١اوما‏ بعدهاو؟/؟79؟ ؟ومابعدها). 

(55١)السنئن‏ الكبرى( 55/١‏ 4) حديث رقم(4435١).‏ 

(1۳۷)المصدر السابق .)14١/١(‏ 


؟ 


عبد الرحمن بن عوف؛ وأبو هريرة أسمه: عبد عمروء ويقال: عبد شمس » ويقال 
سكين ثم روى عن ابن أبي هريرة قوله: "اسم أبي: عبد عمرو بن عبد غنم **". 
اما إذا ورد راو مبهم» فانه يبينه أيضا؛ لأن وجود راو مبهم في الحديث دليل 
ضعف فيه» ولذلك جهد الإماء النسائي في تجلية هذا الجانب» حتى إنه عقد تراجم خاصة 
لبيان الرواة المبهمين» ومثال ذلك: ما رواه في كتاب الصيام : "...عن رجل»ء عن جابر أن 
رسول اللهية قال: 'ليس من البر الصيام في السفر" أتبعه باب: ذكر اسم الرجل فقال: "...عن 
محمد بن عمرو بن حسن عن جابر...الحديث" 7" 'أوفي كتاب التطوعء باب من كانت له 
صلاة بليل...قال:'...عن رجل عنده رضيء عقد بعده ترجمة أخرى بعنوان: باب ذكر اسم 
الرجل الرضيء وبين فيه أن الرجل الرضي هو: الأسود بن يزيد" .وإذا ورد راو مبهم 
في المتن؛ فائه يفعل مثل ذلك ومثاله: مارواه في كتاب البيوع باب بيع المدبر قال:"...أعئق 
رجل من بني عذرة عبداً له...» وفي الحديث الذي بعده قال: "... أن رجلاً من الأنصار يقال 
له أبو مذكور أعتق غلاما له ... الحديف“(“'. 
ذ. الدفة والتحري: حرص الإمام النسائي» على دقة التعبيرء والتقيد بألفاظ التحمل» 
والأداءء شأنه في ذلك شأن الإمام مسلم-رحمه الله-» فيفرق بين حدثناء وأخبرناء 
وأنبأناء إلى غير ذلك من الألفاظء ومثال ذلك: 
(1) ما أخرجه في التطبيق»ء باب النهي عن القراءة في السجودء قال: " أخبرنا أبو 
داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي 
حدثنا وقال عثمان أنبأنا داود بن قيس "3'*'). 
(؟) ما دار بينه وبين شيخه الحارث بن مسكين؛ فكان لا يقول: حدثناء ولا أخبرنا 
فيما يرويه عنه وإنما كان يقول: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: 
أو قرىء على الحارث ابن مسكين وأنا أسمع؛ وذلك لأنه لم يسمع منه مباشرة 
ومشافهة وإنما سمع منه من خلف الباب؛ لأجل ما كان بينهما من الجفاء» ومع 
ذلك لم يترك حديثهء ولكن رواه على هذا الوجه. 
ر. عنايته بالمتابعات: عني النسائي بالمتابعات» من أجل ثقوية الحديث بكثرة الطرقء 
وكذلك من أجل التمييز بين الصحيح» والمعلولء مع التنبيه على ذلكء وهذا مما يدل 


.)١415-1١457/١( للسابق‎ ردصملا)١54(‎ 

(1595)المصدر السابق )٠٠١/7(‏ كتاب الصيام الحديث رقم(554؟ والذي بعدء: .)١555‏ 
(4١)المصدر‏ السابق(١/4557)‏ حديث رقم(/2 4 ١‏ وألذي بعده: .)١ ٤٥١۸‏ 

)517144 1)المصدر السابق(٤/۹٤) حديث رقم(۸٤1۲ والذي بعده‎ ٤1( 

(؟4١)ينظر:‏ السئن الكبرى(١257/1؟).‏ 


۳۴۳ 


على أن منهج أصحاب السنن متقاربء وأنهم ينظرون لأصل الحديث أو الباب» ولهذا 
كان الترمذي بارعا في قوله: 'وفي الباب عن..."9*"). 
ز. الحكم على الأحاديث: يحرص النسائي على بيان حال الروايات قبولا ورداء 
وهذا تقريبا في معظم السئن؛ وهذا هو مدار بحث هذه الدراسة. 
.ا .اه 

ثانيا: شرط النسائي في الأخذ عن الرواة في السئن الكبرى: 

ذهب بعض العلماء إلى أن الإمام النسائي يُعَدُ من المتشددين في الرجال7'''.إذ تجنب 
إخراج أحاديث كثير من الرواة المتكلم فيهمء ولذلك احتل كتابه مكانة مرموقة بين كتب السنن 
الأخرى؛ وتقدم عليهاء وقد شهد بذلك كبار النقاد من المحدثين. 

فقد قال السخاوي:" وبالجملة فكتاب الإمام النسائي-رحمه الله- أقل الكتب الستة بعد 
الصحيحين حديثا ضعيفاء ولكن إنما أخروه عن أبي داود والترمذي لتأخره عنهما وفاء٣*“)‏ 

ومع أن الإمام النسائي تأخر عن أصحاب السنن الأخرى من حيث المولد والزمان» إلا 
أنه تقدم عليهم في المرتبة بسبب دقته وتحريه؛ ولعله استفاد منهم» وبدأ من حيث انتهوا. 

يقسول الحازمي:"والنسائي على تأخره زمناً ذكره بعضهم بعد الصحيحين في المرتبة؛ 
لأنه أشد انتقاداً للرجال من الشيخينء وأقل حديئا منتقداء بالنظر إلى من بعد الشيخين* 0“'. 

وقال ابن حجر: "... وإذا تقرر ذلك فان الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي 
في الرجال مذهب متسع ليس كذلك. فكم من رجل أخرج له أبو داودء والترمذي» تجنب 
النسائي إخراج حديثه؛ بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين' 9“". 

كما يقول المنذري نقلاً عن ابن مندة: أنه قال: * كم من رجل أخرج له أبو داود 
والترمذيء تجنب النسائي إخراج حديثه؛ بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال 
الشيخين»ء حتى قال بعض الحفاظ: إن شرطه أشد من شرطهما" *“'. 


(؟4١)انظر:‏ الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين؛ لنور الدين العتر ص٤١‏ وما بعدها). 

)١44(‏ ينظ ر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث (45/1)والمنهج الإسلاميء لفاروق حمادة(©4؟) ودراسات في الجرح 
والتعديل» للأعظمي (؟5؟-85؟؟). 

)٠٤١(‏ ينظر: بغية الراغب المتمني في ختم النسائي. (ص15). 

(457١)شروط‏ الأئمة الخمسة للحازمي(صس؟"). 

(419١)النكت‏ على كتاب ابن الصلاح. .)٤۸١/١(‏ 

(44١)فتح‏ المغيث شرح ألفية الحديث» مصدر سابق.(١55/1).‏ 
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ويقول الإمام محمد بن طاهر المقدسي: " سألت الإمام أبا القاسم سعد بن علي 
الزنجاني بمكةء عن حال رجل من الرواة» فوثقه» فقلت: إن أبا عبد الرحمن التسائي ضعفه: 
فقال: يا بني إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطاً أشد من شرط البخاري ومسل“ . 

وفي هذا إشارة إلى قوة شرط النسائي وشدة تحريه في الرجالء حتى أنه لين جماعة 
من رجال الصحيحين كما قال الإمام الذهبي-رحمه ال-(* , 

وقد انتقى النسائي رجاله انتقاء › فقد روى المقدسي بسنده عن النسأئي قوله: * لما 
عزمت على جمع كتاب السنن استخرت الله في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض 
الشيء فوقعت الخيرة على تركهم؛ فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنههم7”" . 

وهذا ما حمله على ترك حديث ابن لهيعة حيث كان عنده ترجمة ترجمةء بعلوء يقول 
أبو طالب الحافظ" ': "من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي كان عنده 
حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمةءفما حدث بهاء وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة"9*', 

وهذا المنهج جعله ينزل في بعض الأسانيد فقد وجد عنده أسانيد عشارية!؛”')؛ مع أنه 
كانت عنده أسائيد عاليةء ومع كل هذاء فهو يفرق بين المتشددين والمتساهلين من النقادء فإذا 
تفرد الناقد المتشدد بجرح الراوي فانه لا يتركه؛ ولذلك قال:' لا يترك الرجل عندي حتى 
يجمع الجميع على تركه؛ فأما إذا وثقه ابن مهديء وضعفه ابن القطان مثلاءفانه لا يترك؛ لما 
عرف من تشديد يحيى؛ ومن هو مثله"*”'). 

وهذا القول يدل على أنه من المعتدلين وليس من المتشددين» وما قيل عن تجنب 
إخراجه لروايات بعض رجال الصحيحينء يحتاج إلى دراسة تطبيقية لهؤلاء الرواة الذين 
أخرج لهم الشيخان» وتجنبهم النسائي؛ وبالتالي الكشف عن الأسباب التي كانت وراء ذلك. 

وبناء على ذلك قمت بدراسة استقصائية لجميع الرواة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم؛ 
أو أحدهماء ولم يخرج لهم النسائي؛ فبلغوا بحدود سبعمائة راو أو يزيدء من جميع الطبقات. 


(45١)شروط‏ الأئمة الستة للمقدسي (ص"؟). 

(5١)الذهبي:‏ سبر أغلام النبلاع؛ مصدر سابق. (£ ۳/1{ 

(١١٠شروط‏ الائمة الستةء للمقدسي ( ص١").‏ 

(١٥٠)أبو‏ طالب هو: الإمام الحافظ الثبت؛ أحمد بن نصر بن طالب البغدادي. الذهبي: بذكرة الحفاظ» مصدر سابق. 
(aTr-ArT fT)‏ 

(؟5١1)شروط‏ الأئمة الستة (ص؟١).‏ 

)١154(‏ ينظر:_السنن الكبرى (917/5١)ح )٠١511(‏ وقال بعده: لا أعرف في الحديث الصحيح إسنادا أطول من هذا. 

(155) فتح المغيث (84/1). 


شم قمت بتصنيفهم في مجموعات حسب الطبقات» ثم صنفتهم في مجموعات أخرى 
حسب البلدان» ثم قمت بترجمة لكل راو منهمء ولكن هذا العدد الكبير يحتاج إلى وقت طويل 
للحصول على نتائج علمية دقيقة. 

وأرجو الله أن ييسر لي استكمال هذه الدراسة التي ستعطي نتائج علمية قيمة. 

ومن النتائج الأولية التي ظهرت لي ما يلي: 

أولاً: لما كان النسائي متأخراً عن الشيخين» فإن بعض الرواة الذين روى لهم الشيخان: 

الم يدركهم النسائي. 

ثانيا: إن بعض الذين أدركهم النسائي لم يتيسر له اللقاء بهم لأسباب مختلفة. 

ثالذا: ترك النسائي بعض هؤلاء الرواة بسبب بدعتهم» في حين أن البخاري ومسلما 

أخرجا لأصحاب البدع انتقاء. 

رابعا: قد يظهر للمتأخر ما لا يظهر للمتقدم من أحوال الرواة» فيترك حديثهم. 

وهذه النتائج المتواضعة هي نقطة البدايةء لكن بعد استكمال هذه الدراسة ستكون هناك 
نتائج أخرى كثيرة مستندة إلى أسس علمية» وأمثلة تطبيقية من واقع الحال. 

.اماه 

المطلب الثالث: أهمية الحكم على الأحاديث في كتب الرواية: 

إن مسألة الحكم على الأحاديث من أصعب المسائل عند المحدثين» فهي تعتمد على 
مقومات كثيرة» يُصدر بموجبها الناقد المتبحر حكمه على الحديث بالصحة أو الضعف» وهذا 
لا يتأتى لمن اطلع على ظواهر الأمور من غير أن يخوض غمار هذا الفن...إذ أن عنصر 
الدراية» والتمكن المبني على طول الممارسة هو الذي يورث الناقد ملكة علمية في مجال 
البحث الحديثيء وتجعله قادراً على استغلال كل إمكاناته» وأدوات بحثه بما في ذلك حمته 
النقدي الذي تشكل بعد طول معاناة وجلدء وربما يبدو الأمر سهلاً وميسورا إذ أن شروط 
الحديث الصحيح معروفةء فإذا توافرت في حديث ما فهو صحيح؛ وإذأ فقد الحديث أحد هذه 
الشروط فهو ضعيف» لكن الصعوبة كل الصعوبة؛ في التثبت من كل شرط من هذه الشروط› 
فكل واحد منها يشكل بحثا حديثياً مستقلاً له خصوصيتهء وأظهر ما يكون ذلك في: مسألة نفي 
الشذوذ والعلة('*'). 


)١54(‏ العمري: محمد علي قاسم» دراسات في منهج النقد عند المحدثين» دار النفائس.عمان-الأردن» الطبعة الأولى 


BM ¥‏ هو أع, ( ص ۳-۳۲ )بتصرف. 


۳ 


وقد تنوعت أساليب المحدثين في التصنيفء وتباينت اهتماماتهم؛ فمنهم من اختار 
التصذيف في الصحيح المجردء كالشيخين: البخاريء ومسلم» لكن البخاري ركز على الجانب 
الفقهي» في حين ركز مسلم على الصناعة الحديثية. 9000 

ومنهم من اكتفى بمجرد الرواية دون النظر إلى حال الحديث صحة أو ضعفاء ظنا 
منه أن مجرد ذكر رجال الإسناد يخرجه من العهدة؛ آخذا بالقول المشهور: "من أسند لك فقد 
أحالك ء ومنهم من أخرج في كتابه: الصحيح والحسن والضعيف, لكنه تعرض لنقد 
الأسانيد والمتون» وفق معايير منضبطةء وقواعد صارمة؛ آخذا بعين الاعتبار الشروط الخمسة 
الواجب توافرها؛ للحكم على الحديث بالصحة» وهي: 

.١‏ اتصال السند. 

. عدالة الرواة. 

۳. الضبط التام للرواة. 

4. نفي الشذوذ. 

5. نفي العلة. 

فلا يحكم بصحة الحديث إلا إذا كان 'بنقل عدل تام الضبط متصل السندء غير معلل 
ولا شاذ" 'ء وقد يختلف المحدثون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه 
الأوصاف فيهء أو لاختلافهم في اشتراط بعض الأوصاف1'”", 

كما احتوت بعض المصنفات أحكاما على بعض الرواة؛ مبنية على سبر مروياته» 
ودراسة أحوالهم؛ وتحليل شخصياتهم لمعرفة مدى أهليتهم للروايةء فجاءت هذه المصنفات 
جامعة بين علوم الحديث بقسميه: ”الرواية والدراية”: ومن هذه المصئفات: 'كتاب سنن النسائي 
الكبرى" الذي احتوى على كثير من الأحكام على الأحاديث والرواةء وغير ذلك. 

'وهذا النقد الحديثي للأسائيد والمتون أدى إلى تقسيم ما ينسب إلى النبيق؛ إلى: 
مقبول(صحيح وحسن)؛ وإلى ضعيفهء وإلى موضوع”"'ء بأسلوب متدرج غاية في الدقة 
بحيث يبدأ بقمة الصحة فيما أسموه أصح الأسانيد وما يحفه من قرائن أخرىء ثم باقي مراتب 


)٠١١۷(‏ ينظر: التمهسيد(١/۳)ء‏ وجامع التحصيل(١/۳)»‏ وتدريب الراوي(48/1١).‏ والقول ليس لواحد منهم» لكنهم 
ذكروه في معرضنٍ الاستشهاد بهء ولم ينسبوه لمعين: وإنما نسبوه لطائفة من العلماء. 

(54٠١)ابن‏ حجر: أحمد بن علي العسقلائيء شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء راجعه: محمد عوضء وعلق 
عليه: محمد الصباغ؛ مؤسسة مناهل العرفان؛ بيروت-لبنان؛ الطبعة الثانية٠‏ 55 ١م.(١/١؟).‏ 

(155١)ينظر:‏ ابن الصلاح: أبو عمروء عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث » 
خرج أحاديثه وعلق عليه: مصطفى البغاء الطبعة الأولى 584 ١ام(١/1).‏ 

(١٠1١)ينظر:‏ حمادة: فاروق ٠‏ نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام » دار الثقافة» الدار البيضاء-المغرب؛ الطبعة 


الأولى:44ىة ١م‏ (ص4) . 


۳¥ 


الصحيح» فالحسن لذاتهء فالحسن لغيره» إلى الضعف اليسير الذي ينجبر بوروده من طريق 
آخرء وقد يعمل به بشروط تقوي احتمال سلامته؛ ثم الضعف الشديد الذي لا ينجبر» فيُترك؛ ثم 
الموضوع؛ الذي لا تجوز روايته إلا على سبيل التحذير منه» ولكل مرتبة من هذه المراتب 
شروطهاء وحكمها الملائم لهاء فجاعت هذه الأحكام سليمة واضحة مبنية على دراسة شاملة 
لكل وجه من أوجه احتمال القوة أو الضعف. 
ويمكن تقسيم الأحكام الحديثية إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 
القسم الأول: المقبول: ويندرج تحته: المتواترء والصحيح بقسميه؛ والحسن بقسميه. 
القسم الثاني: المردود: ويندرج تحته الضعيف بسبب فقد أحد شروط الحديث الخمسة: 
.١‏ فقد شرط الاتصال: وينتج عنه: المرسل» والمرسل الخفي»ء والمنقطع؛ 
والمعضل» والمعلق» والمدلس» وهذا النوع يرذ؛ للجهل بحال الراوي المحذوف؛ 
لاحتمال أن يكون ضعيفا. 
؟. اختلال الضبط؛ وينتج عنه: الضعيف» والمنكر» والمضطرب» والمصحّفء. 
والمقلوب؛ المدرج. وغيره. 
۳. اختلال العدالة: وينتج عنه: المطروح» المتروك» الموضوع. 
.٤‏ الشذوذ: وينتح عنه: الشاذء ويدخل فيه أيضا: المنكر من باب أولى. 
5. العلة: وينتج عنه المعل بأحد أوجه الإعلالء ويدخل فيه جميع أنواع الضعف إذا 
القسم الثالث: المشترك بين المقبول والمردود: وهو الذي تجتمع فيه صفات القبول 
حيناء وتختل حيناً آخرء ويندرج تحته: المرفوع؛ الموقوف» المقطوع؛ المتصلء المعنعن؛ 
المؤنن» المسلسلء العالي والنازل؛: المزيد في متصل الأسانيدء» الغريب» الفردء العزيزء 
المشهورء زيادة الثقةء ونحو ذلك7'''). 
وقد اهتم معظم أصحاب المصنفات المشهورة بالحكم على الأحاديثء وكانت هذه 
الأحكام 'تمتاز بدقة الوصف للرواة؛ بفضل ما كانوا يجرونه بينهم من المقارنات-حتى بين 
الثقات منهم-وهو مما تظهر فائدته عند التعارض» فأوصلهم ذلك إلى التمييز بين من يجب 
الاحتجاج بخبره ولو انفردء ومن لا يجب الاحتجاج به إلا إذا اعتضدء ومن لا يحتج به ولكن 
يستشهد» ومن يعتمد عليه في حال دون أخرىء وتمكنوا من الكشف عن الكذابين والمغفلينء 
وتفقدوا الأخبار وصنفوها حسب درجاتها من القوة» وأطلقوا عليها مسميات كثيرة تناسب واقع 
حالها؛ كالصحيح» والحسن» والضعيف؛ والموضوعء والمتصلء والمنقطع؛ والموقوف» وما 


(111) منهج النقد في علوم الحديث(ص58-1457 4 )بتصرف. 


۳۸ 


إلى ذلك...ولكل من هذه الأوصاف درجة من درجات القبول أو الردء الأمر الذي يحتاج معه 
إلى تحر دقيقء وفهم ثاقب» ودراية في النقدء وكما أسهم هذا المنهج في تحديد أهلية رواة 
الحديث؛ مكن النقاد في ذات الوقت من الحكم على الأسانيد أكثرها صحة أو ضعفاً”"). 
وهذه الأحكام كانت مُستندا لمن جاء بعدهم في العصور اللاحقةء فاحتجوا بهاء 

وعملوا بمقتضاهاء بل إن بعض العلماء اقتصر عليهاء ومنع المتأخرين من الخوض في 
التصحيح والتضعيف»ء خشية وقوعهم بالخطأ؛ لتعذر الاستقلال في هذه الأعصار بإدراك 
الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد-على رأي القائلين بذلك-: وقد أشار الحافظ أبو عمرو بن 
الصلاح إلى هذه المسألة بقوله: " إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا 
صحيح الإسنادء ولم نجده في أحد الصحيحين» ولا منصوصاً على صحته في شيء من 
مصنفات أئمة الحديث المشهورة؛ فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته؛ فقد تعذر في هذه 
الأعصار بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانئيد؛ لأنه ما من إسناد في ذلك إلا وتجد في 
رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ 
والضبط والإتقان» فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه 
أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة7”'). 

لكن كثيرا من العلماء المتأخرين لم يوافقوا ابن الصلاح على ذلكء وأجازوا لمن كان 
قوي المعرفةء النظر في الأحاديثء والحكم عليها صحة وضعفاء فقد قال السيوطي: 'والأظهر 
عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته في الحديث» ثم نقل عن العراقي أنه قال: “وهو الذي 
عليه عمل أهل الحديث؛ فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها 
تصحيحاء فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان 
صاحب كتاب الوهم والإيهاء"“"'. 

وقد أهتم الإمام السيوطي بهذه المسألة» وحاول التوفيق بين رأي ابن الصلاح ورأي 
من خالفوه؛ كالنووي وابن كثير والعراقيء وكتب فيها بحثا سماه: "التنقيح لمسألة التصحيح: 
وقرر أن الخلاف بين ابن الصلاح ومخالفيه» هو خلاف لفظيء وقال: إن الصحيح قسمان: 


(؟11١)‏ دراسات في منهج النقد عند المحدثين. (صن؟؟-5؟). 

(؟5١مقدمة‏ ابن لالصلاح(١/١١).‏ 

(1514)ينظر: السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكره تدريب_الراويء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف؛ مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض-السعودية؛ بدون رقم طبعة أو سنة نشر.(47/1١)‏ 


۳۹ 


صحيح لذاته» وصحيح لغيره؛ وأن الذي منعه ابن الصلاح هو القسم الأول أما الثاني فلم 
يمنعه؛ كما تدل عليه عبارته2"", 

ولعل أهم فوائد معرفة الحكم على الحديث : بيان مدى صلاحيته لاستنباط الأحكام 
الشرعيةء ومعرفة المقبول من المردود» فنأخذ بالمقبول ونعمل به» ونترك المردودء ولا نعمل 
به» فإذا وجد الحديث في الصحيحين أو في كتاب آخر التزم صاحبه الصحة؛ كالمستخرجات 
على الصحيحين»ء أو صحيح ابن خزيمة» وغيره؛ أو في كتب السنة الأخرى منصوصا على 
صحته فيها"')؛ فهو محتج به؛ فقد "أجمع العلماء من أهل الحديث ومن يعتد به من الفقهاء 
والأصوليين على أن الحديث الصحيح حجة يجب العمل به"""'. 

ومن الفوائد الأخرى المترتبة على معرفة الحكم على الحديث: 

.١‏ استباط الأحكام الفقهية المبنية على أسس متيئة» وصحيحة. 

.١‏ تصنيف الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع. 

۳. إزالة التعارض بين الأحاديث بالترجيح» عند تعذر الجمع أوالنسخ. 

.٤‏ تنقية السنة المطهرة من الأحاديث المدسوسة والمكذوبة. 

5. تجنيب الناس العمل بالخرافات» أوالتقرب إلى الله بما يسخطه. 

.١‏ تجنب خطر الوقوع في الوعيد الشديد جراء رواية الأحاديث المكذوبة: 

لقوله 8 :"من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكانبين**"'ء 

۷. تقوية الأحاديث الحسئة والضعيفة إذا وجدنا لها متابعا أقوى منها. 

4. التسهيل على طلبة العلم والباحثين انتقاء الأحاديث المقبولة للاحتجاج 

عند الاستدلال» والاستشهاد في القضايا الشرعية. 

وخلاصة القول: أن الأحكام الحديثية هي خلاصة الجهود المباركة لعلماء الحديث؛ 
وإن جميع مسائل علوم الحديث مسخرة للتوصل إلى الحكم المناسب على الحديث» الذي هو 
ثمرة هذه العلوم كافة. 

وهذه الدراسة هي محاولة لإبراز جهود الإمام النسائي في إصدار الأحكام الحديثية في 
مصنف يعد مرجعاً في بيان الأحكام» وعلل الأحاديث. 


(11)عتر: نور الدينء منهج النفد في علوم الحديثء دار الفكرء بيروت-لبنانء الطبعة الثالثة. ؟451١م.‏ (ص١58-‏ 


٤‏ باختصار 
(ص١184-78)‏ باختصار. 
(165١)مقدمة‏ ابن الصلاح(١/7١).‏ 


(1١)منهج‏ للتقد في علوم للحديث(ص4 4 ؟). 
(114١)أخرجه‏ مسلم في مقدمة صحيحه .)8/١(‏ 
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الياب الأول 
أحكام الإمام النسائي_على الرواة 


إن الحكم على الراوي بالتعديل أو التجريح ليس مقصودا لذاته: وإنما هو وسيلة من 
الوسائل الموصلة إلى الحكم على الحديث بالقبول أو الردء وهذا أمر جائز شرعاً ولا يُعدَ من 
باب الغيبة:؛ بل هو من باب النصيحة في الدين» وهو واجبّ بالإجماع؛ فقد روى أبو نعَيْم 
بسنده عن يحيى بن سعيدء قال: 'سألت شعبةء وسفيان بن سعيدء وسفيان بن عيينةء ومالك بن 
أنسء عن الرجل لا يحفظ أو يهم في الحديثء فقالوا كلهم: "بين أمرة. 

قال الباجي بعد أن نقل قول يحيى بن سعيد القطان المتقدم: 'وعلى هذا إجماع 
المسلمين إلا من لا يُعتدُ بقوله في هذا الباب» وذلك أن الشاهد يشهدُ على الدينار ويسير المالء 
فتعلم منه الجرحة؛ فلا يسع من علم ذلك إلا أن يجرحه بها ويزيل عن المشهود عليه ضرر 
شهادته؛ فكيف الدين7"؛ الذي هو عماد الدنيا والآخرة؛ ينقله من تعلم جرحته فلا يبين أمره 
وممايدل على صحة هذا أنا قد وجدنا الجرح لذقلة الأخبارء والبحث عن أحوالهم؛ وطعن 
الأئمة عليهم؛ في سائر أعصار المسلمين من أهل العلم والدين والورع7". 

وقال أبو بكر بن خلادة): قلت ليحيى بن سعيد: "أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين 
تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من 
أن يكون خصمي رسول الله 88 يقول:" لم حدثت عني حديثا ترى أنه كذنب7) 07). 

ولهذا فإن الكلام على الرواة هو من باب الضرورة:؛ والضرورة تقدر بقدرها فلا 
يجوز الإسراف بالجرح من غير حاجة» وإلا عُدَ هذا من باب الغيبة. 


(١)أبو‏ نعيم الأصبهاني: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق؛ المستخرج على صحيع الإمام مسلمء تحقيق: محمد 
حسن الشافعي: دار الكتب العلمي؛ بيروت-لبنان؛ الطبعة الأولى445١م.(١/51).‏ 
(1) المقصود: إذا كان الجرح جائزا؛ لدفع الضرر المادي» فكيف لا يجوز لدفع الضرر عن الدين؛ فهو من باب أولي. 
(؟) الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف. التعدبل والتجريح؛ تحقيق: د. أبولبابة حسين؛ دار اللواء للنشرء الرياض- 
السعودية؛ الطبعة الأولى587١م.‏ (١/۲۸۲)وكلام‏ أبي بكر بن خلادء رواه أبو نعيم في المستخرج(١/57)‏ , 
(4؛)هو: محمد بن خلاد بن كثير الباهلي أبو بكر البصريء مات سنة٠1714ه.‏ أبن حجر: شهاب الدين أحمد بن علي؛ 
تقريب التهذيب؛ تحقيق: محمد عوامة؛ دار الرشيدء حلب-سورياء الطبع الرابعة 557 ١م.‏ (477/1). 

)٥(‏ لعل كلام يحيى بن سعيد مستوحى من قوله 8؛ 'مَنْ حَدّثْ عني حَديثًا وَهْوَ يَرَى أنه كنب فَهْوَ أَحَدُ الكاذبين" رواه 
الترمذي في كتاب العلم برقم(777١)‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(١)ينظر:‏ المستخرج على صحيح مسلم(07/1)» والتعديل والتجريح(181/1). 


١ 


قال الباجي: 'وإنما يجوز للمُّجَرح أن يَذْكرَ المُجَرحَّ بما فيه مما يرد حديثه لما في ذلك 
من الذب عن الحديث» وكذلك ذو البدعة يذكر ببدعته؛ لثلا يَغْتر] () به الناس حفظا للشريعة 
وذبا عنها ولا يذكر غير ذلك من عيوبه؛ لأنه من باب الغيبة" 0). 

وأما الإمام النسائي-رحمه الله-فلم يخرج عن هذا المنهج» وهو ممن يرى جواز 
الجرح والتعديل بدليل أنه ترجم باب خاصا بعنوان: ' باب التعديل والتجريح عند المسالة*. 

وسأتحدث في هذا الباب عن جميع الرجال الذين ذكرهم النسائي في السنن الكبرى 
بجرح أو تعديل» وأختصر قدر الإمكان في الحديث عن الرواة الذين وافق النسائي جمهور 
المحدثين في الحكم عليهم» مكتفيا بذكر خلاصة القول فيه: وأحيل إلى مصادر ترجمته؛ وأقوال 
العلماء فيه» وأطيل النفس في الحديث عن الرواة الذين انفرد النسائي في الحكم عليهم؛ أو كان 

وقد جعلت هذا الباب في فصلين: الأول: الأحكام المتعلقة بتوثيق الرواةء والثائي: 
الأحكام المتعلقة بتجريح الرواةء وقسمت الحديث عنهم بحسب الألفاظ التي استخدمها الإمام 
النسائي» وفرقت بين استخدامه للصيغة بلفظة مطلقة وبين استخدامه لها مقيدة بلفظ آخرء كما 
فصلت بين أقوال النساتي المنسوبة له؛ والأقوال المنقولة عن شيوخه أو من فوقهم» ثم رتبت 
الرواة حسب الترتيب الهجائي في كل فقرة من الفقرات. 

وقد نتج عن هذا الترتيب حصول تباين بين المباحث والمطالب من حيث الطول 
والقصرء ومع علمي أن هذا يعد خللاً في المنهج» إلا أن طبيعة الدراسة اقتضت ذلك لأن 
طول المبحث أو المطلب محكوم بعدد الرواة الذين حكم عليهم الإمام النسائي. 


¥ ¥ ¥ 


(۷) في الأصل(تغتر) بالتاء» ولعل الصواب ما أثبته (يغتر) بالياء . 
(8)التعديل والتجريح( (AY‏ 
(9)السنن الکبری"/ ٤۹٥‏ 
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الفصل الأول 
الأحكام المتعلقة بتوثبق الرواة. 
اختلفت الألفاظ التي استخدمها النسائي في التعديلء ونظراً لكثرتها فقد صنفتها في 


مجموعات مستعينا بمراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجرء ثم قسمت هذه المجموعات 
بحسب الألفاظ التي استخدمها النسائي بما يتناسب مع مراتب الجرح والتعديل المعتمدة عند 
العلماء» التي استقر العمل عليها عند المتأخرين. 


وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين: تحدثت في المبحث الأول عن أحكام النسائي على 


الرواة بما يشعر بتمام ضبطهمء وجعلت الكلام عنهم في أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تأكيد المدح بصيغة أفعل: وقد بلغ عدد الرواة الذين أكد النسائي مدحهم 


بصيغة أفعل: انين وعشرين راويا؛ وجاء استعماله لهذه الصيغة على نانك أضرب: 


.١‏ استعمال الصيغة مطلقة: واستعملها في ثلاثة منهم» كان الكلام على أحد الثلاثة 
1. استعمال الصيغة في المفاضلة بين راو وآخر: واستعملها في أربعة عشر راويا. 
3 استعمال الصيغة في أن الراوي أثبت الناس في راو ما: واستعملها في خمسة رواة. 
الثاني: تأكيد المدح بتكرار الصفة لفظا: واستخدمها في راو واحد فقط. 

الثالث: تأكيد المدح بتكرار الصفة معنى واستخدمها في سبعة عشر راوياً؛ كان الكلام 
على أحد عشر منهم منسوباً له» ونب الكلام إلى غيره في الستة الباقين. 

الرابع: إفراد المدح بصفة واحدة: وبلغ عدد الرواة الذين وثقهم النسائي بصفة واحدة: 
أربعة وسبعين راوياًء كان الكلام على أربعين منهم منسوباً له» في حين نسب الكلام 
على الباقين لغيره. 

أما المبحث الثاني؛ فخصصته للحديث عن أحكام النسائي على الرواة بما يشعر بخفة 
ضبطهم» وجعلته في ثلاثة مطالب: 

الأول: الإشارة إلى الراوي ب:صدوق" وتحوه: ولم يستخدم النسائي هذه الصيغة 
مطلقة؛ واستخدمها مقرونة بصفة أخرى مرة واحدة: في: محمد بن كثير المصيصي؛ 
فقال عنه: 'صدوق كثير الخطأ ". 

الثاني: الإشارة إلى الراوي ب "لا بأس به" أو “ليس به بأس": واستخدم هذه الصيغة 
في أحد عشر راوياً. 

الثالث: الإشارة إلى الراوي ب:"صالح الحديث" ونحوها: واستخدم هذه الصيغة في راو 
واحد فقط هو: حفص بن غيلان. 
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المبحث إلا 
الحكم على ألراوي بما يشعر بتمام ضبطه. 
ماع اه 
المطلب الأول: تأكيد المدح بصيغة أفعل: 
استعمل النسائي التأكيد بصيغة أفعل ثلاثاً وعشرين مرة في اثنين وعشرين راوياء 
وتفاوتت طريقة استعماله لهذه الصيغة؛ فاستخدمها تارة مطلقة» واستخدمها تارة أخرى لبيان 
أن الراوي أشبت الناس في راو معين؛ أو للمفاضلة بين راو وآخرء لكن أحيانا يكون الحكم 
على الراوي للنسائي استقلالاء وأحيانا ينقل ذلك عن غيره. 
۾ هام 
أولاً: استعمال الصيغة مطلقا: استعملها في تعديل ثلاثة رواة؛ حيث كان الحكم على 
اشين منهم للنسائي؛ وهما: شعبة بن الحجاجء وعكرمة مولى ابن عباس» وأما الثالث؛ 
وهو: سفيان الثوريء فكان الحكم عليه منسوبا لغيره. 
والرواة التلدثة هم : 
.١‏ سفيان الثوري: 7 قال أبو عبد الرحمن: “حديث سفيان محفوظء وقال يحيى بن 
سعيد:ما رأيت أحفظ من سفيان» وحكى عن الثوري أنه قال ما أودعت قلبي شيئا فخانني7''). 
قلت: وإن كان الحكم على هذا الراوي؛ منسوباً ليحيى بن سعيدء إلا أن النسائي 
ارتضاه ؛ لأنه جاء به لِيَدْعْمَ حكمه على تصحيح حديث سفيان؛ ومعلوم أن يحيى بن سعيد من 
المتشددين» ويُعض على توثيقه بالنواجذ. 
كما أن النسائي قال عن سفيان في موضع آخر: ”هو أجل من أن يقال فيه: ثقة» وهو 
أحد الأئمة الذين أرجو الله أن يكون-أي سفيان - ممن جعله الله للمتقين اما""'. 
وهذا الحكسم موافق لرأي جمهور المحدثين في سفيان» فهو موصوف بأنه: " أمير 
المؤمنين في الحديث""'؛ وهذه منزلة رفيعة لم يحصل عليها إلا النخبة من الرواة. 


(١٠)هو:‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة الأعلام. ينظر: السيوطي: أبو الفضل عبد 
الرحمن بن أبي بكرء طبقات الحفاظ دار الكتب العلمية؛ بيروت-لبنانء الطبعة الأولى ۳٤٠٠ه. .)٠١/١(‏ 

(١1)السئن‏ الكبرى57/5 ١ح‏ رقم )٠١4414(‏ . 

١ ١(‏ نظر: تهذيب التهذيب(1/4١١)بتصرف‏ يسير. 

(؟١)‏ ينظر: الجرح والتعديل(14/4؟؟)؛ وتأريخ بغداد(54/5١)‏ وتهذيب للكمال(١١/714١):‏ وطبقات الحفاظ .)٠١/١(‏ 
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؟. شعبة بن الحجاج!'): قال أبو عبد الرحمن: 'وشعبة أحفظ' *)) وقال في موضع 
آخر: 'وشعبة أحفظ [ممن] 7" روى هذا الحديث*"'. 

قلت: وشعبة لا يقل شأنا عن سفيان» فقد اعترف له سفيان نفسه بالإمامة والفضلء 
وقال: "هو أستاذنا'» وهو أول من فتش عن الرجال في البصرةء وقد أجمع النقاد على جلالته 
وإنقانهء وقد صف بأمير المؤمنين في الحديث-أيضا- 4"). 

۳. عكرمة مولى ابن عباس" ": قال أبو عبد الرحمن: "... عكرمة مولى ابن عباس: 
ثقة من أعلم الناس"'". 

قلت: يحتمل أن يكون الكلام منسوباً للنسائي» ويحتمل أن يكون لجابر بن زيد؛ لأن 
قوله: 'ثقة من أعلم الناس" جاء ضمن كلام طويل على مجموعة من الرواة جرحأ وتعديلاء 
صدرهُ بقوله: 'قال أبو عبد الرحمن": وختمه بقوله: 'قاله عمرو بن دينار عن جابر بن 
زيدا""ء وفي كلا الحالين؛ فإن سياق كلام النسائي يوحي أنه موافق على هذا القول» وجاء به 
في موطن الاحتجاج. ) ' 

وقد تباينت آراء العلماء في عكرمة مولى ابن عباس ؛ فمنهم من وَثقةء ورفعه إلى 
أعلى مراتب التعديل» ومنهم من جرّحه؛ء وأنزله إلى أدنى مراتب الجرح. 

فقد روى البخاري بسنده عن جابر بن زيد أنه قال: " عكرمة مولى ابن عباس هذا 
أعلم الناس" ء ثم قال: "قال أبو عبد الله : ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة" "). 

وروى ابن أبي حاتم بسنده عن حماد بن زيد قال: 'سمعت أيوب ومئئل عن شكرمة 
كيف هو؟ قال: لو لم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه” ثم قال: * سألت أبي عن عكرمة مولى ابن 
عباس فقال: هو ثقةء قلت: يحتج بحديثه؟ قآل: نعم إذا روى عنه الثقات" ". 


(4١)هو:‏ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأمدي مولاهم أبو بسطام الواسطي. ينظر: طبقات الحفاظ. )٠١-۸۹/١(‏ 
توفي سنة٠15ه.ل(التاريخ‏ الكبيرهء للبخاري4/4 14). 

(©١)السنن‏ الكبرى5/؟؟ ١ح‏ رقم(84147) . 

(11١)هكذا‏ في الأصلء ولعل الصواب (من) بميم واحدة . 

(0١)السنن‏ الكبرى54/7؟ ح رقم( ١؟1).‏ 

(4١)ينظر:التاريخ‏ الكبير(44/4')ءوللجرح والتعديل(55/4؟)؛: وتهذيب الكمال(55-114/11١).والكاشف(1848/1)‏ 
تهذيب التهنيب(1/4١7):‏ وتقريب التهذيب(١255/1)عءوطيقات‏ الحفاظ (10/1). 

(19]ليو عبد الله للهاشميء مات سنة4 ١٠ء‏ وقيل: سنة۷١٠ء‏ من أهل الدفظ والإتقان» والملازمين للورع في السر 
والإعلان قال عنه جابر بن زيد: هذا أعلم الناس (التاريخ الكبير(55/7): و(مشاهير علماء الأمصار ^( 

(١؟)السنن‏ الكبرى؟/١؛ح‏ رقم(ة1157) . 

. )]١/8(ىربكلا‎ ننسلا)1١(‎ 

(11)التاريخ الكبير(؟/45). 

(۲۳)الجرح والتمدیل(۸/۷). 
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وقال السيوطي: 'قال أبو الشعثاء: عكرمة أعلم الناس» وقيل لسعيد بن جبير: تعلم 
أعلمٌ منك؟ قال: عكرمة»...وقال ابن المديني: لم يكن في موالي ابن عباس أغزر من عكرمة 
كان من أهل العل"!؟'). 

وقال ابن الجوزي: 'قال ابن عمر لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن 
عباس" وكذلك قال سعيد بن المسيب لمولاه بردء وقد كذبه مجاهد وابن سيرين ويحيى بن 
سعيدء و مالف **". 

وقد أتهم حكرمة بأنه يرى رأي الخوارج!”"). وقيل: إنه كان إياضي؟,9"). 

قلست: إن الحكم -الذي نقله النسائي- على هذا الراوي كان دقيقاً حين قال: “ثقة من 
أعلم الناس" فلا أحد ينكر علمهء وحتى الذين ضعفوه تكلموا فيه من جهة اتهامه بالبدعة» ولم 
يشبت عنه ذلك. فمعظم الروايات التي اتهم فيها بالبدعة كانت منقطعةء وقد أحتج به كبار 
العلماءء فقد قال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة" ""), وأخرج له في 
الصحيح: مائة وثمانية وأربعين حديثا في الأصولء محتجا به» وأربعة وثلاثين حديثا في 
المتابعات؛ وقد قيل قديما: : " من أخرج له البخاري فقد جاز القنطرة7”). 

ودافع العجلي عنه بقوله: "عكرمة مولى ابن عباس: مكي تابعي ثقة» وهو بريء مما 
يرميه الناس به من الحرورية" ''). 

كما دافع عنه الذهبي في معظم كتبه؛ فذكره في كتاب: "من تكلم فيه وهو موق" 
وقال: "حافظ عالم كذبَهُ مجاهد وابن سيرين ومالك وقال حماد: قيل لأيوب أكانوا يتهمون 
عكرمة؟ فقال: أما أنا فلم أكن أتهمه...وقد وثقَهُ جماعة واحتجوا به” وفي المغني قال: 'تكلموا 


(4؟)طبقات الحفاظ(١/44).‏ 

(2؟)الضعفاء والمتروكين(؟/187١))؛‏ والمغني في الضعفاء(؟/458). 

(5؟) الخوارج: هم النين خرجوا على علي؛ وهم فرق كثيرة يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي» ويكفرون 
أصحاب الكبائرء ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا. ينظر: الشهرستاني: محمد بن عبد 
الكريم؛ الملل والنحلء: تحقيق: محمد سيد كيلانيء دلر المعرفة؛: بيروت -لبنان؛ +١‏ 1ه (4/1 ,)١١ 5-1١١‏ 

(10)الإباضية: -بكسر الهمزة-هم: أصحاب عبد الله بن إياض؛ من معتقداتهم: "إن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير 
مشركينء ومناكحتهم؛ وموارثتهم جائزة؛ وأفعال العباد مخلوقه لله تعالي إحداثا وإبداعاء ومكتسبة للعبد حقيقة لا 
مجازاء وقالوا العالم يفنى كله. ينظر:(الملل والنحل١/4١).‏ 

(14)ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال(8-115/2١١1).‏ 

(14)التاريخ الكبير(45/7). 

(0")السخالوي: محمد بن عبد الرحمنء فتح المغفيث شرح ألفية الحديث تحقيق: علي حسين» مكتبة السنةء القاهرة- 

مصرء الطبعة الأولى 552 ١م.‏ (517/1؟). 

(١؟)سعرفة‏ التقات(؟/45١)‏ والحسرورية: فرقة من الخوارج نسبت إلى حروراء بالمد قرية بقرب الكوفة كان أول 

اجتماعهم بها وتعمقوا في الدين حتى مرقوا منه(التوقيف على مهمات التعاريف١/77؟).‏ 
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فيه لرأيهء لا لحفظه»ء اتهم برآي الخوراج» وكذبه مجاهدء وابن سيرين» ومالك فالله أعلم 
واعتمده البخاري "". 

وخلاصة القول: أن عكرمة مولى ابن عباس: ثقة من أعلم الناس كما قال النسائيء 
ولعل عكرمة الذي اتهموه بالبدعة وكذبوه؛ هو عكرمة آخر غير هذاء وهو مولى لابن 
عباس-أيضاً-» فقد ذكر البخاري وغيره راويا آخر يقال له: عكرمة وهو مولى لابن عباس - 
كذلك -سمع أبا هريرة» وهو يروي الحكايات» ولم يرو عنه سوى العوام بن حوشب 9), 
فاختلط الأمر على بعضهم؛ بسبب تشابه اشتراك الرجلين في الاسم والموالاة؛ والله أعلم. 

6ه ء 

ثانياً: استعمال الصيغة في المفاضلة بين راو وآخر: واستعمال هذه الصيغة على هذا 
النحوء لا يعني توثيق الراويء إلا إذا كان المفضول ثقةء وقد استخدم الإمام النسائي هذه 
الصيغة في ثلاثة عشر راويأء وكرر الحديث عن أحد رواة القسم الأولء والرواة هم: 

1. حماد بن زيدا ": قال أبو عبد الرحمن: "...حماد بن زيد أثبت من حماد بن 
سلمة"“". وقول الننسائي ليس مبتدعاء فقد سبقه به جماعة منهم: یزید بن زریع؛ ووکيع 
الجراح» وأحمد بن حنبل» وغيرهم"'ء إلا أن بعض العلماء قضل حماد بن سلمة على حماد 
بن زيدء فقد قال عبد الله بن معاوية الجمحي: ' حدثنا حماد بن سلمة بن دينارء وحماد بن زيد 
بن درهم؛ وفضل ابن سلمة على ابن زيد كفضل الدينار علي الدرهم"" . 

إلا أن هذا التفضيل ليس في العلم والحفظ وإنما في الدين والورعء وهذا ما ذهب 
إليه ابن حبانء فقال: " وقد وهم من زعم أن بينهما كما بين الدينار والدرهم إلا أن يكون 
القائل أراد فضل ما بينهما مثل الدينار والدرهم في الدين؛ لأن حماد بن سلمة كان أفضل 
وأدين وأورع من حماد بن زيد ولسنا ممن يطلق الكلام على أحد بالجزاف بل نعطي كل 
شيخ قسطه وکل راو حظه والله الموفق7”). 


(؟1؟/إمن تكلم فيه(١/5؟١)؛‏ والمغني في الضعفاء(؟/455-454) وينظر: ميزان الاعتدال(١/١١٠-۸١١)؛‏ وسير 
أعلام النبلاء(77/5١)ء‏ وغيرها. 

(؟7)بنظر: التاريخ الكبير(45/7) والجرح والتعديل(5/7) والثفات (ه/١٠؟١)‏ . 

(4؟)هو:حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري مات سنة 114ه.إ(تقريب التهذيب١78/1١1).‏ 
(۳۵)السنن الکبر ی٣/۲۲۹‏ ح رقم( ؛ 4 27). 

. )455-14 54 المصدر السابق نفسه؛ وينظر كذلك: سير أعلام النبلاء(4/9‎ )۴١( 

(90"؟)تهذيب الكمال (01/9؟) , 

(۳۸)المصدر السابق نفسه . 
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؟. سفيان الثوري'2): قال أبو عبد الرحمن: 'سفيان الثوري أحفظ من وهيب!). 
وذهيب ثقة مأمون» وكأن حديث الثوري أشبه بالصواب7'/). 

وواهيب من الثقات الأثبات» فقد قال عنه العجلي: "ثفة ثبت"“)ء كما وة أبو حاتم 
وقال: "ما أنقى حديث وهيب» لا تكاد تجده يحدث عن الضعفاءء وهو الرابع من حفاظ 
البصرةء وهو: ثقةء ويقال: إنه لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه "9“)؛ وسئل أبن معين: من 
أشبت شيوخ البصريين؟ قال: وهيب وذكر جماعةء وقال ابن مهدي: كان من أبصر أصحابه 
بالحديث والرجالء وقال ابن حبان: "من المتقنين في الروايات”؛ فكذْهّم مجمعون على ثقته 
وإتقانه وحفظها'2)؛ مثلما أنهم مجمعون على ثقة سفيان وإتقانه -أيضا- وقد وصف سفيان بأنه 
أمير المؤمنين في الحديث“ء حتى أن وهيباً نفسه قال: "ما أدرك الناس أحفظ من سفيان*"“. 
وهذا التفضيل لسفيان على وُهَيب ارتبط بالمقارنة بين روايتين لهماء ومال النسائي 

إلى تصحيح رواية سفيان المرسلة وتقديمها على رواية وهيب المتصلة دون أن يجزم بذلك. 
قلست: وقول النسائي: فيه نظر؛ لأن رواية وهيب " صحيحة ولا غبار عليهاء إذ 


تابعه عليها عدد من الثقات منهم: روح بن القاسملا')؛ ومعمر بن راشدلا “ا ويحيى بن 


(9؟)سبقت صس(44). 

(40) ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري مات سنة75١ه.(تقريب‏ التهذيب١/585).‏ 
(١4)السنن‏ الكبرى4/١لاح‏ رقم(؟؟7؟1)., 

(؟4) معرفة الثقات ("/ره14؟) 


(459) الجرح والتعديل.(14/5؟). 
(1؛) ينظر: بحر الدم(١1454/3):‏ والجرح والتعديل(4/5؟): ومشأهير علماء الأمسار(١/١١1١):‏ وتهثيبه الكمال(١‏ ؟/ 
4 ) والکاشف ٥۸/۲‏ "). 


(©4) ينظر: التاريخ الكبير(57/4): والجرح والتعديل(5-777/4؟77)اء وتهذئيب الكمال(١171-1174/1١)‏ وسير أعلام 
النبلاء(57/4) وتقريب التهذيب. (١144/1١)؛‏ وطبقات الحفاظ )45/1١(‏ . 

(45) شرح علل الترمذي.(1514/1). 

(40)أخرجها النسائي في الكبرىع/ الابرقم(١177)؛‏ والبخاري في باب ميراث الولد ... برقم(1۷۳۲و٠٠1۷)»‏ 
وميراث الجد مع الأبناء برقم(1۷۳۷) ومسلمء باب ألحقو! الفراتض بأهلها برقم(١٠٠١)ء‏ والترمذي» باب ميراث 
العصسبة برقم(54١٠),‏ والدارمي؛ باب ميراث العصبة برقم(۲۹۸۷)» وأحمد في مسنده(١/۲۹۲)‏ جميعهم- في 
كتاب الفرائثض-من طريق وهيب عن عبد اش بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي#به. 

(44)وهو: ثقة حافظ. وروايته أخرحها البخاري في كتاب الفرانض؛ برقم(1۷۳۲)ء ومسلم في كتاب الفرائض» باب 
ألحقوا الفرائض بأهلها برقم( )٠٠٠١‏ كلاهما من طريق روح بن القاسم عن طاووس» به بمثله . 

(49) رواه ممسلم في كتاب الفرائض. باب ألحقوا الفرائض بأهلها برقم( ١٠٠١)ء‏ وابن ماجه في كتاب الفرائضء باب 
ميراث العصبة برقم(٠٠۲۷)‏ والترمذي في كتاب الفرائض» باب ميراث العصبة برقم(54١٠)»‏ وأبو داود 
والترمذي في كتاب الفرائنض» باب ميراث المصبة برقم(۲۸۹۸)»ء وأحمد في مسنده(۲۹۲/1) بلفظ: 'اقسمُوا المَال 
بيْنَ أهل الفرائض عَلَى كتّاب الله فم تَركْت الْفرَانض فَلأُولَى رَجّل ذكر' وهذا اللفظ أقرب لرواية سفيان المرسلة. 


مم 


أيوب*» وزمعة بن صالح ا وزياد بن سعدة””), جمنعهم عن عبد الله بن طاووس عن 


أبيه عن ابن عباس #دعن النبي## به» وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة في الباب الثاني. 
". سفيان بن عيينة"": قال أبو عبد الرحمن:... مالك وعبید الله بن عمرو ° 


وسفيان بن عيينة» أثبت وأحفظ من سفيان بن حسين” ومن جعفر بن برقان. 


و قبل ذلك قال: جعفر بن برقان وسقيان بن حسين ليسا بالقويين في الزهري 7). 
وقول النسائي جاء متمشياً مع أقوال علماء الجرح والتعديل الذين سبقوه والذين تبعوه؛ 
فجعفر بن برقان» وسفيان بن حسين مجمع على تضعيفهما فيما روياه عن الزهري خاصة؛ 
وأمافي غير الزهري فهما ثقتان'")؛ بل إن جعفر بن برقان من أثبت الناس في حديث 
ميمون بن مهران؛ ويزيد بن الأصم؛ وقد أخرج له مسلم ثمائية أحاديث في الأصولء وحديثا 
واحداً في المتابعات» جميعها من روايته عن يزيد بن الأصم""ء وأخرج البخاري لسفيان 
بن حسين في المتابعات عن الزهري مقرونا بغيره والاعتماد فيها على غيره!'". 


(50) رواه مسلم في كتاب الفرائض؛ باب ألحقوا الفرائض بأهلها برقم( )٠٠٠١‏ . 

(1ه)سنن الدارقطني 7١/4‏ برقم(١٠)‏ . 

(27 )سنن الدارقطني 4/؟, برقم(؛ )١‏ . 

(7ه)سفيان بن عيينة الهلائي كوفي ثفة ثبت في الحديث وكان بعض أهل الحديث يقول: هو اثبت الناس في حديث 
الزهري . معرفة الثفات(١/477).‏ ماث سئة ثمان وسبعين ومائة. التاريخ الكبير(؛4/4 5). 

(24)مالك بن أنس بن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي المدني حليف عثمان بن عبيد الله القرشي .... فال لين عيينة 
ويحيى بن سعيد: 'كان مالك إماما في الحديث". ينظر: (التاريخ الكبيره لليخاري/7مر١٠١؟)..‏ 

(0ه)عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي أبو وهب ...قال ابن سمد: 'كان ثقة صدوقا كثير الحديث وربما أخطأء 
مات بالرقة سنة ثمانين ومائة". (طبقات الحفاظ١/8١٠).‏ 

(55)سفيان بن حسين بن حسن السلمي من أهل واسط يروى عن عطاء وطاوس والزهري وأما روايته عن الزهرى 
فان فيها تخاليط يجب أن يجائب وهو ثفة في غير حديث الزهرى . الثقات؛ لابن حبان(5/7١5).‏ 

(51)هو: أبو عبد الله جعفر بن برقان الجزريء ويقال الكلابي؛ ويقال كان أميا مات سنة أربع وخمسين ومائة.(ينظر: 
التاريخ الكبيرء للبخاري؟/189١).‏ 

(۸)السنن الكبری۲/ ١١٠۲ح‏ رقم(۹١۳۳).‏ قال النسائي هذا الكلام ضمن حديثه على أحاديث الباب المتملقة بما يجب 
على الصائم المتطوع إذا أفطرء وهذا جزء من كلامه. 

(59 )ينظرترجمة جعفر في: بحر الدم(١/79١)؛‏ والضعفاءء للعقيلي(١/84١):‏ والجرح والتعديل(171/1): والمغني في 
الضعفاءء للذهبي(51/7١):‏ وتقريب التهذيب(١/40١)»‏ وينظر ترجمة سفيان في : الكامل؛ لابن عدي(؟/5١4):‏ 
والثنات لابن حبان(/٤٠٤)»‏ والضغفاء والمتروكين لابن الجوزي(۳/۲)» والمغني في الضعفاء(١/18؟).‏ 

(5)ينظر: صحيح مسلمء الأحاديث أرقام: (۳۰ ۱و 1۹۷٤و‏ 12۱و ۱۰۳۷و ۲٥۹٤‏ مکرر؛ و ۲۹۳۸و ۹٤۲۷و ۲٣۷٣‏ ). 

. )٠٠٠و٠١١١( ينظر: صحيح البغاريء الأحاديث أرقام:‎ )١١( 


٤۹ 


4. سلمة بن كهيل!"": قال أبو عبد الرحمن: "وسلمة بن كيل أثبتهم"7؟". 

والمقصود بأثبتهم: أي أثبت الذين رووا حديث عليه في الثلاثة الذين وقعوا على 
امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا في الولد» من طريق الشعبي والرواة عن الشعبي هم: 
الشيباني!؟")؛ والأجلح(ء وصالح الهمداني(""ء وسلمة بن كهيل» وهو أثبتهم. 

وسلمة بن كهيل: ثقة ثبت» وهو مقدم على غيره عند الأختلاف»؛ فقد قال عبد الرحمن 
ابن مهدي: " أربعة في الكوفة لا يخثلف في حديثهم فمن اختلف عليهم فهو يخطىءء» كبيرهم: 
سلمة بن کیل" . 

وقول النسائي في تفضيل سلمة على أصحابه يعد مرجعا لمن جاء بعدهء فقد قال ابن 
حجر في ترجمة سلمة بن كهيل: 'وقال النسائي هو أثبت من الشيباني والأجلح"1". 

ه.سئمي"'": قال أبو عبد الرحمن: “وهو مولى لأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث أبن هشام المدنيء و سُمَيّ أحب إلينا من سهيل بن أبي صالح"(""). 

وقد وَثْقَهُ أحمدء والنسائي» وأبو حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات»"ء ويشترك سمي 
مع سهيل بن أبي صالح في الرواية عن أبي صالح؛ والد سهيل؛ ومُمَي أثبت من سهيل في 
الرواية عن أبي صالح/'"؛ ولذلك نجد أن النسائي روى له نحو من سبع وعشرين رواية: 


(59) ابن حصين الإمام الثبت الحافظ أبو يحيى الحضرمي ثم التنعي الكوفي وتنعة بطن من حضرموت. سير أعلام 
الئبلاء(٥/۲۹۸)مات‏ سنة (١۲١أو۲۲١ه).‏ ينظر: ومولد العلماء ووفياتهم(١/۲۸۷)ء‏ وتهذيب الكمال(١١/؟١5).‏ 

(14) هو: سليمان بن أبي سليمان فيروزء ويقال خاقان وقيل: عمرو الإمام الحافظ الحجة أبو إسحاق مولى بني شيبان 
ابن تعلبة الكوفي» مات سسنة(4*١أو73١ه).‏ ينظر سير أعلام النبلام( .)١14-197/5‏ 

(16) والأجلح سنان اسمه يحيى بن عبد الله بن حسان. ينظر: (نزهة الألباب في الألقاب١/51).‏ وقد أشار النسائي إلى 
أن اسم الأجلح هو يحي: يراجع: السئن الکبری ٣۸۰٣ح‏ رقم(۸4٦٥).‏ 

(؟؟)صالح بن صالح بن مسلم بن حيان المؤذن. (التاريخ الكبير؛/184؟) سئل أحمد بن حنبل عنه ققال: ثقة ثفة. ينظر: 
(الجرح والتعديل ١7/54‏ 4). 

(؟11)ينظر: التاريخ الكبير(4/4؟7): والجرح والتعديل(4/١7١):‏ وتهذيب الكمال(١١4/1١5)؛‏ والتعديل والتجريح؟/ 
4) وينظر ترجمته في : معرفة الثقات(١/١47)؛‏ والثقات07//4١؟)؛‏ وسير أعلام النبلاء(ه/+9؟0-5١٠؟).‏ 

(4")تهذيب التهتيب(797/14١)‏ . 

(19) ممَيّ هو: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أبو عبد الله المدني؛ يشترك سمي مع 
سهيل بن أبي صالح في الرواية عن أبي صالح؛ والد سهيل» وروى سهيل عن سمي مع أنه من أقرانه .(سير 
أعلام النبلاءه/ +557-46). 

3 )السنن الكبرى؟/4ا حم رقم(١1؟"١١).,‏ 

)7١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء(ة/ 428-؟45). 

(97) المصدر السابق نفسه. 


جميعها من طريق أبي صالح والد سهيل/'؛ باستثناء ثلاث روايات من طريق مولاه أبي بكر 
ابن عبد الرحمن“"ء وترك رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه؛ لأنه يرى أن رواية سمي 
عن أبي صالح مقدمة على رواية سهيل عن أبيه» والنسائي سائر في ركاب من سبقه؛ فقد 
أخرج البخاري روايات أبي صالح من طريق سُميء وروى لسهيل عن أبيه في المتابعات”". 

وكذلك فإن مسلما قدم رواية سمي على رواية سهيل؛ فروى لسميً في الأصول؛ 
ولسهيل في المتابعات فيما اشتركا فيه عن أبي صالحء لكنه روى لسهيل عن أبيه في الأصول 
فيما لم يشترك فيه مع سنمي( 

كما أن ابن معين قتمه على سهيل» فقد قيل لابن معين: "سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
أحب إليك أو سمي؟ فقال: سمي خير منه". 

ولعل سبب المفاضلة بينه وبين سهيل؛ أن يحيى بن سعيد القطان قال: القعقاع بن 
حكيم أحب إلي من سميء فقد قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: سمي أثبت عندك أو 
القعقاع؟ فقال: القعقاع أحب إلي منه(*", فأراد النسائي أن يبين بأن سميا هو الآخر: نقة؛ 
فقال: وكلاهما عندي ثقة» وسمي أحب إلينا من سهيل بن أبي صالح'. 

وهذا لا يعني تضعيف سهيل مطلقاء فسهيل من كبار الحفاظء قال الذهبي: “سهيل بن 
أبي صالح في عداد الحفاظ 7'*)» وقال في موضع آخر: ' وكان من كبار الحفاظ لكنه مرض 
مرضة غيّرت من حفظه؛ ونقل بعض أقوال العلماء فيه» فقال: 'حكى الترمذي أن سفيان بن 
عيينة قال كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث وقال أحمد: ما أصلح حديثه؛ وقال 


(6؟) ينظر: السنن الکبری ۲۲۲/۱ح رقم(٥٦)؛‏ و ۲٤٢/١‏ ح رقم(؟؟), و١/577‏ ح رقم(1١١٠)ء‏ و١477/1‏ ح رقم 
(10۲۱) و ا۹د ح رقم(۳۹٦1)؛‏ و ۹۸/۲ ح رقرزاكه؟) وهو الحديث المقصود بالدراسة و ٣ر٠٠٠‏ جح رقم 
( ۲۰۱و )۳٦۰۲‏ و٣/‏ ۳۲۲ ح رقم(۰۸٦۳)‏ و٣‏ ح رقم(2١17):‏ و ٣٣٣/٤‏ ح رقم(۲۸٥۷)‏ و ٤٣٣/٤‏ ج 
رقم (۷۸۲۲۳)؛ و ٤٥۷/٤‏ ح رقم(۷۹۲۷و۷۹۲۸)» و٥۲٤۲‏ ح رقم )۸۷۸٤(‏ و ۱۱/١‏ ح رقم( ۹۸۳ر )۹۸٥٤‏ واا 
۲ ح رقم(1۹۷۲)؛ و٣٤1‏ ح رقم(٤1۹۷)»‏ و4”/6١‏ ح رقم(؟:14١٠)‏ وث/لا١؟‏ ح رقم(۱۰۹1۲)؛ و "ر٤۲۸‏ 
ح رقم(987١٠)‏ جميمها عن مُمي» عن بي صالح؛ عن أبي هريرة؛ عن التب ي0ي 

)۷٤(‏ ينظر: السنن الکبری ۱۷۹/۲ ح رقم( ۲۹۳)؛ و ۱۸۰/٣‏ ح رقم(۲۹۳۷)» و57/5١‏ ح رقم(۲۹١۳)‏ الأول 
والثاني عن مئمي عن مولاء أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي 4# والثالث: عن سي عن مولاه 
أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل عن أبي هريرة عن البي. 

(78) ينظر صسحیح البخاريء الأحادیث أرقام[۱۰۸۸و ۲۱۰ ۱و 1۳۲۹و )1٤١۸‏ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

(76) ينظر: صحيح مسلمء الأحاديث آرقام‌[ ۲۰۹و ٩۹٥و۹٤۳‏ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

(؟) تهذيب التهذيب .)5١5/4(‏ 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(۷۹)السنن الکبری۹۸/۲ح رقم(؟1"١؟),‏ 

(*4) تذكرة الحفاظ(١/797١).‏ 


آم 


النسائي وغيره: 'ليس به بأس": وقال ابن عدي: 'ولسهيل نسخ روى عنه الأئمة وهو عندي 
ثبت لا بأس به“ وقال اين معين: 'سمي خير منه“ قلت: -القائل هو الذهبي- سمي من رجال 
الصحيحين بخلاف سهيل'ء كما وثقة العجلي(”*)» ويذكر أن سهيلاً تغير حفظه بسبب موت 
اخيه» قال علي بن المديني مات أخ لسهيل فوجد عليه فنسي كثيرا من الحديث *"“. 
وخلاصة القول: أن حكم النسائي جاء موافقا لأقوال جمهور العلماء. 

.١‏ الرْبَيدي-بضم الزاي وفتح الباء-7؛*):- قال النسائي؛ النبَْدي أثبت من ابن أخي 
الزهري7”**!؛ وابن أخي الزهري ليس بذاك القويء عنده غير ما حديث منكر عن الزهري'". 

قلت: الزبَيّدي من الحفاظ المتقنين» ويعد من أثبت الناس في الزهريء وقد أقام معه 
عشر سئین". 

قال ابن سعد:" كان ثقة إن شاء الء وكان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث؛ وكان قد 
لقي الزهري وكتب عنه*: وقال الأوزاعي: 'لم يكن من أصحاب الزهري أثبت من 
الزبيدي7")»وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي يُفضل محمد بن الوليد الزبيدي على 
جميع من سمع من الزهريء وقال ابن المدني» وأبو زرعة والنسائي: ثقة» زاد علي: 


ثبت!''). 


(41)سير أعلام النبلاء(451/0). وكلام الذهبي فيه نظر؛ فسهيل أيضاً من رجال مسلمء فقد روى لله )١77(‏ حديثاً 
معظمها في الأصول. كما روى له البخاري حديثا واحدا في الأصول مقرونا بيحيى بن سعيدء وأربعة أحاديث في 
المتابعات. ينظر على سبيل المثال: صحيح البخاريء الأحاديث أرقام[ ۱۰۸۸و ۱۰٤٤۱و‏ ۰٤٤۲۸و‏ ۹١1۳۲و۸ء٤١)‏ 
وصحيح مسلم الأحاديث أرقام ( ۳و ەدو ا۷ر اء او ۱۳۲و ۲۱۱و ۲٤و٤٤‏ ۲و ٥۲1و‏ ۳و ۳۸۹و۳۹1 و 41و 
و ۷ وغيرها). 

(81) ينظر: معرفة الثقات .)440/١1(‏ 

(89) ينظر: سير أعلام النبلاء(450/5). 

(84)محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي أبو الهذيل الحمصي؛ مات سنة 15١أو/49‏ ١ه.‏ (طبقات الحفاظ :)8/١‏ وقال 
ابسن سعد وابسن خياط في طبقاتهما مات سنة۸٤‏ ١ه.‏ ينظر: ابن خياط: خليفة بن خياط الليثي المصفريء 
الطبقات تحقيق: أكرم العمريء دار طيبة؛ الرياض-السعوديةء الطبعة الثانية 547 ١م.(١/5١5)؛‏ وابن سعد: 
محمد بن سعد بن منيعء الطبقات الكبرىء دار صادره بيروت-لبنانء» بدون طبعة أو سن نشر.(475/97). 

(46)محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن أخي الزهري.(التاريخ الكبير171/1١).‏ 

(45)السنن الكبرى24/5 ١ح‏ رقم(©47١٠).‏ 

(40)ينظر: التاريخ للكبير(١/4 :)١15‏ ومشاهير علماء الأمصار(١/187١)؛:‏ وتهذيب للكمال(1١585/7):‏ وسير أعلام 
النبلاء(5187/1). 

(۸۸) الطبقات الکبری(۷/١٦٤)۔‏ 

(44)طبقات الحفاظ(١/78).‏ 

(60)ينظر: الجرح والتعديل(4/١١١)؛‏ وسير أعلام النبلاء(5/؟58))؛ وتهذيب الكمال(584/175). 
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وقال ابن حبان: "كان من الحفاظ المتقنين؛ والفقهاء في الدين» أقام مع الزهرى عشر 
سنين حتى احتوى على أكثر علمه» وهو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى *'. 

وقال الذهبي معقباً على قول ابن حبان: " أين من يقيم مع الزهري بالحجاز أياما إلى 
من أقام معه في وطنه عشر سنين؟ ما فوق الزبيدي في الجلالة والإتقان لعلم الزهري أحد 
أصلء ولكنه مات قديما فلم ينتشر عنه كثير علم!'")» وقد وَثقَهُ يحيى بن معينء وقال: هو 
أشبت -يعني في الزهري- من سفيان ابن عيينة» وقال أبو داود: "ليس في حديثه خطأ'"), 
وقال الذهبي: : شت( وقال ابن حجر: : ثقة شت “. 

أما ابن أخي الزهري فمختلف فيه بين التعديل والتجريحء فقد عدله بعضهم» وجرحه 
آخرونء وممن عدثله: أبو داودء وأحمد وابن عديء قال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: 
ثقةهء وقال أحمد: لا بأس به» وقال ابن عدي: لم أر بحديثه بأسا إذا روى عنه ثقة» وقال 
الواقدي: كان كثير الحديث صالحاء وقال الحاكم: إنما أخرج له مسلم في الاستشهادل”'"). 

وممن جرحه: ابن معينء وأبو حاتم؛ وابن حبان؛ فقد سئل يحيى بن معين عن بن 
اخى بن شهاب فقال: ليس بذاك القوى» وقال مرة أخرى: صالح: وقال ابن أبي حاتم: قيل 
لأبي ما حال ابن اخى الزهرى قال ليس بقوي يكتب حديثه»ء وقال ابن حبان: كان رديء 
الحفظ وكثير الوهمء » فهو من الطبقة الثانية من أصحاب الزهري مع زيد بن أسلم؛ ومحمد بن 
إسحاق؛ وأبي ويس وفليح» وعبد الرحمن بن إسحاقء» وقد تفرد عن عمه-محمد بن مسلم- 
بثلاثة أحاديث تستغر' ب 00), 

وخلاصة القول: أن الزبيدي أجل وأوثق من ابن أخي الزهريء وبخاصة في 
الزهريء و لم يخرج له البخاري إلا فيما توبع عليه. 


.)۴۷۳۴/۷(تاقلا)۹١(‎ 

(۹۲ سير أعلام النبلاء(١/١۲۸-١۲۸)؛‏ وطبقات الحفاظ(١78/1).‏ 

(؟5) ينظر: معرفة الثّات(؟/55١)ء‏ وتهنيب الكمال(5؟7/١٠51)؛‏ 

.)178/1١(فشاكلا)44(‎ 

(0؟)تقريب التهذيب(011/1). 

(١4)وقول‏ الحاكم؛ فيه نظره فقد أخرج له مسلم سبعة أحاديث في الأصول هي ذوات الأرقام(٤1۳و‏ ٠١١و‏ ١١و۸١‏ او 
400614 حبترقيم محمد فؤاد عبد الباقفي- بالإضافة إلى تسع أحاديث أخرى في المتابعات. كما 
أخرج له البخاري اثني عشر حديثا في الأول هي نوات الأرقام( ۳1۹و ۱۰ دو ۸5۷ ۱و۹ ۲۱۷و ۲۹۳۹و ۳۸۹۲و 
۹ هو1۹١1)-بترقيم‏ فتح الباري-بالإضافة إلى تسعة أحاديث في المتابعات. 

(۹۷)ينظر: التاريخ الكبير (١/١1۳)الجرح‏ والتعديل(۷/٤ »)۳١‏ الكامل(٠/۷٠١)ءضعفاء‏ المقيلي(٤/۸۸-١٠)‏ الضعفاء 

والمتروكين لابن الجوزي(۳/*)ء وسير أعلام النبلاء(۱۹۷/۷١)وتهنيب‏ التهنيب(؟١1/١51).‏ 
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وقد دافع عنه ابن حجر فقال: “ذكره محمد بن يحيى الذهلي في الطبقة الثانية من 
أصحاب الزهري مع محمد بن إسحاق وفليح؛ وقال إنه وجد له ثلاثة أحاديث لا أصل لها 
قلت:-القائل هو ابن حجر- الذهلي أعرف بحديث الزهري وقد بين ما أنكر عليه؛ فالظاهر أن 
تضعيف من ضعفه بسبب تلك الأحاديث التي أخطأ فيها "(4). 

. عبيد الله بن عمرو"": قال أبو عبد الرحمن""... مالك وعبيد الله بن عمرو 
وسفيان بن عيينة أثبت وأحفظ من سفيان بن حسين ومن جعفر بن برقان". (“. 

وعبيد الله: ثقة» وَنْقَهُ ابن معين؛ و النسائيء ؛ والعجلي» وابن نميرء وابن شاهين 7" "). 

وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا كثير الحديث وربما أخطا”"''ء وقال أبو حاتم: 
اصالح الحديث» ثقة صدوق"7*'), وذكره ابن حبان في الثقات7''')» وقال ابن حجر: "ثقة فقيهء 
ربما وهم" '). 

وأما سفيان بن حسين» وجعفر بن برقان فهما ثقتان» لكنهما ضعيفان في روايتهما عن 
الزهري خاصة-كما مر سابقً"”')- وتفضيل النسائي لعبيد الله عليهما كان في رواية الزهري 
المتعلقة بما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر. 

۸. فتادة بن دعامة ”" ': قال أبو عبد الرحمن: قتادة أثبت وأحفظ من أشعث!*''), 


وقال في موضع آخر: قتادة أحفظ من يحيى بن أبي كثير''. 


(۹۸)تهذيب التهذيب (ص ٠‏ ؛ ؛ إمختصر أ. 

(49)عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي أبو وهب الرقي... مات سنة ١٠8١ه.‏ ينظر: (طبقات الحفاظ١/4١٠)‏ 
وهذا هو الراوي المقصود» إذ جمعت ستة رواة اسمهم: عبيد الله بن عمرو غير هذاء لكن لم يرو النسائي لواحد 
منهم» كما أن عبيد الله بن عمرو هذاء هو من طبقة مالك وسفيان بن عيينة اللذين قرنا به في قول النسائي. 

(١٠٠)السنن‏ الكبری؟/ ١١۲ح‏ رقم(۹١۳۳).‏ قال النسائي هذا الكلام ضمن حديثه على أحاديث الباب المتعلقة بما يجب 
على الصائم المتطوع إذا أفطر؛ وهذا جزء من كلامه. 

(١١٠إينظر:‏ الجرح والتعديل(78/5؟): ومعرفة الثقات(7/7١١)»‏ وتاريخ أسماء الثقات(١/54١)؛‏ وتهذيب الكمال(^/ 
1 والكاشف(١/145):‏ وتهذيب التهذيب(784/7))؛ وطبقات الحفاظ( )٠١ 8/1١‏ 

(؟1١٠)الطبقات‏ الكبرى(185/7). 

(؟١٠)‏ الجرح والتعديل(ه/24). 

.)١٤۹/۷( ينظر: الات‎ ٠١ ٤( 

.)؟07؟/1١(بيذهتلا تقريب‎ )٠١©( 

. ينظرما قيل في تفضيل سفيان بن عبينة عليهما في رقم(؟)؛ لأنه يصلح هنا أيضا‎ )٠١1( 

(١٠)قتادة‏ بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه؛: ت سنة117ه - (طبقات الحفاظ١58-84/1)‏ . 

(4١٠)السنن‏ الكبرى7>7*/7 ح رقم(05577)؛ وأشعث هو: بن عبد الملك الحمراني أبو هانئ من الفقهاء المتقنين وأهل 
الورع في الدين مات سنة ست وأربعين ومائة.مشاهير علماء الأمصار(١/51١)‏ . 

(5١٠)السسنن‏ الكبرى470/5ح رقم(520"7). يحيى بن أبي كثير واسمه صالح بن المتوكل الطائي مولاهم أبو نصر 
اليمامي. طبقات الحفاظ( ٥۸/۱‏ )مات سن7؟ه.. (تقريب التهنيب١/545).‏ 
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وقتادة: "حافظ ثقة ثبت؛ لكنه مدلس» ورمي بالقدر”'", إلا أن أبا داود قال: " لم 
يثبت عندنا عن قتادة القول بالقدر" 17''). 

وقد فضله العلماء على كثير من الرواة»ء قال ابن سيرين: "هو أحفظ الناس... وقال 
معمر: قلت للزهري: يا أبا بكر! أقتادة أعلم أو مكحول؟ قال: لا بل قتادة... وقال عمرو بن 
علي: قلت لعبد الرحمن بن مهدى: حميد الطويل أحفظ في الحديث أم قتادة؟ فقال قتادة أحفظ 
من خمسين مثل حميدء فسمعت أبي يقول: صدق ابن مهدى... وقال أحمد بن حنبل: كان قتادة 
أحفظ أهل البصرة؛ لا يسمع شيئا إلا حفظه"''"). 

أما أشعث: فهو ثقة مأمون» قال يحيى بن سعيد: "أشعث بن عبد الملك هو عندي ثفة 
مأمون...".: وقال أيضا-: الم أدرك أحدا من أصحابنا أت عندي من أشعث بن عبد الملك 
ولا أدركت أحدا من أصحاب ابن سيرين بعد ابن عون أثبت عندي من أشعث بن عبد الملك 
(7'". وهو أجل الأشاعثة الذين هم: هوء وأشعث بن سوارء وأشعث الحداني9''"), وقد وثمَهُ 
ابن المديني» ويحيى بن سعيدء والنسائي: وقال أبو حاتم: لا بأس بهء هو أوثق من أشعث 
الحُداني؛ وأشعث بن متوار... قال القطان ما رأيت في أصحاب الحسن أثبت من أشعث؟'", 
وقال البخاري: كان يحيى بن سعيدء وبشر بن المفضل يثبتون الأشعث الخنراني''. 

وخلاصة القول: أن أشعث بن عبد الملك: ثقة مأمون»ء وهو أثبت الناس في الحسن 
البصريء وقد ارتبط اسمه بهء فقيل عنه: أشعث صاحب الحسن''' لكنه ليس بمستوى قتادة 
في الحفظ والإتقان؛ كما أن روايات قتادة في الصحيحين تزيد عن الألف رواية؛ بينما لا يوجد 
لأشعث سوى رواية واحدة في صحيح البخاري متابعة من طريق الحسن البصريء وهذا يدل 
على تقديم قتادة عليه. 

وقول النسائي-رحمه الله- في غاية الدقةء إذ أنه فضتل قتادة على أشعث مطلقاء بيد 
أنه رجح رواية أشعث عن الحسن لعلمه أن أشعث من أثبت الناس في الحسنء في حين أنه 


(١١١)ميزان‏ الاعتدال(457/8) . 

(١1١1١)قال‏ الحافظ ابن حجر: "كان يضرب به المثل في للحفظ إلا أنه كان ربما دلس» وقال بن معين: رمى بالقدرء 
ونكر ذلك عنه جماعة» وأما أبو داود فقال: لم يثبت عندنا عن قتادة القول بالقدر والله أعلم" .هدي الساري 
مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري(صس451). 

(؟1١1١)‏ ميزان الاعتدال(184/7١)‏ باختصار. 

. الجرح والتعديل(؟/17)‎ )1١١( 

(4١١)الرواة‏ الثفات للمتكلم فيهم بما لا يوجب رد حديثهم(١18/1)‏ . 

(6١1١)ميزان‏ الاعتدال(151/1). . 

(5١1١)تهذيب‏ الكمال(58/5؟) . 

, ينظر: التاريخ الكبير(١/١45)» والجرح والتعديل(75/7؟)؛ وسير أعلام النبلاء(175/5)‎ )١١1( 


فضدل قتادة على يحيى بن أبي كثير ورجح رواية قتادة على روايته» وهذا يدل على سعة 
اطلاع النسائي واستيعابه للروايات» ومعرفته الواسعة بالرواة وأحوالهم. 

فيحيى بن أبي كثير على ثقته وإتقانه يرسل ویدلس“''» وکان یحدث من کتاب وقع 
لهء قال العقيلي: 'ذكر بالتدليس يروي عن أنس و لم يسمع منهء ... وقال حسين المعلم: قلنا 
ليحيى بن أبي كثير: هذه المرسلات عمن هي؟ قال أترى رجلا أخذ مدادأ وصحيفة فكتب على 
رسول الله الكذب قال: قلت: فإذا جاء مثل هذا فأخبرناء قال: إذا قلت: بلغني» فهو من 
الكتاب» قال يحيى القطان: مرسلات يحيى بن أبي كثير شبه الريح”''"ء وقال الذهبي: " أحد 
الأعلام الأثبات» ذكره وبعد أن نقل قول العقيلي المتقدم فيه قال: "هو في نفسه عدل حافظ من 
نظراء الزهري و روايته عن زيد بن سلام منقطعة؛ لأنها من كتاب وقع له(:''). 

وهذا دليل آخر على دقة وبراعة الإمام النسائي» إذ فضل قتادة على يحيى بن أبي 
كثير مطلقاًء لكنه لم يفضله على أشعث بن عبد الملك مطلقاء بل قدم رواية أشعث عليه؛ لأن 
أشعث أثبت من قتادة في الحسن البصري. 

4. مالك بن أنس7'"): قال أبو عبد الرحمن: مالك؛ وعبيد الله بن عمروء وسفيان بن 
عيينة أثبت وأحفظ من سفيان بن حسين ومن جعفر بن برقان(""'. 

ومالك بن أنس غني عن التعريفء فهو أحد الأئمة الأربعة؛ وإمام دار الهجرة» وهو 
مجمع على ثقته وإمامتها"""). 

قال الحافظ ابن حجر في ترجمته: "إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين 
حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر““"'. 

فلا عجب في تفضيله على سفيان بن حسين وجعفر بن برقان: وقد سبقت ترجمتهما 
وبيان حالهما بما يغني عن إعادته هنا؟""). 


(4١1١)ينظر:‏ التبيين لأسماء المدلسين(١/457؟١):‏ وجامع التحصيل(١/7955))»‏ وطبقات المدلسين(١/١۳).‏ 

)١١5(‏ الضعفاء الكبيرء للعقيلي(7/4؟4). 

, )1١7-711/9(لادتعالا ميزان‎ )١١٠١( 

(1١؟١)الإمام‏ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصيحي الحميري أبو عبد الله المدني 
شيخ الائمة وإمام دار الهجرةء مات سنة۷۹١ه.(طبقات‏ الحفاظ١/55).‏ 

(١۲)السنن‏ الكبرى۲/ ١١۲ح‏ رقم(۹١۳۳).‏ قال النسائي هذا الكلام ضمن حديثه على أحاديث الباب المتعلقة بما يجب 
على الصائم المتطوع إذا أفطرء وهذا جزه من كلامه. 

(75١)ينظر:‏ ينظر: التاريخ الكبير(؟/١١؟)؛‏ وتسمية فقهاء الأمصارء للنسائي(١/77١):‏ والجرح والتعديل(۸/٤٠1)»‏ 
ومشاهير علماء الأمصار(١/۲١١)»‏ وطبقات الحفاظ(١/557)‏ 

.)5117/١(بيذهتلا‎ بيرقت)١١؟4(‎ 

. ينظرما قيل في تفضيل سفيان بن عيينة عليهما في رقم(؟) لأنه يصلح هنا أيضاً‎ )١1( 
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.٠‏ همطرف بن طريف الكوفي7"": قال أبو عبد الرحمن: "مطرف بن طريف 
الكوفي أثبت من إسرائيل7"”')؛ وحديثه أشبه بالصواب1"). 

ومطرف بن طريف: ثقة ثبت» وثقة أحمد بن حنبل؛ وابن المديني؛ وأبو داودء وأبو 
حاتم الرازي؛ وابن أبي شيبة» وابن شاهين: والعجليء والذهبي» وابن حجر وغيرهم"''". 

أما إسرائيل فهو ثقة-أيضاً- وثقَهُ ابن معين -في رواية عنه-» وأحمد بن حنبل؛ وابن 
سعدء وأبو حاتم الرازيء والعجليء والذهبي"'ء وذكره ابن حبان في الثقات""'ء إلا أنه 
تكلم فيه» فقد ضعفه ابن المديني» و رد ابن حزم أحاديثه» وقال ابن سعد: منهم من يستضعفهء 
وقال ابن معين: كان يحيى القطان لا يروي عنها''"). 

وقال ابن أبي شيبة: "صدوق ليس بالقوي": وقال مرة أخرى: "في حديثه لين" وقال 
النسائي: "لا بأس NT‏ وقال العقيلي: "مختلف فيه" "و قال يحيى بن آدم: 'وقد كان 
إسرائيل لا يحفظ ثم حفظ بعده*"'. 

ودافع عنه الذهبي فقال: "إسرائيل اعتمده البخاري و مسلم في الأصول و هو في 
الثبت كالأسطوانة؛ فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه"19”'), 

وخلاصة القول: أن مطرف بن طريف متفق على توثيقه» في حين أن إسرائيل 
مختلف فيه؛ والنسائي وثق الأول وقال عن الثاني: "لا بأس به". ولذلك فتقديم النسائي لمطرف 
على إسرائيل جاء متمشيا مع منهجه في الحكم على الرواة. 


(177)/مطرف بن طريف الخارفي أبو عبد الرحمن من صالحي أهل الكوفة وقراء القرآن مات سنة ثلاث وثلاثين 
ومانة. مشاهير علماء الأمصار(١/157١).‏ 

(710١)هسو:‏ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي الكوفي أخو عيسى بن يونس سمع ... مات سنة ستين 
ومائة. (التاريخ الكبير(؟/55). 

(۱۲۸)السنن الکبری ۲۸۰/٣‏ ح رقم(۳۷۰٥).‏ 

(4؟١)‏ ينظر: الجر ح والتسيل(۳/۸١۳)ء‏ وتاريخ أسماء الثفاث(١/١٠۲)‏ ومعرف الثقات(۹۳/۷٤)ء‏ وتهذيب الكمال ( 
»)1١- 4۸‏ والكاشف(۲1۹/۲)ء وتهذيب التهذيب(١٠855/1١)‏ . 

(70١)ينظر:‏ معرفة الثقات(2/1؟), ومشاهير علماء الأمصار(١15/1١)2‏ وسير أعلام النبلاء (/ا/ه ه219-7؟) وتهذيب 
التهذيب(١/1175-:77)‏ . 

.)؟ة/8(تاقثلا)١51(‎ 

(177١)ينظر:‏ من تكلم فيه وهو موثق(١/44)‏ . 

(۱۳۳) ينظر: سير أعلام النبلاء(۷/۷١۴)‏ . 

. )١؟1/١(يليقعلا‎ ءافعض)١؟4(‎ 

. )؟70/١(بيذهتلا‎ بيذهت)١؟(‎ 

(5؟1)ميزان الاعتدال(55/1؟) . 


باه 


١.هارون‏ بن رلاب" ': قال أبو عبد الرحمن: "...عبد الكريم"' ليس بالقوي 


وهارون بن رئاب أثبت منه...وهارون ثقة" ('"'. 


وهذا القول ليس غريباء ولا يختلف عليه اثنان» فهارون: ثقة مجمع على توثيقه!” 4 
وعبد الكريم: ضعيف مجمع على تضعيفه!'”* '), والنسائي نفسه وثق هارون؛ وَضَبَعّف عبد 
الكريم”*')؛ بل إنه قال عنه: "متروك"9'")؛ وقال ابن عبد البر: "لا يختلفون في تضعيفه"9*'), 
وقال الذهبي: 'تركه بعضهم روى له البخاري تعليقا ومسلم متابعة"**, والنسائي متفق مع 
جمهور المحدثين في الحكم على هذين الراويين. 

؟. يحيى بن سعيدل'*'): قال أبو عبد الرحمن:"... يحيى بن سعيد أجلهم وأنبلهم 
وهو أحد الأئمة وليس بالمدينة بعد الزهري في آلاف أجل منه""“'. 

وهو أجلهم فعلاء فقد وصفه النقاد بما يفيد تأكيد توثيقةء إما بصيغة أفعل» أو بتكرار 

الصفةء فوصف أنه: أنبل المحدثين في زمانهء وأجل أهل المديئةء وأفقههم *')»حافظ فقيه 


حجة“'ء ثبت( ء فالكل مجمعون على توثقه»ء وإمامته. 


(79١)هو:‏ هارون بن رئاب التميمي ثم الاسيديء أبو بكر ويقال: أبو الحسن البصري من بني كاهل بن نمير بن اسيد 
ابن عمرو بن تميم. (تهذيب الكمال٠؟/57)‏ . عبد الكريم بن أبي المخارق بضم الميم وبالخاء المعجمة أبو أمية 
المعلم البصري» مات سنة5؟1١ه..‏ (تقريب التهذيب١/م١11؟)‏ 

(14)هسو: عبد الكريم بن أبي المخارق بضم الميم وبالخاء المعجمة أبو أمية المعلم البصري؛ مات سنة"17ه. 
(تقريب التهذيب١/571)‏ 

(58١)السنن‏ الكبرى؟/١77‏ اح رقم(+ 5 59). 

)٠٤١(‏ وثقه ابن سعد ويحيى بن معين» وأحمد والنسائي؛ وأبو حاتم وابن شاهين؛ والذهبي؛ وأبن حجرء وغيرهم 
ينظر :الطبقات الكبرى(44/7؟)؛ وبحر الدم(١/4725)»:‏ والجرح والتعديل(85/5): تاريخ أسماء الثقات(١/149؟)‏ 
وتهذيب الكمال(١٠؟/87)؛‏ وسير أعلام النبلاء(ه/17؟55-9؟) وتقريب التهذيب(١554/1)‏ . 

(41١)ينظر:‏ الكامل(5/١77؟)؛‏ وضعفاء العقيلي(۳/٤٠)ء‏ والمغني في الضعفاء(؟/7٠4)ء‏ وميزان الاعتدال588/4). 

.)۳۷٠و۲۷۰/۳(یربکلا ینظر: السنن‎ )۱٤۲( 

.)"۸۸/٤(لادتعالا ينظر: ميزان‎ )1٤١( 

(44١)ينظر:‏ الكامل في ضعفاء الرجال(1/5؟؟) . 

(©4١)المغني‏ في الضعفاء(؟/407) قلت: الذي روى له البخاري هو الجزري وليس هذء وقد قصلت فيه لاحقاً في 
التضعيف النسبي: ليس يالقوي( ينظر ص5؟-919؟) 

)١55(‏ هو: أبو سعيدء يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري قاضي المدينة» مات سئة 4 1ه. ينظر: (التاريخ 
الكبير75/8؟): و[المقتنى في سرد الكني١/؟71؟).‏ 

(41١)السنن‏ الكبرى١/١14‏ ١ح‏ رقم(" ١؟).‏ قال النسائي هذا الكلام في المفاضلة بينه وبين أخويه: عبد ربه بن سعيدء 
وسعد بن سعيد بن قيس بن فهد الأنصاري . 

(44١)ينظر:‏ تهذيب الكمال(١؟/257؟)‏ . 

. .)5157/؟(فشاكلا)١45(‎ 

. ينظر: تهذيب الكمال(81/91؟)‎ )١6١( 


e۸ 


أما عبد ربه بن سعيد فهو الآخر ثقةء لكنه ليس بمستوى أخيه يحيى؛ فقد تباينت أقوال 
العلماء فيه؛ فمنهم من وَنْقَك*'). ومنهم من أنزله عن مرتبة الثقة قليلاً””')؛ والكل مجمعون 
على أنه أدنى مرتبة من أخيه يحيى. 
وأما سعد بن سعيد فهو أقل الثلاثة مرتبة» وضعفه أغلب العلماء؛ ووثْقَهُ بعضهم: 
فقال أحمد بن حنبل: ضعيف» وقال النسائي: ليس بالقويء وقال الترمذي؛ تكلموا فيه من 
قبل حفظه»ء وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج بهء وقال مرة أخرى:كان رديء الحفظ وقال 
يحيى: صالحء وقال العجلي: ثقه 9”). 
وهكذا فإن يحيى بن سعيد هو أجل أخوته وأُوتْقَهُم كما قال النسائي. 
.١*‏ أبو حصين!'*”"): قال النسائي:"... أبو حصين: أثبت من عطاء بن السائب"**"), 
لم يبن النسائي من هو أبو حصين ؛ لكن بعد البحث والتدقيق تبين لي أنه: عثمان بن 
عاصم بن حصين الأسدي الكوفي؛ لأن هذا الراوي من أقران عطاء بن السائب؛ فهو من 
الطبقة الرابعة توفي سنة ٠1171ه»‏ وعطاء بن السائب من الخامسة توفي سنة 1ه »ء كما 
أن أيا حصين هذاء وعطاء بن السائب كلاهما من تلاميذ أبي ظبيان؛ والحديث الذي ورد فيه 


ذكر أبي حصين» يرويه أبو حصين عن أبي ظبيان. 


<< 8" ج س 


وأبو حصين هذا: ثقة ثبت» متفق على جلالته وإتقانه» فقد وثقَهُ ابن معين والنسائي 


ويعقوب بن شيبةء وابن خراش» وأبو حاتم والعجلي» وابن شاهين» وجماعة'*' » وقال 


(١١٠)خقد‏ وثقةء ابن ممين» والنسائي» والعجليء وابن سعدء وقال ابن أبي حاتم: هو حسن الحديث ثفة. ينظر: (الجرح 
والتعديل25/١4):‏ و(تهنيب الكمال51١1/1/ا1)‏ . 

(؟6١)قال‏ أبو حاتم: لا بأس بهء . ينظر: (الجرح والتعديل5/١41).‏ 

(؟16١)ينظر:‏ (الجرح والتعديل84/4).:.الضعفاء والمتروكين(١/١١؟)ء‏ مشاهير علماء الأمصار(١/5)»‏ معرفة الثقات 
(۳۸۹/1)ء ويئظر كنلك: تقريب التهذيبإا/ ١۲۳و١٥٣‏ ۳و١۹٥)‏ 

(84١)الرواة‏ النين كنوا بأبي حصين خمسة:الأول:عبد الله بن أحمد بن عبد الله اليربوعي» روى له النسائي والترمذي: 
ثقة» من الحادية عشرة(ت748ه). والثانفي: أبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازيء من العاشرة: لم يروي 
له من الستة سوى أبو داود. والثالث: الهيثم بن شفي الراعيئي؛ الَجري؛ المصسريء روى له أبو داود والنسائي 
وابن ماجه؛ ثفة من الثانية. والرابع: أبو الحصين الفلسطينيء وقيل: هو مروان بن رؤبة التغلبي» روى له ابن 
ماجه في التفسير؛ من السابعة: مجهول. ائظر: تقريب التهذيب صس؟72.الخامس: عثمان بن عاصصم بن حصيين 
الأسدي الكوفي» روى له الستةء ثفة ثبت سئي وربما دلس من الرابعة[(ت۲۷١ه‏ وقيل بعدها) ينظر: (تقريب 
التهذيب ص٤۳۸).‏ ويبدو لي أن أبا حصين المقصود بقول النسائي هو الأخير؛ لأنه من طبقة عطاء بن السائب 
المتوفى سنة77١هء‏ وقارنه النسائي به؛ وهو الوحيد الذي يروي عن أبي ظبيان؛ فقد ذكرء الحافظ المزي هو 
وعطاء في تلاميذ حصين بن جندب بن الحارث(أبو ظبيان): (تهثيب الكمال5/١5).‏ 

(©5١)السنن‏ الكبرى4/4 >"" ح رقم( ه774 ). 

(55١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(1/١15١):‏ ومعرفة الثقات (1۹/۲)ء وتاريخ أسماء الثقات(175/1١):‏ والتعديل 

والتجريح(؟/٠142):‏ وتهذيب الكمال 07/١5(‏ ؛ )وسير أعلام النبلاء(5/5١4))؛‏ وتهذيب التهذنيب(5/9١1١).‏ 


۹ 


يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي حصينء أسدي شريف ثقة ثقة'» وقال ابن 
مهدي: أربعة بالكوفة لا يختلف في حديثهم فمن اختلف عليهم فهو مخطىء» منهم: أبو حصين 
الأسديء وقال- أيضا-: لا ترى حافظا يختلف على أبي حصين **'!: وقال الذهبي وابن 
حجر: ثقة ثبت *'. 

أما عطاء بن السائب فلا يقل شأناً عن أبي حصينء إلا أنه تغير واختلط في آخر 
عمرهء فقد ذكره صاحب كتاب المختلطين؛ فقال: "أخرج له البخاري حديثا واحدا مقروناً بآخر 
ولم يخرج له مسلم... وَثْقَهُ أحمد بن حنبل مطلقاء وأحمد بن عبد الله العجلي؛ وقال من سمع 
منه بأخرة فهو مضطرب الحديث. 

وقال أبو حاتم: 'محله الصدق قبل أن يختلط تغير بأخرة", وقال يحيى بن سعيد 
القطان: 'حديثه ضعيف إلا ما كان عن شعبة وسفيان -يعني: الثوري-» واستثنى من حديث 
شعبة حديثشين من روايته عن زاذان فإن شعبة يقول سمعتهما منه بأخرة؛ وبالجملة: أهل 
البصرة أحاديثهم عنه مما سمع بعد الاختلاط؛ لأنه قدم عليهم في آخر عمرهء فمن سمع منه 
قديما فحديثه صحي-ط'"). 

وهذاما ذهب إليه الإمام أحمدء فقال: "عطاء: ثقة» رجل صالح" وقال: "من سمع 
منه قديماء كان صحيحا ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء" ('"'. 

وقال يحيى بن معين: 'ليث بن أبي سليم: ضعيف مثل عطاءء فمن روى عن عطاء 
ففي الاختلاط» إلا شعبة وسفيان"؛ وقال ابن عدي: "عطاء اختلط في أخر عمره فمن سمع منه 
قديما مثل: الثوريء وشعبة فحديثه مستقيم» ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض 
الكرة؛ ونقل عن البخاري قريباً من هذا" 977). 

وهكذا نجد أن أبا حصين أثبت من عطاء كما قال النسائيء فقد قال في عطاء: " دخل 
عطاء بن السائب البصرة مرتين فمن سمع منه أول مرة فحديثه صحيح» ومن سمع منه آخر 
مرة ففي حديثه شيء"""ء وقول النسائي لم يخرج قاله جمهور النقاد في عطاء" . 


.)١1١5/97(بيذهتلا تهذيب‎ )١161٠( 

(5+4١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(5/١١١):‏ وسير أعلام النبلاء(©/5١4)ء‏ وتهذيب التهذيب(۷/١١١).‏ 

2)5814/1١(بيذهتلا ينظر: الكاشف(5/*) وتقريب‎ )١559( 

)١٠١(‏ العلائسي: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن سيف الدين كيكلدي بن عبد الله العلائيء المختلطين؛ تحقيق: رفعت 
فوزي» وعلي عبد الباسطء مكتبة الخانجيء القاهرة-مصر 45 ١م.‏ (844-87/1) بتصرف يسير. 

)١1١١1/5(ءالبنلا وسير أعلام‎ :)١5519/١( ينظر: بحر الدم‎ )1١11١( 

)١111(‏ ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال(5/؟5)؛ وضعفاء العقيلي(؟/54). 

.)٠٠١؟(مقر‎ ح١6/5ىربكلا‎ نئسلا)١157(‎ 

(114١)ينظر‏ أقوال النقاد في عطاء في: شرح علل الترمذي(؟/4؟9-م77). 


و3 


.١‏ أبن غلية: قال النسائي:'...وابن علية أثبت من حماد بن سلمة*"'). 

قلت: ابن غلية هو: إسماعيل7”')» وليس علياً؛ كما جاء في السئن الكبرىء» فقد قال 
النسائي: 'والصواب حديث [علي] بن عليةء وابن عُلية أثبت من حماد بن سلمة"7")؛ فالرواة 
من أبناء علية هم: إسماعيلء وإسحاق»ء وربعيء وليس فيهم راو اسمه عليء كما أن أبن علية 
المقصود هو الذي روى حديث:" من قل تفا مُعَاهذة بغر حلَهّا حرم اللة عليه الجنة أن يشم 
ريحَها" فقد رواه النسائي من طريق إسماعيل بن عليةء عن يونس بن عبيد به"". 

وليس في تلاميذ يونس من اسمه: علي بن علية؛: بل إسماعيل؛ وربعي ابنا علية. 

ولعل ذكر(علي) خطأ في النسخ أو الطبع؛ لأن الطبعة الجديدة من سنن النسائي 
الكبرى لم يذكر فيها (علي بن علية) كما في النسخة القديمة» بل ذكر ابن علية مطلقاً؟”). 

وإسماعيل بن علية: ثقة حافظ» مثفق على جلالته وحفظه وإتقانه» فقد أثنى عليه 
العلماء ووصفوه بأكثشر من مجرد التوثيق» فقد قال الإمام أحمد: "إليه المنتهى في الثبت 
بالبصرة"*”"» وقال ابن معين: "كان ثقة ورعا تقيا"» وقال شعبة: "ابن علية سيد المحدثين"؛ 
وقال ابن المديني:'ما أقول إن أحدا اثبت في الحديث من إسماعيل' '"'ء وقال ابن معين: 'كان 
ثقة مأموناً صدوقاً مسلماً ورعاً تقيً"» وقال النسائي: ثقة ثبت" وقال يحيى بن سعيد: "كان ثقة 
ثبتا في الحديث حجة"؛ وقال عثمان بن أبي شيبة: "ابن علية أثبت من الحمادين"9"). 

أما حماد بن سلمة فهو مُقَدّمّ على غيره في التقوى والورعء قال ابن مهدي: لو قيل 
لحماد بن سلمة: إنك تموت غداء ما قدر أن يزيد في العمل شيا ("". 


(115)السنن الكبرى5/؟"؟7 ح رقم(31/1414). 

(156)ابن إبراهيم بن مقستم الأسدي مولاهم, أبو بشر البصري» ت ۹۳ ١ه.‏ تقريب التهذيب(١/١٠٠٠)‏ 

(161١)السئن‏ الكبرى7/2؟؟ ح رقم(؛ 807/14). 

و۹۸۸٤‎ و1۹۸۷٠١(مقرب السنن الكبرى1/2؟١ ح رقم(؟474)والحديث أخرجه أحمد في مسند البصسريين‎ )١654( 
وءءءءاو17278) وفي بعض روليات أحمد زيادة: ' وَل ريحها ليُوجَدُ من مَسيرة مائة غَام' ورجال‎ 47 
الحديث كلهم ثقات. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمروء رواء البخاري في كتاب الديات» باب إثم من قتل‎ 
نميا بغير جرم برقم(1414)؛ وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة؛ رواء الترمذي في كتاب الديات؛: باب ما‎ 
جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة برقم(407١)» وقال بعده: 'وفي الاب عَنْ أبي بكرة: قال بو عيمتي: حديث أبي‎ 

)١1614(‏ ينظر: السان الكبرى؛ تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي؛ وإشراف: الشيخ شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة؛ 
بیروت-ابنان؛ الطبعة الأولی ۲۰۰۱م.(۷۹/۸ح1٦۸۹).‏ 

(۱۷۰) بحر الدم(۹/۱٠)‏ . 

. )"۷٤/١(لادتعالا ميزان‎ )1۷١( 

(1717)ينظر: تهذيب الكمال(؟/79-١؟)‏ وتهذيب التهنيب(747-0741/1) . 

(79١)ينظر:‏ طبقات الحفاظ( 2/١‏ 1). 
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أما في الحديث فهو ثقةء وهو من أثبت الناس في ثابت البناني وحميد الطويل» ولا 
يْقدُمُ عليه أحد فيهماء"'. 

وقد وَنقَه ابن معين"ء والعجلي""'ءوذكره ابن حبان في الثقات". 

وسئل النسائي عن حماد بن سلمة فقال: "لا بأاس به" وقد كان قبل ذلك قال فيه: "ثقة": 
قال القأسم بن مسعدة: فكلمته فيه» فقال: "ومن یجترئ يتكلم فیه"“"'. 

لكن بعض العلماء أنزله عن مرتبة الثقة» وتكلم فيه من جهة حفظهء قال محمد بن 
يحبى النيسابوري: قلت لأبي عبد أنله-يعئي الإمام أحمد-: في بعض حديث حماد صحيح 
وذكرت له خطأه فقال: إن حماد بن سلمة يخطىء: خطأ كثيرا ولم ير بالرواية عنه بأس"''. 

وقال الحاكم: 'قد قيل في سوء حفظه وجمعه بين جماعة في إسناد واحد بلفظ واحدء 
ولم يخرج له مسلم في الأصول إلا عن ثابت البناني» وله في صحيحه أحاديث في 
الشواهد7”*). وقال الذهبي: 'إمام صدوق له أوهام وحماد بن زيد أثبت منه7*')؛ وقال 
الحافظ ابن حجر: "تغير بأخرة9*". 

قلت: قول الحاكم: " لم يخرج له مسلم في الأصول إلا عن ثابت البنائي" غير دقيق 
وفيه نظر؛ إذ روى له مسلم في الأصول من غير طريق ثابت البناني: فقد روى له من 
روايته عن: سيار بن سلامة؛» وأنس بن سيرين؛ وحميد الطويلء؛ وقتادة؛ وسماك بن حرب» 
وعبيد الله بن عمرء وأبي جمرة نصر بن عمرانء وعمار بن أبي عمارء وهشام بن عروة: 
وسهيل بن أبي صالحء وإسحاق بن عبد الله وغيرهه0*". 

وخلاصة القول: أن حماد بن سلمة ليس بمستوى إسماعيل بن علية في الحديث؛ وإن 
كان حمّاد مُقَثْما عليه في الدين والورع؛ ولكن ابن علية مقدم عليه في الحفظ والإتقان: 


. ينظر: بحر الدم(77/1١)الجرح والتعديل(11/7١)» وتهذيب للكمال(؟51/9؟) سير أعلام النبلاء(417/9)‎ )١74( 

(5؟١)‏ ينظر: الجرح والتعديل(5/١4١)ء‏ وتهذيب الكمال(9/١11؟)‏ سير أعلام النبلاء(445/9) . 

. )514/1١(تاقثلا‎ ةفرعم)١1؟5(‎ 

. الثقات(5/م1؟)‎ )١079( 

(174١)التعديل‏ والتجريح(؟577/7) . 

.)١؟7/١(مدلا بحر‎ )١15( 

.),١/١(قثوم من تكلم فيه وهو‎ )١18( 

(141) المصدر السابق نفسه. 

.)178/١(بيذهتلا تقريب‎ )١47( 

(147١)ينظر‏ تصحيح مسلم الأحاديث أرقام( ۸۰٥ر‏ ۷٤1و‏ 1۷۷و 1۸۳و ۱ yo yA‏ ار 
75+57 )على التوالي: كما روى لحماد عن ثابت مقرونا بغيره» وروى له في المتابعات عن آخرين. 
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و'حماد ابن سلمة عنده تخليط” 9*): ولعل الوهم في بعض أحاديثه طرأ عليه بعد الاختلاط: 
إلا أن إسماعيل أحفظ منه وأثبت حتى قبل اختلاط حماد . 
»+ هم 

ثالثا: استعمال الصيغة في أن الراوي أثبت الناس في راو معين. 

وقد استخدم هذه الصيغة في خمسة رواأة هم: 

.١‏ جطفر بن أبسي وَحْشيّة1**':قال أبو عبد الرحمن: 'أنبأ محمد بن عبد الأعلى 
الصنعاني؛ قال: حدثنا خالد -يعني ابن الحارث-»؛ قال: حدثا شعبةء عن أبي بشر واسمه: 
جعفر بن أبي وحشيةء وهو جعفر بن أبي إياس» وهو من أثبت الناس في سعيد بن جبير *"“'. 

قلت: الحديث عن أبي بشر ليس بثابت أنه للنسائي» وربما كان لشعبة؛ إلا أنني أرجح 
أنه للنسائي؛ لأنني بحثت في كتب الرجالء وكتب الجرح والتعديل» والعلل» وغيرهاء فلم أجد 
من نسب هذا القول إلى شعبةء بل نسب إلى شعبة تضعيف ابن أبي وحشية؛ في بعض 
الرجالء فقال يحيى القطان: 'كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد" وقال أيضا-: 
كان شعبة يضعف أحاديث أبي بشر عن حبيب بن سالم" 7*'). 

كما أن الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا هذا الكلام معه: قلو كان لشعبة 
لذكروءل؛*"؛ ولذلك فالأقرب إلى الصواب أن الكلام على جعفر هو للنسائي. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا القول في التقريب» فقال: جعفر بن إياس من أثبت 
الناس في سعيد بن جبير(ا'*": وذكر ذلك في تهذيب التهذيب ونسبّة إلى البرديجي7"'). 

؟. حسين المُعلم!"'"): قال أبو عبد الرحمن: "حسين أثبت عندنا من الوليد بن ثعلبة 
وأعلمٌ بعبد الله بن بُريدة7""". 


)١44(‏ ينظر: شرح علل الترمذي بتحقيق: د. همام سعيد(؟/751). 

(144)جعفر بن أبي وحشية اليشكريء كنيته: أبو بشرء وهو جعفر بن إياس» اسم أبي وحشية: إياس من أهل البصرة 
مات سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومائة وقد قيل إنه مات سنة إحدى وثلاثين ومائة بالطاعون (الثقات5/؟17١)‏ . 

(187١)السنن‏ الکبری۳۷۸/۲ح رقم (۳۸۳۷). 

)٠۸۷(‏ ينظر: الجرح والتعديل(۳۷/۲٤)‏ والكامل (1/7١6١)ء‏ وسير أعلام النبلاء[“/١٠٠)»‏ والمغني في الضعفاء(؟/ 
۷۷۳-۲)» تهذيب التهذيب(5/١7).‏ 

)١144(‏ ينظر: صحيح مسلمء كتاب الحجء باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم(" ١١١)ء‏ وابن ماجه في كتاب المناسك» 
باب المحرم بعوت برقم )1١١84(‏ متابعة. 

(149) تقريب التهذيب(١/9؟1١).‏ 

(15١)تهذيب‏ التهذيب(؟71/5). 

(191) هو: حسين بن ذكوان المُعلّم المُكتب؛ العوؤذي البصري ثفة ربما وهم؛ مات سنة خمس وأربعين ومائة. ينظر: 
تقريب التهذيب(١577/1١).‏ 

.)٠١41١"(مقر‎ ح١‎ 65١/١ىربكلا‎ نئسلا)١517(‎ 


1۳ 


وحسين المعلم: ثقة: ونه أبن معين؛ وأبين سعدء وأبو حاتم والنسائيء والدارقطني» » 
والعجليء وأبو بكر البزار""'ء وقال أبو زرعة: ليس به بأس"1"'). وضعفه: العقيلي» وقال 
القطان: "مضطرب الحديث"**'). 

وقال أبو داود: 'لم يرو حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي8ة 
شيئا؛ يعني إنما يروي عن عبد الله بن بريدة عن غير أبيه » وتعقبه المزيء فقال: ولعله أراد 
أن غالب روايته عنه كذلكء لا أنه لم يرو عنه عن أبيه شيئا البتةء فإنه قد روى في السنن 
حديثا من روايته عن عبد الله بن بُريَدَة عن أبيه عَن النبئ 4 قال" من اسشتطملتاء عَلّى عمل 
فرزقناهُ رزقا ...الحديث” (". ۰ 

وقال ابن المدني: "لم يرو الحسين المعلم عن ابن بريدة عن أبيه إلا حرفا واحدا وكلها 
عن رجال آخرين" قلت-القائل ابن حجر - : هذا يوافق قول أبي داود المتقدم إلا في هذا 
الحرف المستثنى وكأنه الحديث الذي تعقب به المزي قول أبي داودء بأن أبا داود روى في 
السنن من حديث حُتَيْن الْمُعلُمِ عن عَبْد اللّه بْن بُريدَةَ عَن أبيه عن النبي 2 قال:' من 
امنْتَعْمناةُ على عمل فرزقناةٌ رزقا ...الحديث7”*". 

أما الوليد بن ثعلبة فهو ثقة -أيضا-وثقة ابن معين7”'')»والهيثمي9"", والذهبي(:*", 
وابن حجرا''). 

وتفضيل النسائي لحسين المعلم على الوليد بن ثعلبة في حديث عبد الله بن بريدةء جاء 
بعد رواية حديث سيد الاستغفار من طريق عبد الله بن بريدة» فرواه حسين المعلم عن عَبْد الله 
بن بريد » عن بُشيْر ن كب عدوي عن شذاد بْن أؤس عن النبئ 8 قال: 'سيُْ الاتغقار 


)١159(‏ ينظر: الجرح والتعديل(5/؟5)»؛ ومعرفة الثقات؛ تاريخ أسماء الثقات(1/؟1). 

)١54(‏ الجرح والتعديل(؟/07). 

.)١5١/١(يليقعلا ينظر: ضعفاء‎ )١55( 

(145١)تهذيب‏ الكمسال(77/1) وتكملة الحديث: ' فمَا أَخذّ بَعْدَ ذلك فهو غلول" وقد رواه أبو دلود في كتاب الخراج 
والإمارةء باب أرزاق العمال برقم(؟54١)بإسناد‏ صحيح؛ ورواه الحاكم في المستدرك 2575/١‏ برقم(؟47١)‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ورواه ابن خزيمة في صحيحه4/١7‏ باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا 
معلوما برقم(ة57؟)؛ والبيهقي في السئن الكبرى25/1؟يرقم(؟7551١)وجميعهم‏ من طريق ابن بريد عن أبيه. 

(۱۹۷) ينظر: تهذيب التهذيب(؟/؟115). 

)١34(‏ ينظر: الجرح والتعديل(1/4١)ء‏ وتهذيب الكمال(0)1/91. 

(144) بعد أن روى حديث * ليس منا من حلف بالأمانة": قال: "رواء أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح خلا 
الوليد بن تعلبة» وهو: ثقة". مجمع الزواند(4/؟9؟5). 

(١٠5)الكاشف‏ (51/7؟) لكنه لم يجزم بتوثيقه بل قال: وثق . 

(١١۲إتقريب‏ التهذيب(١/287)‏ لكنه قال: (الوليد بن ثعلب) وليس ثملبة. 
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أن تقول اللْهُمٌ أنت ربّي لا إِلّه إلا أنت خلقتني...الحديثء وخالفه الوليد بن ثعلبةء فرواه 
عن عَبد اللّه بن بُرَيدةء عن أبيه عَنْ النبي' #...الحديث"". 

قلت: وهذا خطاء ولعل الوليد بن ثعلبة سلك الجادة في هذا الحديث؛ لأن الجادة 
المعتادة في أغلب روايات الوليد: " ابن بريدة عن أبيه". 

وقد روى الثقات الأثبات هذا الحديث من طريق عبد الله بن ريده عن بُشيْر بْنُ كَعْب 

الْمَدَوِيُ» عن شذاد بْنْ أوْس عَن النبئّ 4 وهي ذات الطريق التي جاءت منها رواية حسين 
المعلم» فقد تابع حسين المعلم على روايته عدد من الثقات» ويكفي أن أشير إلى أن البخاري قد 
أخرج الحديث من طريق حسين المعلم عن عَبْد الله بٍْ بُرَيْدَةَ » عن بُشَيْرِ بْنِ كَعْب الْعَدَوي» 
عن شذاد بْنِ أْس عن النبي' 4 في موضعين!'') وهذا يؤيد ما قاله النسائي؛ ويثبت أن 
حكمه كان صائيا. ۰ 

وقد تميّز النسائي بالسبق بهذا الحكمء وبهذه النتيجةء إذ لم أجد أحداً من النقاد ممن 
سبق النسائي قد ذهب إلى أن حسين المعلم أثبت من الوليد بن ثعلبة في عبد الله بن بريدة: 
وهذا يع منقبة لهء إلا أن صنيع البخاري في إخراج حديث سيد الاستغفار يدل على هذه 
النتيجة» وإن لم يصرح بذلك*”"). 

*. حماد بن سلمة"' ": قال أبو عبد الرحمن: "...وحماد بن سلمة أثبت والله أعلم 
بحديث ثابت من حسين بن واقد”''' والله أعلم*' ''؛ وقال في موضع آخر: 'حماد بن سلمة 
في الجُريري7"”' '"أثبت من عيسى بن يونس؛ لأن الجْرَيْرِي كان قد اختلطء وسماع حماد ابن 
سلمة منه قديم قبل أن يختلط".0:'). 


(1١7)السنن‏ الكبرى5/١5١ح‏ رقم(415١٠).‏ 
(؟١3)السنن‏ الكبرى45/5 ١ح‏ رقم(412١٠).‏ 
(4؛ ٠6‏ )كلاهما في كتاب للدعوات. الأول» باب أفضل الاستغفار برقم(57١٠77)عن‏ أبي معمر عن عبد الوارث» عن 
حسين المعلم به.والثاني برقم(؟؟7؟"5)عن مسدد عن يزيد بن زريع عن حسين المعلم به۔ 
(©١٠)فلم‏ يخرج الحديث إلا من هذا الطريق» وأعرض عن الطرق الأخرى(صحيح البخاري ح رقم؟+؟او؟؟؟7). 
(١٠۲)حماد‏ بن سلمة بن دينار الخزاز أبو سلمةء وكنية سلمة: أبو صخرة الحنظلي» مولى حمير بن كراثة من تيم 
ويقال: انه مولى قريش من عباد أهل البصرة ومتقنيهم ممن لزم العبادة والعلم والورع ونصرة السنة وهو ابن 
أخت حميد الطويل مات سنة سبع وستين وماثة.(مشاهير علماء الأمصار1١//ا8١).‏ 
)۲١۷(‏ الإمام للكبير قاضي مرو وشيخها أبو عبد الله حسين بن واقد القرشي مولى الأمير عبد الله بن عامر بن كريز 
قال النسائي: ليس به بأس» وقال أحمد: في بعض حديثه نكارة» وقال ابن معين: ثفة.(سير أعلام النبلاء//4 )٠١‏ 
مات سنة 5٠‏ اوقيل:1517ه(الثقات 5/5 .)٠١‏ 
(4١؟)السنن‏ الكبرى6/؛ 5ح رقم(17١٠٠).‏ 
(4١٠)هو:‏ سعيد بن لياس أبو مسعود الجرّيري الأزدي البصريء مات سنة؛ 4 1ه. لالتعديل والتجريح؟/174١٠).‏ 
(١٠١)السنن‏ الكبرى485/5ح رقم(41١١٠).‏ 
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أما القول الأول: فمحل اتفاق عند جميع العلماء''".؛ إذ نقل الإمام مسلم إجماع 
العلماء على أن حماد بن سلمة أثبت التاس في ثابت البنائي مطلقاء وأثبت من حسين بن واقد 
وغيره؛ فقال: 'والدليل على ما بينا من هذا اجتماع أهل الحديث وعلمائهم على أن أثبت الناس 
في ثابت البناني: حماد بن سلمة"59١'أ,‏ والنسائي تأبع من سبقه في هذا. 
أما القول الثاني عن الجريريء فقد أشار النسائي في كتاب الضعفاء والمتروكين إلى 
اختلاط الجريري» وقال:" من سمع منه بعد الاخئلاط فليس بشيء""'ء وقوله هذا إضافة 
إلى ما قاله فى السئنء نقله الباجي"» والعلائي(”"ء والمزي"ء والذهبي"ء 
والسيوطيلة''). وآخرونء وهذا يدل على مكانة النسائي وأثره فيمن جاء بعده. 
وتفضيل النسائي لحماد بن سلمة على عيسى بن يونسء وابن المبارك؛ إنمأ هو 
تفضيل نسبيء فهما مقدمان عليه مطلقاًء إلا أنه أثبت منهما في روايته عن الجريريء وثابت 
البناني» وذلك لأنه أثبت الناس في ثابت البناني» وقد سبق الكلام عن ذلك قريباً. 
أما روايته عن الجريري؛ فلأن سماعه من الجريري كان قديماً قبل اختلاط 
الجريريء في حين أن سماع عيسى بن يونسء وابن المبارك كان بعد اختلاط الجريري؛ ومن 
سمع قبل الاختلاط فإن روايته مقدمة على من سمع بعد الاختلاط. 
ويبدو لي أن النسائي تأثر بمن سبقه؛ واستند إليهم في حكمه على الجْرَيْرٍيء وتفاضل 
الرواة في الرواية عنه؛ فبعد أن حكم بتقديم رواية حماد بن سلمة على رواية عيسى بن يونس 
بسبب تقدم سماع حمادء وتأخر سماع عيسىء استشهد بقول يحيى بن سعيد القطان عن كهمس 
في زمن اختلاط الجريريء فقال: قال يحيى بن سعيد القطان: قال كهمس أنكرنا الجريري أيام 
الطاعون» وحديث حماد أولى بالصواب من حديث عيسى وابن المبارك7"'''). 


(711)ينظر: شرح علل الترمذي؛ بتحقيق: د. همام سعيد.(140/7) فقد فصل في هذه المسألة تفصيلا وافياً ومفيدا. 

(؟1١؟)مسلمء‏ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيريء النيسابوري: التمبيز؛ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» مكتبة 
الكوثرء المربع-السعودية» الطبعة الثالثة١٠١4١1ه.(ص7١؟),‏ 

.)5؟/١(يئاسنلل الضعفاء والمتروكين‎ )۲٠۳( 

(oY Tat 7 التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح., للباجي ت‎ )1١4( 

(١١۲)المختلطين‏ بللعلائي ت17/517ه(١/8؟)‏ وأدرج الجريري في المختلطين بناء على كلام النسائي فيه. 

(15١5)تهذيب‏ الكمال»؛ للمزي ت47لاهز(هء 7 ). 

(۲۱۷) من تكلم فيه وهو موثق: للذهبي تخ :لاه( 44/١‏ ). 

.)؛5/1(ه51١١ت طبقات الحفاظء للسيوطي‎ )١١4( 

(۲۱۹)السنن الکبر ی٦‏ ٥۸ح‏ رقم(؟ ١ ٠١4‏ 


٦٦ 


وقول القطان رواه البخاري مسندا في تاريخه الكبير» وأضاف إليه اختبار القطان 
نفسه للجريري والتأكد من اختلاطه!'"). 

وقد اعترف عيسى بن يونس بأنه سمع من الجريري بعد الاختلاط وأن يحيى القطان 
نهاه عن الرواية عنه؛ لأن سماعه منه كان بعد الاختلاط "ء لكن النسائي لم يكن ناقلاً 
فحسبء بل كان ناقدا-أيضا-»ء وعمله في السئن يدل على ذلك إذ أثبت ما قالهء وما نقله 
تطبيقا عملياء فكان القول مستندأ إلى الدليل. 

4. ابن أبي ذئب""": قال أبو عبد الرحمن: "ابن أبي ذئب أثبت عندنا من محمد بن 
عجلان 7" ومن الض حك بن عثمان ''"» في سعيد المقبري7”"'! وحديثه أولى عندنا 
بالصواب وبال التوفيق* ("". 

وثلاثتهم: ابن أبي ذتبء وابن عجلان» والضحاك؛ أدرجهم النسائي في الطبقة الخامسة 
من أصحاب نافم""ء وابن أبي ذئب اجلهم وأوئقهم وبخاصة في حديث المقبريء فهو مقدم 
عليهماء ولا يقدم عليه في المقبري سوى الليث بن سعد؛ فهو أثبت الناس في المقبري”"). 

قال ابن أبي حاتم: 'سئل أبي عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عجلان في المقبري فقال: 
ما أقربهما"”'""؛ وقال يحيى بن معين: "ابن أبي ذئب أثبت من ابن عجلان في سعيد بن أبي 
سعيد المقبري اختلطت -أحاديثه- على ابن عجلان فأرسلها"''). 


)١١١(‏ ينظر: التاريخ الكبير(؟/455). 

(1611) ينظلر: الجرح والتعديل(1/4١):‏ والكامل (1/5١5)؛‏ وتهذيب التهذيب(7/4)؛ ضعفاء العقيلي(؟/45) 
والمختلطين(١/^۳)‏ ومعرفة الثقات(١5514/1١).‏ ولمزيد من التفصيل راجع: شرح علل الترمذي(5/؟74). 

(1؟١)هو:‏ محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذثب العامري أبو الحارث المدنيء أحد فقهاء الأمة 
قال أحمد كان ثقة صدوقا أفضل من مالك بن أنس إلا أن مالكا أشد تنقية للرجال منه وابن أبي ذئب كان لا يبالي 
عمن يحدث مات بالكوفة سنة تسع وخمسين وماثة(طبقات الحفاظ١/45).‏ 

(؟؟١1)محمد‏ بن عججلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة القرشي من خيار أهل المدينة مات سنة ثمان وأربعين 
ومائة.(مشاهير علماء الأمسار١1/+1١).‏ 

(١۲۲)هو:‏ أبو عثمان»؛ الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خائد بن حزام مات سنة © 1ه. ينظر: الثفات(185/5). 

(175؟)السحدث الثقة أبو سعد سعيد بن أبي سميد كيسان الليثي مولاهم المدني المقبري كان يسكن بمقبرة البقيع» وكان 
من أوعية الحديث؛ توفي سنة(2؟ اه )وقيل قبل ذلك؛ وقيل بعد ذلك. ينظر: (سير أعلام النبلاء ه5١19-57١1‏ ؟) 

(1؟؟)السئن الكبرى"/8١اح‏ رقمل١‏ 157). 

(7٠1؟5)الطبقات»؛‏ للنسائي(صس ١؟١١)‏ . 

(4؟؟)ينظر: سير أعلام النبلاء(٥/١١؟)ء‏ 4 

(55؟)الجرح والتعديل(4/97١؟).‏ 

( ۲۳۰ )تاریخ بغداد( ٤/۲‏ ١۳)؛‏ وتهثیب الکمال(١1۳۸/۲).‏ 


¥ 


وسئل أحمد عن ابن عجلان فقال: * كان ثقة إنما اضطرب عليه حديث المقبري كان 
عن رجلء جعل يصيّره عن أبي هريرة *'". 

فهناك شبه اتفاق بين العلماء على اضطراب ابن عجلان في أحاديث المقبريء لكني لم 
أجد من تطرق إلى الضحاك سوى النسائي» وهي لفتة طيبة منه. 

ه. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري""': قال أبو عبد الرحمن: "...والزهري أثبت 
في عروة من هشامء وهشام من الحفاظ*""". 

والمقصود بهشام هو: ابن عرو" ء وهو من الحفاظ كما قال النسائي وغيره”؟", 
وقيل: اختلط بأخرة؛ ولم يَتْبْتء قال العلائي: "أحد الأعلام المتفق عليهم» ذكر ابن القطان في 
أثناء كلام له أن هشاما هذا تغير واختلط» وهذا القول لا عبرة به؛ لعدم المتابع له» بل هو 
حجة مطلقاء وإن كان وقع شيء ما فهو من القسم الذي لم يؤثر فيه شيء من ذلك"7""). 

وبالرغم من أن هشاما يروي عن أبيه» إلا أنه لا يقاس بالزهري؛ فهشام يتساهل في 
الرواية عن أبيه؛ وهذا ما جعل النقاد يُقدّمونَ الزهري عليه. 

قال يعقوب بن شيبة: " هشام ثقة ثبت» لم يُنكر' عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق 
فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلدهء والذي نرى أن هشاما تسهل لأهل 
العراق أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه» فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه مما كان 
يسمعه من غير أبيه عن أبيهء وقال ابن خراش؛ بلغني أن مالكا نقمّ عليه حديثه لأهل العراق؛ 
قدم الكوفة ثلاث مرات: قثمّة كان يقول: حدثني أبي» قال: سمعت عائشةء وقدم الثانية فكان 
يقول: أخبرني أبي» عن عائشةء وقدم الثالثة فكان يقول: أبي عن عائشة... وقال الآجري عن 
أبي داود: لما حدث هشام بحديث ام زر ع؛ هجره أبو الأسود يتيم عروةء وقال العقيلي: قال 
ابن لهيعة: كان أبو الأسود يعجب من حديث هشام عن أبيه» وربما مكث سنة لا يكلمه""“. 


(191)العلل ومعرفة الرجال(١/97)‏ . 

(77)هو :محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري مات سنة ١٠٠ه.(تقريب‏ التهذيب .)*٠٠/١‏ 

(۲۴۲)السنن الكبرى57/2"؟ح رقم(١175).‏ 

(74)هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام أبو المنذر المدني» مات سن45 ١ه.(التاريخ‏ الكبيره/؟5١)‏ . 

(؟؟7)قال ابن سعد والعجلي:كان ثفة' زاد ابن سعد: 'ثبتا كثير الحديث حجة"؛ وقال أبو حاتم: 'ثقة إمام في الحديث"؛ 
وقال ابسن حبان: "من حفاظ أهل المدينة ومتقنيهم وأهل الورع والفضل في الدين": وقال الذهبي في ترجمته: 
الامام الثفة شيخ الاسلام. ينظر: الجرح والتعديل(17/3)» مشاهير علماء الأمصار(١/80)»‏ والثقات(501/5), 
وسير أعلام النبلاء(4/5؟)؛ وتهذيب التهذيب(١١/42)؛‏ وطبقات الحفاظ(١/15).‏ 

. )١؟>ص(نيطلتخملا‎ )۲۳١( 

(۳۷) تهذيب التهذنيب(١١/45)‏ مختصراء ولم أجد كلام العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير. 


A 


وصنيع النسائي فيما سبق؛ يدل على سعة اطلاعه؛ وتبحره في علم العلل والرجالء 
فلا يغتر بنظافة الإسنادء وإنما يعتمد على سبر الروايات» وعرضها على روايات الثقات 
الأثبات» ودراسة أحوال الرجال» والحكم على الراوي والمروي بحسب الحال. 
مهاه 

المطلب الثاني: تأكيد المدح بتكرار الصفة لفظا: 

لم يستعمل النسائي هذه الصيغة سوى مرة واحدةء وفي راو واحد هو: طلحة بن عبد 
الملك الأيلي» وكرّر لفظ التوثيق ثلاثا فقال: 'طلحة ابن عبد الملك: ثقة ثقة ثثقة'(8", 

و كان قبل ذلك قال عنه: "ثقة" مرة واحدة؛ء لكن التوثيق المفرد ربما كان للإمام مالك 
وليس للنسائيء إذ قال : أنبأ قتيبة بن سعيدء عن مالكء عن طلحة بن عبد الملك: ثقة» فجاء 
لفظ التوثيق بعد ذكر الإمام مالك. 

ولعل تكرار لفظ التوثيق ثلاثا للتأكيد على توثيقه» وللر على من أنزله عن مرتبة 
الثقة؛ فقد وكْقَهُ: ابن سعدء وابن معين: وأبو داودء وأحمد بن صالحء والدارقطنيء وقال ابن 
حبان: متقن يغرب» ورفعه اين وضاح فقال: 'ثقة فاضل", و أنزله أيو حاتم فقال: "لا بأس 
به" فكان هذا التأكيد من جانب النسائي المسترعي للنظرء رد على من أنزل طلحة عن 
مرتبة الثقة» وكأني بلسان حاله يقول: بل هو ثفة ثقة ثقة. 

روی له البخاري» وأصحاب السئن حديث: "من نذرَ أن يُطيع الله لَيْطمهُ وَمَنْ نذر أن 
يَعْصيّهُ فلا يَنْصه7”*"» وهو الحديث الذي رواه النسائي وأكد توثيقه فيد('“". 

فعا اه 

المطلب الثانث: تأكيد المدح بتكرار الصفة معنى: 

وقد استخدم هذه الصيغة في سبعة عشر راوياً؛ كان الكلام في أحد عشر منهم منسوبا 
له والستة الباقين لم يتأكد لي أن الكلام له فقسمت هذا المطلب إلى قسمين: 


[۲۳۸)السنن الکبری ٣٤۱۳ح‏ رقم( ۰٥۷٤)۔.‏ 

(9؟١)ينظر؛‏ الطبقات الكبرى(//5١2)؛‏ والتاريخ الكبير(٤/۸٤۳)‏ والجرح والتعديل(578/4)؛ ومشاهير علماء 
الأمصسار (١/4؟١)»‏ والثقات(487/5)؛ وتاريخ أسماء الثقفات(١/71١):‏ وتهذيب الكمال٣١/١٠٤)..‏ وذكر ابن الجوزي 
راوياً آخر اسمه: طلحة بن عبد الملك القيسي: مجهول؛: وهو غير الأيلي. ينظر: الضعفاء والمتروكين(؟/55). 
(١٠٤۲إرواه‏ البخاري في كتاب الأيمان والنذور برقم(11۹1و٠٠1۷)كما‏ رواه الترمذي؛ وأبو داودء وابن ماجه؛ وأحمد؛ 
وأخرجه النسائي من ثلاث طرق. 

.))١٥۰ و٤4۷٤۹‎ و٤۷٤۸( ینظر: السنن الکبری٣/٤۱۳ح رقم‎ )۲٤۱( 


۹ 


القسم الأول: أقوال النسائي المنسوبة له: 

.١‏ خالد بن زياد 9*": قال أبو عبد الرحمن: "خالد بن زياد بن [جزء]2'): 
خراساني ثفقة ثقة مستقيم الحديث1'؛'). 

وقد وَنْقَهُ معظم العلماء؛ فقال بعضهم: ثقة*؟"), وقال آخرون: مستقيم الحديث9!* '), 
باستثناء الحافظ ابن حجر قال عنه: صدوة (")ء واعترض عليه صاحبا التحرير ““"'. 

لكن تأكيد التوثيق من النسائي بجمع الصفتين معأء على هذا النحو لا يتناسب مع واقع 
عمل الأثمة» إذ لم يُخرجْ له الشيخان» ولا أصحاب الكتب الستة سوى حديثين: أحدهما في 
جامع الترمذي“ء والآخر في سنن النسائيء كما أن الحافظ ابن حجر أنزله عن مرتبة 
الثقة» ووضعه في المرتية الرابعة. 


(41؟)خالد بن زياد بن جزء سكن ترمذء وولي القضاء فيهاء ومات بترمذ وهو ابن مأئة سنة وسنة (مشاهير علماء 
الأمصار(١/54١).‏ 
)١40(‏ هكذا في الأصل؛ وهي كذلك في مشاهير علماء الأمصار( :.)١548/١‏ لكن معظم كتب الرجال ذكرتها(جرو)- 
بجيم وراء وواو- بدلا من (جزء)كما في التاريخ الكبير؟/١٠15»‏ والثقات517/5؛ وتهذيب الكمال55/4: وكذلك 
الجرح والتعديل؟/577؛ كما أن هذه الكتب ذكرت أن نسبته: الترمذي؛ في حين أن النسائي قال: خراساني؛ وام 
يقل ذلك غيره . وقد ذكر محقق الطبعة الجديدة من السنن الكبرى: حسن شلبيء أن بعض النسخ المخطوطة 
ذكرت (جزء) وبعضها ذكرت (جرو) وأنه وجد علامة الصحة على كلمة(جرو). ينظر: ١/14؟‏ هامش(١).‏ 
قلت: فلعل اللفظين صحيحان. 
(744)السئن الكبرى١/1793١ح‏ رقم(٤١٤).‏ 
(74/ينظر: تهذيب الكمائل(15/8) نقلا عن سعيد بن سويد؛ والكاشف(١/4٠۳)‏ وذكره ابن حبان في الثقات(177/5). 
)١45(‏ مشاهير عتماء الأمصار(١/54١)‏ قال: يروى عن نافع وقتادة أحاديث مستقيمة» وفي الثقات(5/؟2١)‏ قال: 
يروى عن نافع صحيفة مستقيمة وعن قتادة الحرف بعد الحرف. 
)۲٤۷(‏ تقريب التهذيب(١/184).‏ 
(۲4۸)قالا: "بل ثقةء وثقه النسائي وقال: ثفة مستقيم الحديث؛ ووثفه تلميذه سعيد بن سويدء وذكره ابن حبان في 
الثفات...ولا نعلم فيه جرحا".( تحرير تقريب التهذيب١/44؟).‏ 
(۲۹) كستاب الطهارة: باب المسح على الخفين برقم(1١1)أصلاًء‏ وبرقم (14) متابعة:حديث حديث ' رأَيْت النبي 2 تُوّضتثأ 
فسَسَحْ عَلَى حَفَيْه' قال أَبُو عيمتى: ڌا ڪيٽ غريب نا ترف م هذا إن من حديث مال بن حئان ن شر . 
(6١)الستن‏ الكيرى١/5!١1ح‏ رقء(4 4 )إحديث: "صلاة الليل مثنى مثنى"؛ من طريق خالد بن زيادء عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي 8 به» وهو صحيح: وتابع خالداً عليه كل من: عبيد الله, وأيوب» ومالك» والليث» فقد رواه البخاري 
في كتاب الصلاة» باب الحلق...برقم(477) من طريق عبيد الله عن نافع به وبرقم(؟47)من طريق أيوب عن 
نافع به» وفي كتاب الجمعةء باب ما جاء في الوتر برقم(۹۹)ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة 
الليل. .. برقم(۹٤۷)‏ كلاهما من طريق مالك عن ناقع وعبد الله بن دينار به» ورواه الترمذي في كتاب الصلاق 
باب ماجاء في أن صلاة الليل مثنى مثنى برقم(470)وقال بعذه: حديث ابْن عُمَرَ حديث حن صتحيح والمَمل 
على هذا عند أهل الملم أن صناة اليل مثنى منتى وهو قول مِفيَانَ الثواري وان الْمْبَارك والشافعي وَأَحْمَدَ وإسحق. 


ار 


وأميل إلى القول بأن النسائي ربما بالغ في توثيقه لخالد بتكرار الصفة بالمعنى» ولعله 
أراد أن يقول: قيل فيه ثقة في دينه» مستقيم في حديثه. 

؟. ذكوان السمانت9'*": قال أبو عبد الرحمن: "...وأبو صالح والد سهيل بن أبي 
صالح اسمه: ذكوان: ثقة مأموت: 9”*), 

وحكم النسائي موافق لما قاله سلفة وَخلفة فقد وَْقَهُ العلماء بأعلى مراتب التوثيق: 
فوتقوه مرة بصيغة أفعل7”*")» ومرة بتكرار الصفة لفظا'ء ومرة بتكرار الصفة معنىء 
ومرة أفردوا مدحه بصفة واحدة”” )؛ ولم يجرحه أو يتكلم عليه أحد بشيء. 

*. زيد بن جبير7”": قال أبو عبد الرحمن: ...وهؤلاء أهل الثبت والعدالة["”/, 
مشهورون بصحة النقل... 8”), 

وأهل الثبت والعدالة؛ الذين قصدهم النسائي هم: زيد بن جبيرء ومحمد بن سيرين» 
ونافع» وسالم بن عبد الله بن عمرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وجميعهم خالفوا عبد الملك بن 
نافسع في روايته عن ابن عمرء فقد قال هذا الكلام بعد أن أخرج الحديث عن هؤلاء جميعاء 
وعن عبد الملك ثم فاضل بينهم. 

وأما زيد بن جبير: فهو ثقة ونْقَهُ ابن معين» وأبو حاتم؛ والعجلي» وابن شاهين» 
والذهبيء وابن حجر وغيرهم"ء لكنه لا يرتقي إلى المرتبة الثانية التي فيها تأكيد التوثيق: 
بل إن النسائي نفسه أنزله من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الرابعةء فيما نقله عنه الذهبي وابن 


(١١٠)هو:‏ أبو صالح السمان نكوان الزيات» المدني مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني» من أجل الناس وأوثقَهّم مات 
بالمدينة سئة إحدى ومائة.(طبقات الحفاظ١/١4).‏ 

(81؟)السئن الكبرى؟/ ١75ح‏ رقم(ة70”). قال النسائي هذا الكلام ضمن حديثه على أحاديث الباب المتعلقة بما يجب 
على الصائم المتطوع إذا أفطر. وهذا جزء من كلامه. 

(*8؟إينظر: الجرح والتعديل(؟/٠55):‏ سير أعلام النبلاء(7/0١)ءوتهذيب‏ التهذيب؟/81١)؛‏ وطبقات الحفاظ(١/١41).‏ 

.)١89/؟بيذهتلا )ينظر: الجر ح والتعديل(5/٠45): سير أعلام النبلاء(37/5؟) بوتهذيب‎ ۲١ ٤( 

(©15١)ينظر:الجرح‏ والتعديل(؟/٠5؛)‏ ومعرفة الثقات(١/452)‏ وتاريخ أسماء الثقات(١/54)‏ وتهذيب الكمال(515/4). 

(1059)زيد بن جبير بن حرمل اساي الكوفي من بني جشم بن معاوية. تهذيب الكمال( (YN:‏ 

(789)الشبت : قبت الشيعٌ بت تبات و ثُبُوتاً فهو ثابت. ٠‏ والثبيت: الذابت العقل. ..الثبّت» بالتتحريك: الحجّة 
والبينة. ينظر: لسان العرب(15/9-. ؟).وقال السخاوي: ثبّت: الثابت القلب واللسان والكتاب؛ وأما بالفتح: 
فمايُثُبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه؛ لأنه كالحجّة عند الشخص لسماعه وسماع 
غيره.(فتح المغيث١77/1).‏ والعدالة: صفة لمن وصف بالعدلء والعدل: "ما قام في النفوس أنه مسستقيم 
وهفوضد الجور. و المَذل من الناس: المَرضي قوله وحْكمّه..(ينظر: لسان العرب(١١/4*0و١؟4)‏ 
والمعنى أنهم ثقات أثبات ومن أعلى مراتب التوثيق 

(54١)السنن‏ الكبرى/5؟؟ح رقم(١١57).‏ 

(55١1)ينظر:‏ الجرح والتعديل(55848/5): ومعرفة الثقات(١119/1؟)؛‏ وتهنيب الكمال(١٠/9؟7؟):‏ والكاشف(١/5١4):‏ 
وسير أعلام النبلاء(2/١7؟)ء‏ وتقريب التهذيب(77/1١)‏ . 


۷۹ 


حجرء فقال: ليس به بأس7'", وقال أحمد: صالح الحديث7'' "ا وقال أبو حائم؛ صدوق؛ 
ومرة أخرى: ثقة صدوق الحديث"'“. 

ويبدو لي-والله أعلم- أن النسائي جَمعَهٌ مع الثلاثة الآخرين» وحكم عليهم بالجملة؛ 
لأنه وافق الثقات الأثبات في هذه الرواية: ولو كان الكلام عليه وحده لما وضعه في هذه 
المسرتبةء والدليل على ذلك؛ أنه عندما تكلم عليه منفردا قال عنه: ليس به بأسء لكن زيد بن 
جبير: ثقة ويستحق أن يكون في المرتبة الثالثةء لكن ليس في المرتبة الثانية كما قال النسائي. 

4. سالم بن عبد الله بن عمر9"": قال أبو عبد الرحمن: "...وهؤلاء أهل الثبت 
والعدالة مشهورون بصحة النقل..." [4""), 

وهذا الراوي من المجموعة نفسها التي سبق الحديث عنهاء وهو ونأفع مولى أبن عمر 
من أثبت الناس في عبد الله بن عمر "ء وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة وقيل: إنه أفضل 
أهل زمانه:؛ وأشبه ولد عبد الله بهء وأحبهم إليه"'" وقال محمد بن سعد: "كان ثقة كثير 
الحديث عالياً من الرجال ورعاً"”"')»فوصف النسائي له جاء موافقا لأقوال غيره من التقاد. 

ه. عبيد الله بن سعيد السرخسي''): قال أبو عبد الرحمن: "أنبأ عبيد الله بن سعيد 
لسرخسي: ثة مأمون*"). 

وعبيد الله هو: شيخ النسائيء وروى عنه البخاريء ومسلمء وأبو زرعةء وأبو حاتم» 
والذهلي» وغيرهمء وهو أرفع قدرا من عامة أصحاب أحمد بن حنبل من أهل خراسان7:"). 


(١٠۲)ينظر:‏ سير أعلام النبلاء(١/١۳۷)ء‏ وتقريب التهذيب(١/٠").‏ 

(١١۲نظر:‏ الجرح والتعديل(۸/۳١*٠)»‏ ومعرفة الثقات(۱١/۳۷۷)؛‏ وتهذيب الكمال(١٠/؟؟)»,‏ والكاشف(١415/1):‏ 
وسير أعلام النبلاء(5/١7؟)ء‏ وتقريب التهذيب(1/؟؟؟) . 

(؟5؟)ينظر: الجرح والتعديل(؟/258)؛ وتهذيب الكمال(١٠/7؟):‏ وسير أعلام النبلاء(ه/١57)‏ 

(155)سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي المدني مات سنة 5١٠ه.‏ (التاريخ الكبيرة/8١١)‏ . 

(154)السنن الكبرى*/5؟7ح رقم(١١57).‏ بعد تعليله لحديث عبد الملك بن نافع قال: والمشهور عن بن عمر خلاف 
حكايته؛ ثم روى الحديث من طريق: زيد بن جبيرء ومحمد بن سيرينء وسالم بن عبد اللهء وأبي سلمة ثم قال؛ 
وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل. 

(55؟) ينظر: شرح علل الترمذي(52/7؟555-5) . 

(777)ينظر: تهذيب الكمال(١٠/٠6١)ء‏ وسير أعلام النبلاء(4537/54) وطبقات الحفاظ( ١/١‏ ؛). 

(7؟) ينظر: الطبقات الكبرى(0/١٠٠)‏ . 

(54؟)هو: أبو قدامة» عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد مولى بني يشكر السرخسي سمع بن عبينة ويحيى بن سعيد 
مات سنة إحدى وأربعين وماتتين.(التاريخ الكبيره/؟8؟). 

(15؟)السنن الكبرى؟9/7؟؟ح رقم(75717). 

)١70(‏ ينظر: الجرح والتعديل(1/5١51)ء‏ والثقات(5/4٠2)4‏ ابن مفلحعبرهان الدين أبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن مفلح» المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» تحتيق: عبد الرحمن العثيمين؛ مكتبة الرياض- 


السعودية؛ الطبعة الأونى ٠55١م.(؟/55)؛‏ وطبقات الحفاظ(١/١؟؟).‏ 


؟ با 


وثقة: أبو داود'”"» وأبو حاتم الرازي7”""؛ والعجليء والدار قطنيء وذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال: هو الذي أظهر السنة بسرخس ودعا الناس إليها ("". 

وقال عنه النسائي في السنن وفي الكنى: ثقة مأمون» قل من كتبنا عنه مثلها؛”")؛ وقال 
الحاكم: أحد أئمة الحديث متفق على إمامته وحفظه وإتقانه» وقال ابن عدي: فاضل من أهل 
السنةء وقال مسلمة في الصلة: ثقة مأمونء وقال ابن عبد البر: اجمعوا على تقته" اء وقال 
الذهبي: ثبت إمام حافظ""؛ وقال ابن حجر: ثقة مأمون سني“'. 

قلت: حكم النسائي على هذا الراوي وافق قيه سلفه؛ ولم يخالفه أحد ممن جاء بعده. 
بل إن قوله كان أحد الأقوال المعتمدة عند الخلف *"). 


.١‏ عمرو بن منصور9"": قال النسائي: أخبرنا عمرو بن منصور ؟ وشو أبو سعيد: 


نسائي ثقة ثبت وفي موضع آخر أفرد مدحه فقال: ثقة(1'*). 

وهو أحد شيوخ النسائي الذين أكثر من الرواية عنهم» » فقد روى عنه ما يزيد على 
مائة وعشرين روايةء وهو من أعلم الناس به؛ لأنه شيخه؛ وِبَلَديَهُ ولعل النسائي هو أهم 
مرجع لمعرفة حال هذا الراوي؛ فالعلماء الذين ذكروه ممن جاعءوا بعد النسائي: اعتمدوا في 
كلامهم عنه على النسائيء أو اكتفوا بنقل قول النسائي فيه؛ كالمزي» والذهبيء وابن حجرء 
والسيوطي؛ وغيرهه(”*). ' 

قلت: لم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة غير النسائي؛ لأنه متأخر في الزمن: 


.)١١/۷(بيذهتلا ينظر: تهذيب‎ )۲۷١( 

(۲۷۲) الجر ح والتعديل(17/5١؟).‏ 

.)4١7/48(تاقثلا‎ )375( 

(74؟) ينظر: السنن الكبرى؟7/؟19؟؟ح رقم(؟177)ء وتهذيب التهذيب(1/7١)؛‏ وطبقات الحفاظ(١/١؟؟)‏ 

.)١7/9(بيذهتلا ينظر: تهذيب‎ )۲۷١( 

(7؟؟)ينظسر: الكاشف(١/180١),الجرح‏ والتعديل(1/2١5)»‏ والثقات(405/4)؛ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمأم 
أحمد (13/7): تهذيب الكمال(5١/51):‏ الكاشف(١/0٠18)»‏ وتهذيب التهذيب(7/7١)؛‏ وطبقات الحفاظ(١/71؟).‏ 

(10")تقريب التهذيب(١/5071).‏ 

(۲۷۸) ينظر: تهذيب التهذيب(؟5/9١)؛‏ وطبقات الحفاظ(١/1؟؟),‏ 

(174)السائيء أبو سعيد الحافظ متأخر ثقة من شيوخ أبي عبد الرحمن النسائي» لحق أبا نعيم وطبقته قال النسائي 
عنه: ثبت مأمون. ينظر: (ميزان الاعتدال ه/لا؛ ؟)؛ وتهذيب التهذيب(514/4). 

(۲۸۰)السنن الكبيرى١98/1؟”ع‏ رقم(1 5 .)٠١‏ 

.)4551١(مقر‎ ح٠١٠٠١/5ىريكلا‎ ننسلا)18١(‎ 

.)١1"١/١(ظافحلا ينظر: تهذيب الكمال(؟7/١75))» وميزان الاعتدال(147/2"): وطبقات‎ )١181( 


ب 


وقد تباينت أقوال النسائي فيهء فأفرد مدحه مرةء وأكد مدحه مرات بألفاظ مختلفة: 


فقال عنه: "اة" وقال: 'ثقة شبت/4*, وقال: "ثبت مأموت"(0*'), وقال: 'ثقة مأمون 


ثبت“ ء وفي جميع الأحوال لم ينزله عن مرتبة الثقة؛ وقد تابع النسائي على توثيقه: الذهبي 
وابن حجرء فقال الذهبي: الحافظ المجود المصنف ... يضرب به المثل في الحفظ ء وقال 


DE 7 


أين حجر : ثقة 
وكان اقتصار النسائي على لفظ:" ثقة" مجرداً في هذا الراوي متأخرأ قليلاً عن الأقوال 

الأخرى» وجاء هذا في المجلد قبل الأخير من السئن"“'ء ولعله اكتفى بما سبق اختصارا. 

۷. محمد بن رافع النيسابوري '""': قال أبو عبد الرحمن: 'أخبرنا محمد بن رافع 
النيسابوري: ثقة مأمون”7"). 

وهذا-أيضا- من شيوخ النسائيء ونه كثير من العلماءء ولم ينزله عن مرتبة الئقة 
سوى أبي زرعة الرازيء إذ قال عنه:' شيخ صدوق7"". 

قلت: هو من رجال الصحيحينء فقد روى له الشيخان في الأصول7”*", كما أن 
البخاري أحسن الثناء عليه؛ وقال: كان نقياً فاضلا”؛ وقال-أيضا-'من خيار عباد الله"؟"/, 
وقال في موضع آخر: 'ه'7'")؛ وقال مسلم: 'ثقة مأمون صحيح الكتاب" """. 

وقال محمد بن شاذان: 'ثنا محمد بن رافع الثقة المأمون', وقال أحمد بن سيار في 
ذكر مشائخ نيسابور: محمد بن رافع كان ثقة حسن الرواية عن أهل اليمن' وقال النسائي في 


(۲۸۲)السئن الکبری ٥۲۰۰ح‏ رقم(۸111) . 

(٤۲۸)السذن‏ الکبری ٣۸٣۲ح‏ رقم(۷٥۰٦).‏ 

(185)ينظر: ميزان الاعتدال(ه/7: ؟). 

(1456) تهذيب الكمال(؟51/71١):‏ خلاصة تذهيب التهذيب(١154/1١)؛‏ وسير أعلام النبلاء(85/1"). 

(۲۸۷) سیر اعلام النبلاء(۳۸۲/۱۳). 

(584) تقريب التهنيب(1717/1). 

.)٠١١/ه(ىربكلا ينظر: السنن‎ )١85( 

(١۹)محسد‏ بن رافع بن أبي زيد واسمه سابور القشيري مولاهم أبو عبد الله النيسابوري مات سنة خمس وأربعين 
ومائتين . تهذيب الكمال(ه ؟/57١).‏ 

(941؟)السنن الكبرىه/؟18؟ح رقم(4 485). 

(؟4١)‏ ينظر: التاريخ الكبير(١/١8).؛‏ الجرح والتعديل(554/7): والتعديل والتجريح(؟/7777)): وتهذيب الكمال /٣١(‏ 
5 ؛ والكاشف(؟/١7١)ء‏ وتهذيب التهنيب(41/5١)ء‏ والتفريب(١/57١)؛‏ وطبقات الحفاظ (١2/1؟؟).‏ 

(۲۹۳)روى له البخاري سبعة أحاديث» وروى له مسلم أكثر من ثلاثمائة حديث. 

)١844(‏ تهذيب التهذيب(3/١4١)؛‏ وطبقات الحفاظ( 5/١‏ ؟؟). 

)١15(‏ رجال مسلم(؟/175). 

(797)تهذيب التهنيب(41/4١).‏ 


4 با 


مشيخته؛ ومسلمة-بن قاسم- في الصلة: "Te‏ ثقة ثبت وذكره أبن حبان في الثقات» وقال: وگان 
تقيا"7”* ")؛ وقال ابن حجر: 'روى عنه البخاري حديثاء ومسلم حديثا 7 ): وقال في التقريب: 
ثقة عابد ۹ 

أما الذهبي فنقل قول النسائي فيه: 'ثقة مأمون" وأضاف: "كان مهيبا كبير القدر"9'). 

قلت: قول ابن حجر عن رواية البخاري ومسلم عنه حديثاء فيه نظرء فقد روى له 
البخاري سبعة أحاديث في الأصولء وروى له مسلم حوالي ثلاثمائة وأربعين حديثا في 
الأصول والمتابعات والشواهدء ولعل ابن حجر لا يقصد بقوله حديثا: حديثا واحداء وإنما 
مجموعة أحاديث » أو أنه سقطت كلمة كثيرا من المخطوط أو المطبوع فأوهم ذلك. 

وخلاصة القول: أن محمد بن رافع: ثقة مأمون من المرتبة الثانية؛ كما صنفه 
النسائيء معتمداً على معرفته الشخصية به: ومستنيراً بأقوال الأئمة الذين سبقوه» كالبخاري 
ومسلمء؛ وغيرهماء وتابع النسائي كوكبة من العلماء ممن جاعوا بعده؛ كالذهبي وأبن حجر 
وغيرهماء وقول أبي حاتم:" شيخ صدوق" هو جمع بين المرتبثين الثانية والثالثة من مراتب 
الجبرح والتعديل عند ابن أبي حاتم" 'ء ومعلوم أن ألفاظ النقاد تختلف مدلولاتها من عالم 
لآخر؛ وتلعل أبا حاتم أراد الحديث عن عدالته» وعلى فرض أنه قصد الحكم عليه جرحا 
وتعديلاء فهو متردد بين المرتبة الثانية والثالثة؛ وهو محتج به يكتب حديثه وينظر فيه(””2). 

. محمد بن سيرينت7'): قال أبو عبد الرحمن: "...وهؤلاء أهل الثبت والعدالة 
مشهورون بصحة النقل" 49'). 

ومحمد بن سيرين أحد أئمة التابعين» قال عنه الذهبي: شيخ الإسلام» وقال الإمام 
الطبري: كان فقيها عالما ورعاء أديبا كثير الحديث. صدوقا » شهد له أهل العلم والفضل بذلك 
وهو حجة”'", رأى ثلاثين من أصحاب النبي8ك؛ وهو من الأئمة الأعلام المجمع على ثقتهم 


.)٠١7/5(تاقثلا)؟99(‎ 


(94")ينظر: المصدر السابق نفسه. 

(55١)ينظر:‏ تقريب التهذيب(١/474).‏ 

.)1۷٠/۲(فشاكلا‎ )١ ١ 

(١١۳)المنذري:‏ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القويء رسائة في الجرح والتديلء تحقيق: عبد الرحمن الفريوائيء 


مكتبة دار الأقصسى» الكويت-دولة الكويت؛ الطبمة الأولی ا ٤١‏ ه. (س۲۹-۲۸). 

)١۲(‏ ينظر : المصدر السابق نفسه في تفسير معاني ألفاظ الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم. 

(؟0؟)محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري مولى أنس بن مالك مات سنة مائة وعشرة. 
( طبقات الحفاظ١8/1؟-5؟).‏ 

(84)السنن الكبرى97/5؟ح رقم(٠١07).‏ وقال ذلك بعد تعليله لحديث عمد الملك بن نافع» ثم رواية الحديث من 
طريق: زيد بن جبير؛ ومحمد بن سيرين؛ وسالم بن عبد الله وأبي سلمة. 

(00) ينظر: سير أعلام النبلاء(707/4). 


وحفظهم وورعهم» وهو من أوائل الذين شتدوا في طلب الأسائيد» وصاحب مقولة: "إن هذا 
العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم" ولم يكن يستحّل السماع من أهل الأهواء؛ وعندما سئل: 
ما ترى في السماع من أهل الأهواء؟ قال: "لا نسمع منهم ولا كرامة" (", 

فهو مجمع على توثيقه؛ فقد وثقهٌ ابن معين7"' أ وأحمدء وأبو حاتم وأبو زرعة 
الرازيين!* "؛ والعجلي"' ")؛ وغيرهم. 

قال محمد بن سعد: "كان ثقة مأموناً عالياً رفيعا فقيهاً إماماً كثير العلم ورعا":"). 

وقال ابن حبان: ' كان فقيها فاضلا حافظا متقناء يُعَبْرُ الرؤيا7!'). 

وقال النووي: "ارمام في التفسير والحديث والفقه ... والمقدم في الزهد والورع(''), 
وقال هشام بن حسان: أحدثني أصدق من رأيت من اليشر: محمد أبن سيرين''')؛ وذكره 
النسائي في طبقة التابعين من فقهاء الأمصار؟''), وقال ابن حجر: "إمام وقثه٣*'"ء‏ وقي 
التقريب قال: ثقة ثبت عابد كبير القدرء كان لا يرى الرواية بالمعنى' '. 

قلت؛ النسائي لم يكن مبتدعاً في تأكيد مدحه؛ بل سار على نهج من سبقوه؛ كابن سعد 
وغيره» وتابعه من لحق به كابن حبان؛ والنووي؛ والذهبي؛ وأبن حجر وغيرهم. 

9. نافع مولى ابن عمر”"'): قال النسائي: 'نافع مولى ابن عمر: ثقة حافظ"1١).‏ 

قلت: نافع من أثبت الناس في عبد الله بن عمرء هو وسالم بن عبد الله » فقد سئل أحمد 
إذا اختلفا فلأيهما تقضي فقال: كلاهما ثبت» ولم ير أن يقضي لأحدهما على الآخر»ء نقله عنه 


(١٠)ينظر‏ ترجمته وأقوال العلماء فيه في: التاريخ(١/١1)؛‏ الجرح والتعدیل(۲۸۰/۷)» تاریخ بغداد(٥/‏ ۳۳۳-۲۲۳۱ 
معرفة الثقات(؟/140١)ء‏ والثقات(43/5 ؟): تهذيب الكمال(15/٠6؟):‏ سير أعلام النبلاء(٤/۰۹٠-١1٦)؛‏ 
التعديل والتجريح(؟/10719 )0 طبقات الحفاظ( 79/١‏ إوغيرها . 

(1١")تهذيب‏ التهذيب(15:/4). 

(4١؟)ينظر:‏ الجرح والتعديل(80/97١).‏ 

(05) معرفة الثقات(7/١؟١).‏ 

.)۱١۹۳/۷(ىربكلا الطبقات‎ )۳٠١( 

(۳۱۱)شاعير علماء الأمصار (۸۸/۱))» الثقات(45/5؟)ومعني يعيبر الرؤيا: يفسر الأحلام والرؤى. 

(1١")النووي:‏ أبو زكريا محيي الدين بن شرف, تهذيب الأسماع دار الفكرء بیروت-لبنان» ط۱ 15557م.(194/1). 

(7١"/ينظر:‏ الجرح وللتعديل(9/١8؟).‏ 

(4١")ينظر:‏ تسمية فقهاء الأمصار(١/ة3؟١)‏ . 

.)١50/9(بيذهتلا‎ بيذهت)١5(‎ 

.)4۸۳/١(بيذهتلا‎ بيرقت)؟١1(‎ 

(؟1١1؟)هو:‏ أبو عبد الله نافع مولى عبد ال بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي؛ مدني؛ مات سنة سبع عشرة ومائة. 
(التاريخ الكبير84/8). 

(8١؟)السنن‏ الكبرى5/7؟”ح رقرزه 1516). 


5؟ 


المروذي... ونقل عن أحمد أنه رَجِّحَ قول نافع في وقف حديث: ' فيمًا سقت السسّمَاء 
العُشر"7” أورجّح النسائي» والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث''). 

وقال البخاري: "اصح الأسانيد: مالك عن ناقع ل أبن عمر "1" ونسمعون هذا 
الإسناد: سلسلة الذهب. 
الأوأصافء وأشذها توثيقاء فقيل فيه الإمام المفتي الثبت عالم المدينةء وقيل: ثقة ثبت فقيه 
مشسهور »: وغير ذلك من الأوصاف التي ترفعه إلى أعلى مراتب التوثيق!' ' ') وحكم النسائي 
فيه جاء متمشيا مع أقوال أئمة الجرح والتعديل سلفا وخلفا. 

٠‏ . يحيى بن سعيدا"': قال أيو عبد الرحمن: "...ويحيى بن سعيد بن قيس: الثقة 
المأمون أحد الأئمة" (1"). 
أهل المدينةء مجمع على إمامته وتوثيقه» بل عذه سفيان الثوري من حفاظ الناس الأربعة!*'). 

وحكم النسائي عليه ليس مستغرياء فلم أجد من تكلم عليه بشيءء بل اتفق النقاد على 
علو منزلته وإمامته في علم الحديث رواية ودراية» وهو من أثمة النقد الذين يعت بقولهم. 


؟١/؟7ىربكلا والحديث صحيح؛ رواه البخاري في كتاب الزكاء باب العشر...برقم(*48١)ء والنساني في السئن‎ )۳٠۹( 
-؟؟ كتاب اللزكاة: باب مسا يوجب للعشر ... برقم(777107): والترمذي في كتاب الزكاة» باب ما جاء في‎ 
وأبو داود في كتاب الزكاة؛ باب صدقة الزرع؛ برقم(١۹١٠)ء وابن ماجه في كتاب‎ :)84٠١(مقرب...ةقدصلا‎ 
الزكاةءباب صدقة الزروع... برقم(۷٠۱۸) جميعهم من طريق مالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي به.‎ 

۳۲١(‏ )شرح علل الترمذي(۲/١٠٠-٦٦٠)‏ باختصار ۔ 

(۳۲۱) سير أعلام النبلاء(97/5) . 

)۳۲١(‏ ينظر ترجمته في: التاريخ الكبير(2)84/8 الجرح والتعديل(8/؟45): معرفة الثقات(1/١١؟)+‏ مشاهير علماء 
الأمصار(١/80)؛‏ وسير أعلام النبلاء(ه/4-١٠٠)؛‏ تهذيب التهذيب(1١414/1)؛‏ وتقريب التهذيب(004/5). 

(۳۲۲) هو: يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري قاضي المدينة مات سنة ٤١‏ ١ه.(التاريخ‏ الكبير۸/١۷؟).‏ 

(14")السنن الكبرى؟/؟3١اح‏ رقم( 1857؟). 

(©>"؟)ينظر: التاريخ الكبير(5/4"؟)؛ وتاريخ بغداد( 2)٠١ 54-1١537١4‏ وبحر ألدم(451/1)؛ ومعرفة الثقات(5/؟55؟ ) 
٠‏ والثفات(1/5١071)ء‏ وتهذيب الكمال(55-5145/91؟): الكاشف(2/12""؟), وتقريب التهذيب(١551/1).‏ 
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1١‏ أبو سلمة يبن عيد الرحمت1"'"): قال أبو عبد الرحمن: ...وهؤلاء أهل النت 

والعدالة مشهورون بصحة النقل ". 

وهو إمام -أيضاً-» وكان طُابَة للعلم فقيها مجتهدا كبير القدر حجة: كثير الحديث؛ وقد 
حكى شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: أبو سلمة في زمانه خير من ابن عمر في زمانه"'", 
وهو لا يقل عن أصحابه الذين قرن بهمء بل لعله أفضلهمء أو من أفضلهم. 

مهاه 

القسم الثاني: الأقوال المنسوبة إلى شيوخ النسائي أو من هم فوقهم. 

كنت أُودُ أن أذكر هذه الأقوال ذكرا فقطء إلا أنني بتوجيه من الأستاذ المشرف؛ وحتى 
لا يكون هذا القسم عديم الجدوىء؛ سأنقل بعض أقوال النقاد في الراوي باختصارء وأشير إلى 
بعضها إشارة من غير استيعاب؛ لأن الحكم على هؤلاء الرواة جاء خلال سياقة النسائي 
للمُسانيدء فلا نستطيع الجزم أن الحكم عليهم هو للإمام النسائي؛ فقد يكون لشيوخه أو من هم 
فوقهمء على أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون الكلام للنسائي نفسه؛ لأنه لم يعلق عليه . 

وتحقيقا لذلك؛ سأترجم للراوي ترجمة موجزة:؛ وأشير إلى بعض أقوال النقاد باختصار 
بما يعطي صورة مجملة عن الراوي» تزيل عنه اللبس والإيهام» والرواة في هذا القسم هم: 

١.عبد‏ الله بن سعد بن جبير"": قال أبو عبد الرحمن: "...عبد الله بن سعيد بن 
جبير: ثقة مأمون... قاله عمرو بن دينار عن جابر بن زيد"). 

والحكم على هذا الراوي جاء ضمن مجموعة من الأحكام في طائفة من الرجال» ونسب 
النسائي القول فيهم إلى جابر بن زيدء وعلى قلة أحاديثه فإن رواياته في الكتب الستة لا تزيد 
على أصابع اليدين؛ إلا أنه من الثقات» وكان من متقني مكة'"'ء وروى الترمذي عن أيوب 
السختياني أن عبد الله أفضل من أبيه""'ء وقال أحمد: ليس به باس """ء وقال الباجي: 


(71؟)هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد القرشي الزهريء ولد سنة بضع وعشرينء قال ابن سعد توفي 
بالمدينة سنة أربع وتسمين في خلافة الوليد وهو أبن ائنتين وسبعين سنة .( سیر اعلام الثبلاء٤/۳۸۹-۲۸۷).‏ 

(71؟)السنن الكبرى”/7؟7ح رقفم(١5537).‏ قال ذلك بعد تعليله لحديث عبد الملك بن نافع ثم روايته الحديث من 
طريق: زيد بن جبيرء ومحمد بن سيرين»؛ وسالم بن عبد اللهء وأبي سلمة. 

(74؟) ينظر ترجمته في: بحر الدم(١450/1)؛‏ ومعرفة الثقات(5/7٠١5)»‏ مشاهير علماء الأمصار(١/114):‏ وتهذيب 
الکمال(۳۷۸-۲۷۵/۳۲)؛ وسیر آعلام النبلاء(٤/۲۸۹-۲۸۷)»‏ تقريب التهذيب(١/١٤٠).‏ 

(۳۲۹)عبد الله بن سعيد بن جبير الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي (تهذيب الكمال١/15)‏ , 

(3)السئن الكبرى41/56ح رقم(45575) . 

(١9؟)‏ مشاهير علماء الأمصار(١45/1١).‏ 

(97؟) تهذيب الكمال(5١/55).‏ 

(5؟؟) بحر الدم(١/6؟١),‏ 
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ثقةأ؛"» وقال الذهبي: ثفة خيار ء وقال ابن حجر: ثقة فاضل". 
قلت: هو في المرتبة الثانية من مراتب التوثيقء كما جاء في الحكم الذي نقله النسائي 
عن جابر بن زيد: 'ثقة مأمون"'. 
.١‏ عبد الله بن طاوس9""): قال النسائي: "...عبد الله بن طاوس: ثقة مأمون... قاله 
عمرو بن دينار عن جابر بن زید . 
وعيد الله كان ثقة فاضلا عابداء من متعيّدي أهل اليمن وصالحيهمء وقراء أتباع 
التابعين ومتفنيهم» وکان من خیار عباد الله فضلاء ونسكاء ودينا؟”). 
”. عاصم الأحول7'*): قال أبو عبد الرحمن: "أنباً عبدة بن عبد الله »عن سويدء عن 
زهيرء قال: حدثنا عاصم الأحول: ثقة مأموت!'؟'). 
قلت : هو: ثقةء وثْقَهُ أكثر العلماء وقيل: إنه أحفظ حفاظ البصرة: فقد قال عبد الله بن 
المباركء وسفيان الثوري: "حفاظ البصرة ثلاثة؛ سليمان التيمي» وعاصم الأحول؛ وداود بن 
أبي هندء وكان عاصم أحفظهم" "“ء وهو أثبت العواصم"“ء لكن يحيى بن سعيد 
القطان قال: 'لم يكن بالحافظ؛ وقيل: إنه كان قليل الميل إليه» وروي عنه أنه ضعفه دون أن 


(4؟5) التعديل والتجريح(؟/447). 

.)558/1١(فشاكلا‎ (۳۳°) 

.)"٠5/1(بيذهتلا تقريب‎ )۳۳١( 

(۳۳۷) ابن كيسان الهمداني الخولاني أبو محمد مات سئة ٠١١‏ ه(إمشاهير فقهاء الأمصار١/51١)‏ . 

(۳۳۶۸)السنن الکبری1/ 1٤ح‏ رقم(۹۹1۹) . 

(۳۳۹)نظر: التاريخ الكبير(ه/77١):‏ والجرح والتعديل(88/5))؛ ومعرفة الثقات(۸/۲)ء والتقات(۷/٤)؛‏ ومشاهير 
فقهاء الأمصار(١/١۱۹)وتهذيب‏ الكمال(١‏ ١/۲١٠)ء‏ وتقريب التهذيب(١/۸٠)‏ . 

(١٤)عاصم‏ بن سليمان أبو عبد الرحمن الأحول يقال مولى بثي تميم ويقال مولى عثمان بن عفان #مات سنة ثنتين 
أو ثلاث وأربعين ومائة . التاريخ الكبير(145/5). 

(41؟)السنن للكبرىه/55؟ح رقم(؟87١).‏ 

(؟4")ينظر: الجرح والتعديل(47/5؟)» ومعرفة الثقات(8/2): وتهذيب الكمال(7١/450-445))‏ وسير أعلام النبلاء( 
5 وتقريب للتهذيب(585/1؟)؛ وطبقات الحفاظ(١/١؟)‏ . 

(*4؟)ينظر: تهذيب التهذيب(18/5) والعواصم: أي النين سمّوا بعاصم؛ وذكر ابن حجر تفضيل الدار قطني للأحول 
على عاصمم بن أبي النجودء وهو من الطبقة السادسة» مات سنة۲۸٠‏ هب والاحول من الطبقة الرابعة مات بعد 
سنة ؟4١أو147ه.‏ ومن العواصم في الطبقة الرابعة: عاصم بن عبيد الله بن عمرء وعاصم بن عمر بن 
قتادةء وعاصم بن عمير العنزيءوعاصم بن المنذر بن الزبيره وعاصم بن شيخ ومن الطبقة الخامسة: عاصم 
بن كليب بن شهابء ومن السادسة: عاصم بن أبي النجودء ومجموع العواصم من غير الصحابة من رواة الكتب 
الستة(4؟) لم يوثق منهم ابن حجر سوى خمسةء ونسب توثيق آخر إلى العجلي؛ وآخر إلى النسائي-ينظر: 
تقريب التهذيب(١/187-17845)‏ . 
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يفسر ذلك!؛* 2 وقال الذهبي: لينه أحمد وغيره“ء وكان أحمد نفسه قد و "© وفي 
موضع آخر قال: حافظ ثقة“'ء لكن بعض النقاد قالوا: لعل ذلك-أي الكلام عليه وتليينه- 
بسبب دخول الأحول في الولاية وقد جاء توثيق الأحول على لسان شيخ شيخ النسائي: 
زهير ابن معاوية» وهكذا نقله النسائي كما هوء من باب الأمانة في النقل. 

؛. عامر بن إبراهيم2*9: قال أبو عبد الرحمن: "أنا عمرو بن عليء نا عامر بن 
براهيم: وكان ثقة من خيار الناس"7*"). 
وهو ثقة مجمع على توثيقه» قال أبو داود الطيالسي: "أكتبوا عن عامر بن إبراهيم فإنه 
هة" وليس له رواية في الكتب الستة؛ قال المزي: 'روى له النسائي حديثا واحدا؟*), 
وهذا الحديث غير موجود في الصغرىء وهو الذي رواه في السنن الكبرى؛ ولم يرو له غيره. 

أما لفظ: " من خيار الناس" فقد نقله النسائي عن شيخه: عمرو بن علي الفلاس» في 
عامر بن إبراهيم » وهذا ما أكده الحافظ المزي7””"» ومن بعده الحافظ ابن حجر؛”*"؛ لكن 
صاحب طبقات المحدثين بأصيهان نسب هذه الصفة إلى ابني عامر (إبراهيم ومحمد)ء فقال في 
ترجمة عامر بن إبراهيم: 'وكان ابناه إبراهيم بن عامر ومحمد بن عامر من خيار الناس*“““. 

5. عبد الله بن يحيى7'”): قال أبو عبد الرحمن: "أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: 

حدثنا عبد الله بن يحيى الثففي: ثقة مأمو ده" *, 


(44؟) ينظر: الجرح والتعديل(547/5؛ والكامل(170/5١)ء‏ وضعفاء العقيلي(؟/75؟)» وتهذيب الكمال(۸۸/۱۳٤)‏ . 

(45؟) ينظر: من تكلم فيه وهو موثق(١/4١٠).‏ 

(47؟) ينظر: سير أعلام النبلاء(1/5١).‏ 

.)۷١/١(ظافحلا ينظر: طبقات‎ )۳٤۷( 

(18؟) بنظر: تقريب التهذيب(١/١۸٠).‏ 

(4۹)عامر بن إبراهيم بن واقد بن عبد الله ...توفي سنة إحدى أو اثنتين ومائتين. [ الأنصاري: عبد الله بن محمد بن 
جعفر بن حيان» طبقاتث المحدثين بأصيهانء مؤسسة الرسالةء بيروت-لبنانء الطبعة الثانية۲ .)٠٣/١ (.ه١ ٤١‏ 

(۰ ۴۵ )السنن الکبری ٣۲۲٥ح‏ رقم(1۹۹٠١)‏ . 

(01؟)تهذيب التهنيب(54/0) . 

(؟5؟) تهذيب الكمال(4١/1١).‏ 

(55)السنن الكبرى5/؟2575ح رقم(ة75١٠)+‏ تهذيب الكمال(4 .)١١/١‏ 

(4 6 )تهذيب التهذيب(04/5). ونقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب(8/١‏ )في ترجمة عمرو بن علي الفلاس قال: 
وروى النسائي عن زكريا السجزي عنه'. وقد يُظَنَ أن هذه جادة للنسائي! قلت: هي رواية يتيمة؛ رواها 
النسائي عن زكريا السجزي عن الفلاسء من بين حواي(١57)‏ رواية. (السنن الكبرى"/ 75"ح رقمها ١؟).‏ 

(29؟) ينظر: ([ ۸۳/۲). 

(87؟)عبد الله بن يحيى الثقفي -وليس بالتوأم- أبو محمد البصري(تهذيب التهذيب(۹/۹٠)‏ . 

(7519)السنن الكبرى34/5ح رقم(؟5١1١٠)‏ . 


قلت: ليس لهذا الراوي رواية في الكتب الستةء”ء لكن الحافظ المزي قال: 'روى 
له النسائي حديث زيد بن خارجة في الصلاة على رسول الله 4ء وهذا الحديث أخرجه 
النسائي في السئن الكبرى!"'). 

وهذا الراوي ثقةء وثقة كثير من العلماء(""؛ لكن لم يرفعه أحد إلى هذه المرتبة؛ إلا 
ما نقله النسائي عن شيخه؛ وقد نقل الحافظ المزيء والحافظ ابن حجرء قول النسائي في السنن 
الكبرى نصأء وذلك نقلاً عن شيخها””2)؛ كما أنني لم أجد قولاً مستقلا للنسائي في هذا الراوي. 

وقد اختلط الأمر على بعض النقاد بين هذا الراوي وعبد الله بن يحيى الثقفي أبي 
يعقوب المعروف ب: "التوأم'؛ للتشابه الكبير في الاسمء واسم الأب والجدء والنسبة والموطن» 
ولا يُمَيْنُ بينهما إلا في الكنيةء واللقب -بالنسبة للثاني-» فهو معروف ب "التوأم" قال ابن 
حجر: " زعم ابن خلفون أن النسائي قال هذا في حق التوأم وليس كما زعمء فإن التوأم لم 
يدركه الجوزجاني» وهذا قد وثقةُ العجلي أيضا7'). 

وخلاصة القول: أن هذا الراوي ثقة» وما ورد عن النسائي نقلاً عن شيخه نقله 
النسائي كما هو من باب الأمانة في النقل» ولعله لم يشأ أن يعلق على قول شيخه؛ لأنه لا يؤثر 
في حال الراوي تصحيحا وتضعيفاء فالثقة حديثه: صحيحء والثقة المأمون مثله» ويُفرّق بين 
المرتبتين في حال الخلافء ولا خلاف في هذه الروايةء فقد رواها أحمد في مسنده''ء 
والبخاري في اريخ ""ءوابن عدي في الكامل"ء وابن أبي عاصم في الآحاد 


(54؟)إذا أطلقت الكتب الستة؛ فلا تعد السنن الكبرى من بينهاء وإنما السنن الصغرى عند كثير من الناس. 

(09؟)تهذيب الكمال("١/98؟)ونص‏ الحديث: سألت رسول الله #تفقلت: يا رسول الله: كيف الصلاة عليك قال:'صلوا 
ثم قولوا: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم أنك حميد مجيد".السذن الكقبرى 
(4/5) ح رقم(؟15١٠).‏ 

(60")السئن الكبرى54/68ح رقم(419١١٠).وفسي‏ هذا دليل آخر على أن المتقدمين ينسبون للسنن الكبرى؛ وليس 
للصغرىء وهذا كثير في تحفة الأشراف» إذ ينسب حديثا للنسائي لا نجده في المجتبى ونجده في السنن الكبرى. 

,)١14/1١5(لامكلا ينظر: الجرح والتعديل(٥/١١) ومعرفة الثقات(525/7), والثقات(45/8؟)؛: تهذيب‎ )۳١١( 
والكاشف(507/1)؛ وتهذيب التهثيب(59/5).‎ 

(557)تهذيب الكمال(7١/758):‏ وتهذيب التهذيب(41/5). 

(5) تهذيب الل تهذيب(95/5)وقصد ابن حجر: أن النسائي قال هذا في حق عبد الله بن يحيى الثقفي البصري الذي 
يسروي عنه الجوزجانيء وليس عبد الله بن يحيى الثقفي المعروف بالتوأم؛ لأن الجوزجاني لم يدرك التوأم ولم 
يسرهء وهذا الراوي هو شيخ الجوزجانيء بينما الآخر: التوأم؛ لم يدركه الجوزجاني؛ فالنسائي لا يقصد التوأم؛ 
كما أن الأول وثقه العجئي؛ ولم يوثق الآخر. وقد قال الذهبي عن التوأم: ضُعّف. ينظر: [المغني .)۳٠۲/١‏ 

(4"؟) مسند زيد بن خارجة برقم("١171).‏ 

(55؟) التاريخ الكبير(؟/؟8؟) في ترجمة زيد بن خارجة. 

(551) الكامل في ضعفاء الرجال(”/؟؟) في ترجمة خالد بن سلمة. 
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والمثاني7”')؛ جميعهم من طريق عثمان بن حكيم» عن خالد بن سلمةء عن موسى بن طلحةء 
عن زيد بن خارجة به نحوه» بل إن البخاري رواه عن قيس بن حفص عن عبد الواحد بن 
زياد به؛ أي أن قيس بن حفص تابع عبد الله بن يحيى متابعة تامة في رواية البخاري. 
5. يحيى بن غيلان'''!: قال أبو عبد الرحمن: أخبرنا الفضل بن سهل الأعرج قال: 
حدثنا يحيى بن غيلان: ثقة مأمون ". 
وهذا كالذي قبله؛ ثقة: وَثْقَهُ كثير من العلماء”"/ » ولكن لم يؤكد توثيقه إلا شيخ 
النسائي: الفضل بن سهل الأعرجء والنسائي كان ناقلاً أمينء وكذلك فعل الحافظ المزي 
والحافظ ابن حجر فتقلا قول الفضلء كما رواه النسائي نصاً!'"). 
المطئب الرابع: من أفرد مدحه بصفة واحدة: 
الكلام على أصحاب هذه المرتبة جاء على ضربين: الأول: ما كان الحكم فيه 
للنسائيء والثاني: ما كان الحكم فيه منسوباً لأحد شيوخه أو من فوقهمء وقد بلغ عدد 
الرواة الذين وثقهم النسائي بإفراد مدحهم بصفة واحدة: ثلاثة وسبعين راوياً؛ كان الكلام 
على أربعين منهم لهء بينما لم يتأكد أن الكلام له أو لشيوخه في الثلاثة والثلاثين الباقين. 
القسم الأول: الأحكام المنسوبة للنسائي: 
(١و٣و").‏ إبراهيم"" ومحمدا" وموسى" 
الرحمن: 'إبراهيم ومحمد وموسى بنو عقبة ثقات كلهمء وأكثرهم حديثا موسى بن عقبة وهم 
من أهل المدينة(". 
وهؤلاء الثلاثة أصحاب علم وفقهء وفضلء وقد وقهم كثير من العلماء. 


أبناء عقبة: قال أبو عبد 


(71؟)اين أبسي عاصم: أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضجاك » الإحاد والمثاني» تحقيق: باسم جوابرهء دار الراية؛ 
الرياض-السعودية؛ الطبعة الأولي 551 ١م.‏ (57/4). 

(54"/إيحيسي بن غيلان بن عبد الله بن أسماء بن حارثة الخزاعي ثم الأسلمي أبو الفضلء قال بن سعد: مات سنة 
عشرين ومائتين» وقيل: مات سنة ثلاث عشرة ومأئتين (تهذيب التهذنيب١1١1/1؟١),‏ 

(۳۹۹)السنن الکبری۲/ ۲۹۸ح رقم("٠5").‏ 

(١7")ينظر:‏ تاريخ بغداد(4 :)١58/١‏ والثقات(71/4١)»‏ والکاشف(۳۷۳/۲)» وتهذيب التهذيب(١١/١57).‏ 

(۳۷۹)السنن الکبری۲/ ۲۹۸ح رقم(5٠2"),‏ تهذيب الكمال(457/517)ء: و تهذيب التهذيب(1/11؟5). 

(۳۷۲)هو: إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش مولى الزيير بن العوام بن خويلد أعتق الزبير أبا عياش وهو أكبر من أخيه 
موسى بن عقبة(القسم المتمم الطبقات الكبرى١/؟‏ ؟؟) 

(075؟) هو: محمد بن عقبة مولى الزبير بن العوام بن خويلد وقد روي عنه أيضا كما روي عن إخوته وكان ثقة وكانت 
أم إيراهيم وموسى ومحمد بنت أبي حبيبة مولى الزبير.(القسم المتمم للطبقات الكيرى١/417")‏ . 

(۳۷4)هو: موسى بن عقبة مولى للزبير بن العوام ويكتى أبا محمدء مات سنة١٤‏ ١ه‏ وقيل: سنة175ه.. ينظر: 
(ق.م للطبقات الكبرى١/٠54)»‏ (مشاهير علماء الأمصار(١/80),‏ والتقات(5/2٠١؛)ء‏ وطبقات الحفاظ(١/١٠).‏ 

(707)السنن الكبرى؟/771؟ح رقم(ة51717؟). 


Af 


قال ابن سعد: ' قال محمد بن عمر: كان لإبراهيم وموسى ومحمد بئي عقبة حلقة 
في مسجد رسول الله 8 فكانوا كلهم فقهاء محدثين وكان موسى يفتي 7" "۰ وكان لهم 
هيئة وعلم ...أقدمهم محمدء ثم إبراهيم؛ ثم موسى وموسى أكثرهم حديثال”""؛ وقال أحمد: 
"محمد بن عقبة وإيراهيم بن عقبة وموسى بن عقبة إخوة ثقات7"). 


إلا أن بعض العلماء تكلم على موسي ومحمدء فذكر الذهبي أن البخاري ليْن 


A} 
82 


محمدا”""؛: وروي عن أبن معين أنه ضعف موسى مر » وقال مرة أخرى: لا بأس 


بء ووثقَهُ في رواية ثالثة(؟*. 
أما إبراهيم فونَقَهُ يحيى بن معين؛ وأحمد» وابن شاهين" وقال أبو حاتم: 'صالح 
لا بأس به"؛*)؛ وذكره ابن حبان في الثقات**)؛ وقال ابن سعد: ' ثقة قليل الحديث77). 
وأما موسسى: فقال عنه ابن سعد: "ثقة قليل الحديث”*؛ وفي موضع آخر قال: 
كان ثقة ثبتا كثير الحديث":؛ وكان مالك يقول: "عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة 
فإنها أصح المغازيء وإنه رجل ثقة" ء وقال النووي: "تفقوا على توثيقه" ('“. 
وقدوتقَة: أحمدء ويحيى والنسائي؛ وأبو حاتم" ء والعجلي: "" وقال ابن 
شاهين: ثقة:ء ونسب ذلك إلى أحمدء وفي موضع آخر قال: ليس به بأس» ونسب ذلك إلى 


1 


يحيى » وقال الذهبي: ثقة حجة x“‏ وقال اين حجر: ثقة فقيه إمام في المغازي» لم يصح 


(۳۷۹)القسم المتمم للطبقات الکبری. (۳۳۹/۱) 

(۳۷۷) ينظر: سير أعلام النبلاء(17/5١).‏ 

(۳۷۸) ینظر: تهذیب الکمال(٦۹‏ ۱۱۹/۲ )تهذیب التھذیب(۷/۹٠").‏ 

(۳۷۹) ينظر: المغني في الضعفاء(٠/١٠1)‏ . 

(٠4؟إينظر:‏ ميزان الاعتدال(557/5)) وتهذيب التهذيب(١٠/٠")‏ . 

(41)ينظر: تاريخ أسماء الثفاث(1/١2؟5)‏ . 

(۳۸۲) ينظر؛ سير أعلام النبلاء(7/5١١).‏ 

(45؟)ينظر: الجرح والتعديل(؟/7١١):‏ وبحر الدم(١/54)»‏ وتاريخ أسماء الثفات(١/؟؟).‏ 
(84؟) ينظر: الجرح والتعديل(117/1١).‏ 

(5+ إينظر: الثقات(6/١؟).‏ 

(45؟) تكملة الطبقات الكبرى (١/5؟؟).‏ 

(۸۷)المصدر السابق نفسه. 

(84")ينظر نسير أعلام النبلاء(5/5١١)متهذيب‏ الكمال(5/75١١)موتهذيب‏ التهذيب(١١٠/717؟)موطبقات‏ الحفاظ(١/١7).‏ 
(49؟)تهذيب الأسماء(؟/5١4).‏ 

.)47١/1١(مدلا ميزان الاعتدال(١/١٠۲) وسير أعلام النبلاء(7/5١١)؛ وينظر كذلك: بحر‎ ۳۹١( 
.)2١5/؟(تاقثلا (51؟)معرفة‎ 

(۳۹۲) تاريخ أسماء الثقات(١1/١١١).‏ 

(947")ميزان الاعتدال(5/؟557). 


Af 


أن ابن معين ليّنة"ء وروى المفضل بن غسان أن يحيى بن معين قال عنه: 'ثقة» يقولون: 
روايته عن نافع فيها شيء"'.: ثم قال: '"وسمعت ابن معين يضعف موسى بعض الضعف"'). 

ووَّجّة الذهبي هذا القول: أنْ رواية موسى عن نافع؛ ليست بمستوى رواية مالك 
أوعبيد الله عن نافع» وقال: "احتج به الشيخان»ء وهو ثقةء لكن مالك وعبيد الله أوثق منه7"). 

وقد أحسن الذهبي في هذا التوجيه؛ إذ نقل إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد عن يحيى 
ابن معين أنه قال: 'ليس موسى بن عقبة في نافع مثل مالك وعبيد الله بن عمر""""ء كما أن 
النسائي صتنف مالك وعبيد الله في الطبقة الأولى من أصحاب نافع» وصثف موسى بن عقبة 
في الطبقة الثالثة0". 


وسئل أبو حاتم عنه فقال:" ثقة وله أخوان: إبراهيم ومحمدء وهو أوثق الاخوة'" ", 


وقال عنه الذهبي: الإمام الثقة الكبير“. 

وأما محمد فقد ذكر الذهبي أن البخاري ليْنهء ثم قال الذهبي بعد نقل تليين البخاري 
له: لا بأس به وى(“ وقال في الميزان: لا بأس به ليّنه البخاري وقد وَنْقَهُ أحمد» ويحيى 
ابن معين» والنسائي» وقال أبو حاتم: صالح"“ء وفي رواية أخرى قال أبو حاتم: شيخ"9”*). 
وذكره ابن حبان في الثقات 11*17 وقال ابن حجر : فة"( “)له في صحيح مسلم حديث وأحد 
في الحج متابعة"37”؟). 

وخلاصة القول: أن ثلاثتهم ثقات؛: ولهم رواية في الصحيحين › أو أحدهماء فموسى 
روى له الشيخان بكثشرة:؛ ومحمد وإبراهيم روى لهما مسلم أحاديث يسيرة؛ وما ورد من 


(94*)تقريب التهذيب(١/0517).‏ 

(95؟) سير أعلام النبلاء(107/5١)»‏ وتهذيب التهنيب(١٠/555).‏ 

)۳۹١(‏ المصدر السابق نفسه. بتصرف 

(۳۹۷) وتهذيب الكمال(71/75١).‏ 

(۳۹۸) الطبقات» للنسائي(71/1١).‏ 

(199)الجرح والتعديل(1514/8١).‏ 

.)١١4/5(ءالبنلا )سير أعلام‎ 4 ٠0( 

(401) ينظر: المغني في الضعفاء(؟/8١1)‏ . 

 )7517/5(لادتعالا ميزان‎ )4١5( 

(405) الجرح والتعديل(59/8) . 

. )4غ١5/9(تاقثلا‎ )104( 

(405) تقريب التهنيب(١545/1).‏ 

(407)تهذيب التهذيب(07/4؟) قلت: بل روى له مسلم ثلاثة أحاديث: أثنان منها في الأصولء والثالث متابعة» وجميعها 
في كتاب الحج؛ الأول: في باب الإفاضة من عرفات...برقم(٠8؟١)»‏ والثاني في باب صحة حج الصبي...برقم(؟7؟؟١‏ 
) والأخير في الباب نفسه متابعة. 


At 


تضعيف يحيى بن معين لموسى لم يثبت» ولعله قلل من شأنه في مجال المقارنة بينه وبين راو 
آخرء فقد روي عن ابن الجنيد عن ابن معين أنه قال: ليس موسى بن عقبة في نافع مثل مالك 
*). وفي رواية أخرى قال عن موسى: ' مدني ثقة": وقال ابن أبي حاتم: 
سألت أبي عن موسى بن عقبة» فقال: 'ثقة وله أخوان إبراهيم ومحمد وهو أوثق الاخوة""). 

وقال الواقدي: كان لإبراهيم وموسى ومحمد بني عقبة حلقة في مسجد رسول الله 
وك وكانوا كلهم فقهاء محدثين وكان موسى يفتي» وقال مصعب بن عبد الله الزبيري كان لهم 
هيئة وعلم ... أقدمهم محمد ثم ابراهيم ثم موسى وموسى أكثرهم حديثال'' '". 

ويبقى تليين البخاري لمحمدء فعلى جلالة قدر البخاري وإمامته إلا أن قوله نقل 
مجملاًء ولم أجد هذا القول في كتب البخاري» بل إن البخاري ذكر محمدا في التاريخ الكبير 
واستشهد بمجموعة من أحاديثه دون أن يتكلم عليه بشيءء أو ينقل فيه كلاماً عن غير“ 
وبالمقابل فقد عئل هذا الراوي نخبة من العلماء والنقاد ؛ كابن معين» وأحمدء والنسائيء وأبي 
حاتم» وابن حبان» والذهبي» وابن حجر وغيرهم' '“ء وبعض هؤلاء يعد من المتشددين» كما 
أن التعديل مقدم على الجرح غير المفسر عند علماء الجرح والتعديل. 

4؛. إبراهيم بن يوسف2'”7): قال النسائي: إيراهيم بن يوسف البلخي: ثقة"'. 

قلت: كلام النسائي في هذا الراوي كان عمدة لمن جاء بعده» فالذين وثقوه اعتمدوا 
توثيق النسائي له » وأما الذين ضعفوه فاعتمدوا على قول أبي حاتم فيه: " إذ قال عندما سئل 
عنه: "لا يشتغل به“ لكن الذهبي دافع عنه بقوله:"هذا تحامل لأجل الإرجاء الذي 


فی *(*“), 


وعبيد الله بن عمر 


. )؟؟؟/٠١(بيذهتلا تهنيب الكمال(1/75١؟7١)» وتهذيب‎ )4٠7( 

. )١54/8(ليدعتلاو‎ حرجلا)١8(‎ 

١ 5(‏ ؟ )سير أعلام النبلاء(17/5١١)‏ . 

{143 °7 

(١١41)ينظر:‏ الجرح والتعديل(2.3177/7 وه/ر٤١٠)‏ وبحر الدم(4/1 5)؛ ومعرفة الشات (۲/ )۳١ ١‏ .الات ١/٣ و٤ ٠ ٤/٥‏ ") 
موتاريخ أسماء القات(۱/ ۲۲١‏ و٣/ر11۷)»‏ وتهذيب للكمال57/7١)وسير‏ أعلام النبلاء(4/5 ,)١18-15١‏ 
وميزان الاعتدال(557/5): والمغني في الضعفاء(/١٠1)‏ وتهذيب التهذيب(١٠/؟؟1).‏ 

(؟41) إبراهيم بن يوسف بن ميمون الباهلى البلخي الماكيانى أبو إسحاقء مات سنة إحدى وأربعين وماأئتين في أولها 
وقد قيل سنئة تسع وثلاثين ومائتين.( الثفات8/"؟). 

(١4)السنن‏ الكبرى5/؟25 1١ح‏ رقم(474١٠)‏ . 

(4١4)ينظر؛‏ الجرح والتعديل(48/1١))‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزري(1١/11).‏ 

.)۲١٦/١(لادنعالا )ميزان‎ 4٠١( 


وقد اتهم البلخي بالإرجاءء لكن ابن حبان قال : 'ظاهره الارجاء واعتقاده في الباطن 
السنة7"'')» وقال صاحبا التحرير: 'ثقة لم يثبت أنه كان مرجئاء ولو ثبت لما كان قادحا كما 
سلفء فقد وَتْقَهُ النسائي-وناهيك به-(""), 

وبما أن البلخي هو شيخ النسائي» فإن النسائي من أعلم الناس به؛ ولعله اطلع منه 
على ما لم يطلع عليه غيرهء فقوله هو المقدم عند الاختلاف. 

ه. انس بن سيرين :قال أبو عبد الرحمن: بو حمزة أنس بن سيرين: ثة'“. 

قلست: لا خلاف في توثشيقه» فقد وَنْقَه: العجليء وأبو حاتم؛ وابن سعد: 
وغيرهم'"“ءوقال ابن حجر: ٿقة('"“ والنسائي وافق من سبقه» ولم يختلف معه من تبعه. 

؟. بّحير بن سنغد : قال أبو عبد الرحمن: 'بحير بن سعد: تة" . 

قلت: هو ثفة» وه أحمدء ومحمد بن سعد والعجلي"ء وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث*'')» وقال الذهبيء وابن حجرء وغيرهم: ثقةأ'"“). 

لا. بهن بن أسدا"'“): قال أبو عبد الرحمن: "أخبرنا عمرو بن يزيدء قال: ثنا بهز 
ابن أسدء [قال أبو عبد الرحمن] 2" ): وهو ثفة' 1“ ). 


(415)الثقات(خ/؟؟). 

(410)تحرير تقريب التهذيب .)٠١4/١(‏ 

(414)الأنصاريء أبو موسى, وقيل: أبو عبد اللهء وقيل: أبو حمزة البصري مولى أنس بن مالك أخو محمدء مات سنة 
۸ وقیل ۲۰ ه. ینظر : تهذيب الكمال(145/9 48-5 ؟). 

(415)السئن الكبرى؟/؟؟١-75اح‏ رقم(119"؟). 

(١47)ينظر:‏ معرفة الثقات(١/51؟١)ء‏ والجرح والتعدیل(۲۸۷/۲)» والتقات(٤/۸٤)ء‏ وتهذيب الكمال(؟/144؟)) وسير 
أعلام النبلاء(9/4؟؟51). 

(١471إينظر:‏ تهذيب التهذيب(١784/1؟)ء‏ وتقريب التهذيب(1/١1١).‏ 

(477)السحولي أبوخالد الحمصي والسحول أخو الخبائر وهو بطن من ذي الكلاع من حمير (تهذيب الكمال .)١/٤‏ 

(475)السنن الكبرى؟/517 4ح رقم(ة؟10). 

(474) ينظر: الجرح والتعديل(؟/7١5):‏ وبحر للدم(١/١4)؛‏ ومعرفة الثقات(١/47؛),‏ والثقات(0/17١١):‏ وتهذيب 
للكمال(1/54؟7-؟5) 

(475)الجرح والتعديل(؟/7١1).‏ 

(475) ينظر: الكاشف(55214/1؟)ء وتقريب التهذيب(1/1؟7١).‏ 

.)١119؟/1١(ظافحلا هو: أبو الأسود بهز بن أسد العمي البصريء مات بعد الماتتين. ينظر: طبقات‎ (4Y) 

(474) ما بين المعكوفتين هو الصوابء وفي الأصل: (قال ثنا أبو عبد الرحمن وهو ثقة) وقد أعياني البحث» ولم أجد 
في تلاميذ بهز بن أسد من يكنى بأبي عبد الرحمنء فضلاً عن أن بهزأ يروي عن شعبة مباشرة؛ إلى أن أعائني 
الله على اكتشاف أن(ثنا) زيادة في سياق الإسنادء ثم قارنت ذلك بالطبعة الجديدة فوجدته مطابقاء وأشار المحقق 
إلى ذلك. وأنه وجد ذلك في بعض نسخ المخطوطهء وأن أبا عبد الرحمن هو المصنف نفسه.(59/4؟4ح ؟450). 

(475)السنن الکبری ٥‏ ٤۸٤ح‏ رقم(۸۳٦۹).‏ 


كلم 


وهو ثفة ثبتء مجمع على توثيقه(''“)؛ فقد وثقهُ ابن معينء وقال أحمد بن حنبل: 
إليه المنتهى في التثبت"» وقال أبو حاتم: "إمام صدوق ثقة "ء وقال ابن سعد: "كان ثقة 
كثير الحديث حجة"""ء وقال العجلي:"'ثقة ثبت في الحديث رجل صالح صاحب سنة"7""). 

ولم أجد من تكلم فيه إلا ما نقله الذهبي عن أبي الفتح الأزدي فقال: 'وقال الأزدي: 
كان يتحامل على عثمان #بكذا قال الأزديء والعهدة عليه فما علمت في بهز مغمزا "29 ). 

فقول الأزدي لا حجة له فيهء ولم يذكره غيره» فلا يلتفت إليه؛ لأنه هو مجروح. 

۸. الحسن بن إسحاق: قال النسائي: "أخبرنا الحسن بن إسحاق: فة“ . 

قلت: هذا الراوي يلقب ب"حسنويه" 0“ وهو ثقة» وَنْقَهُ الجميع“"“/ء ونقل المزي 
عن ابن حبان أنه ذكره في الثقات وقال: "مستقيم الحديث""ء إلا أنني لم أجد قول ابن حبان 
هذا في الثقات» فقد ذكر ترجمته وسنة وفاته('““). 

ولم أجد من تكلم عليه بجرح» إلا ما ذكره الباجي؛ وابن حجر نقلا عن أبي حاتم أنه 
قال عنه: مجهول» وأضاف ابن حجر: "وکانه ما لقیه*'““. 

قلت: كيف وقد روى له البخاري؟0““). 

ولعل الحافظين: الباجيء وابن حجر خلطا بين الحسن بن إسحاق بن زياد 
المروزيء وبين الحسن بن إسحاق بن زياد الهروي؛ لأنني تتبعت أقوال أبي حاتم فلم أجد أنه 
جهل هذا الراويء وإنما الذي جهله أبو حاتم هو الثاني (الهروي)؛ الذي يروي عن ابن سابق: 


(4708) ينظر ترجمته وأقوال العلماء فيه في: التاريخ الكبير(؟/؟1 :)١‏ وطبقات الكبرى(54/97؟)ء وبحر الدم(85/5)) 
والجرح والتعديل(؟/١47)‏ وتاريخ أسماء الثقات(١/545)ء‏ والثقات(55/4١):‏ وتهذيب الكمال(55-151/4١),‏ 
والكاشف ))777/١(‏ وتقريب التهنيب(١/477):‏ وطبقات الحفاظ[١/47١).‏ 

)٤۳١(‏ ينظر :الجر ح والتعديل(1/7؟4). 

(71؛4) الطبقات الكبرى(//ه؟ ؟). 

(475) معرفة الثفات(١/55؟).‏ 

(4؟4)ميزان الاعتدال(؟/١7).‏ 

(5؟4)الحسن بن إسحاق بن زياد أبو علي المروزي يتولى بني ليث مات نة ٤١‏ ه. (التاريخ الكبير )۸۷/١‏ . 

.)۳٤۲١۲(مقر‎ ح۲۸٣/۲یربکلا‎ ننسلا)٤۳۹(‎ 

(۳۷٤)ابن‏ حجر: أحمد بن علي بن محمد العسقلانيء نزهة الألباب في الألقاب؛ تحقرق: عبد المزيز السديدي» مكتبة 
الرشيدء الرياض- السعوديء الطبعة الأول ی 1۹۸۹م .)۲١۲/١(.‏ 

(4؟4) ينظر: التاريخ الكبير (۸۷/۲)ء والثنات(۸/١1۷)»‏ والثقات(175/4١):‏ وتهذيب الكمال(51/1): والكاشف(١/‏ 
5) تقريب التهذيب(١/54١)‏ , 

(475)ينظر: تهذيب الكمال(28/5). 

.)١؛هرغ(تاقثلا)440(‎ 

(441)تهذيب التهنيب(؟١/؟؟57؟)‏ . 

. )روی له حديثين رقم(45١41و4778): وينظر: رجال صحيح البخاري(١/52١)؛: وللتعديل والتجريح(77/"7؛)‎ ٤٤۲( 


AY 


فقد ذكره ابن أبي حاته7”**)يوالذهبي 9“ )؛ كما ذكره الحافظ ابن حجر نفسه في لسان 
الميزان“““ء وجميعهم قالوا عنه: مجهول. 

4. حسين بن عياش3'““): قال أبو عبد الرحمن: "حسين بن عياش: رقي جزري» 
من أهل باجداء ثقة"7**)» وكان قبل ذلك قال: "أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا 
حسين بن عياش ثقة رقي من أهل [ماجدالة؛؛] ““. 

وتوثيق النسائي لابن عياش؛ كان مُستتداً لكل العلماء الذين ذكروا توثيق ابن عياش 
بعده'“» فلم أجد من تكلم على ابن عياش قبل النسائي لا جرحأ ولا تعديلاء وقال الخطيب: 
كان فاضلا أديبا وله كتاب مصنف في غريب الحديث7”* ')؛ وقال ابن حجر: ثقة!"”*'), 

ونقل بعضهم عن ابن حزم نه و" ولم يثبت عنه ذلك. 
ولم أجد مَنْ ضََعْفَهٌُ غير الأزدي0'**)؛ وقال الذهبي في المغني: ضعفه بعضهم 
الميزان قال: لينه بعضهم"“ء ولم يذكر أحدا ممن ضعفه بالاسم صراحة. 


زمه 


أ وفي 


(44) ينظر: الجرح والتعديل (۳/") . 

(444) ينظر :المغني في الضعفاء (517/1١)ء‏ وميزان الاعتدال (07/2؟؟). 

.)١510/5()455( 

(441)الحسين بن عياش بن حازم السلمي مولاهم أبو بكر الجزري الباجدائي الرقي مات سنة أربع ومائتين.(تهذيب 
الكمال155/5). 

(4 4)السنن الكبرى5/؟* اح رقم(؟4525). 

(444)بالأصل (ماجدا) بالميم» والصواب (باجدا) بالباء كما أثبته» وكما جاء في القول الأول ١‏ وهي: بفتح الجيم وتشديد 
الدال والقصرهء قرية كبيرة بين رأس عين والرقة... كان مسلمة بن عبد الملك أقطع موضعها رجلا من أصحابه 
يقال له: أسيد السلميء فبناها وسورهاء فيها بساتين تسقيها عين تنبع من وسطها يشرب منها الناس وما فضل 
يسقي زروعهاء وهي قرب حصن مسلمة. (ينظر: معجم البلدان١/؟١5):‏ وهي على بعد ميل ونصف من ضفة 
نهر البليخ الحالية.(بلدان الخلافة الشرقية س٣۳ .)١‏ 

(۹٤٤)السنن‏ الکبری۸۰/۲ ح رقم(هة؟1١).‏ 

(١٠٤)ينظر:‏ تهذيب الكمال(٦/۹٥٤)ء‏ ووميزان الاعتدل(۱/۲٠۳۰)‏ والکاشف(۳/۱٤۴)؛‏ وتهذيب التهذيب .)۳٠١/(‏ 

(451) تهذيب الكمال(455/5). 

(؟١45)ينظر:‏ تقريب التهذيب(١179/1١).‏ 

(458) ذكسر الدكتور قاسم علي سعد في كتابه: "منهج أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل' أن ابن حزم قال 
عنه: ثقةء والواقع أن لبن حزم لم يقل هذاء وإنما نقل إسناد الحديث كما جاء في سئن النسائي والوارد فيه توثيق 
حسين ابن عياش عن شيغ النسائي هلال بن الملاء؛ وعبارة ابن حزم هي: " حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد 
ابن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني هلال بن العلاء بن هلال الرقي ثنا حسين بن عياش ثقة من أهل باجدا" 
وهو ما رواه النسائي نصاًء فالكلام للنسائي ونقله ابن حزم بإسناده عن للنسائي. يراجع: (المحلى5/١؟؟).‏ 

(1©4)ينظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(١511/1).‏ 

زه :7/1/1 1). 

("so 


AA 


قلت: هو ثقة؛ لأن النسائي روى عنه بواسطة شيخه العلاء بن هلال؛ كما أن شيخ 
النسائي هو الآخر وَتْقَهُ ولا يلتفت إلى قول الأزدي فيه؛ لأن الأزدي نفسه مجروح؛ وكلامه 
غير مفسرء ولا يقبل الجرح مجملاً في حق من وجد فيه التعديل من إمام مُعتبر كالنسائي. 
۰. زياد بسن كليب :قال النسائي: "بو معشر هذا اسمه زياد بن كليب: 
«(2۸), 
قلت: وَقَة العجليء وزاد ابن حبان فقال: من الحفاظ المتقنين("ء وقال 
الذهبي: حافظ متقنء ٠‏ لكن ابن أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول: "...ليس بالمتين في حفظه 
... فيل لأبي: هواثقة؟ قال: هو صا-!('). 
وقد ذكر الذهبي في المغني قول أبي حاتم » ولم يعقب عليه؛ بل اكتفى بتوثيقه(""“ء 
وفي الكاشف قال: ثقة متقن7”'') موقال ابن حجر: ثقةك*). 
قلت: هو من رواة مسلم"“ء وله أكثر من حديث في صحيح مسلم7''*)؛ وعثله 
جنع من النقاد "“ء ولم يتكلم عليه أحد إلا ما كان من أبي حاتم الرازي؛ ومع أن كلام أبي 
حاتم ليس فيه تضعيف صريح له؛ إلا أن أبا حاتم يُعدَ من طبقة المتشددين» ولعله قال ما قال 
في معرض المقارنة بينه وبين راو آخرء كما أنه لم يعط تفسيراء أو دليلاً على قوله؛ فلا يقدم 
قوله على قول من وثقوه؛ لأن رواية مسلم له في الصحيح ترجح قولهم على قول أبي حاتم. 
والنسائي وافق جمهور المحدثين السابقين واللاحقين في الحكم على هذا الراوي. 


نعة 


(481)زياد بن كليب أبو معشر للنخمي من أهل الكوفة يروى عن الشعبي وإبراهيم النخمي روى عنه يونس بن عبيد 
وخالد الحذاء وشعبة وكان من للحفاظ المتفنين مات سنة سبع عشرة ومأثة(الثفات7/5؟؟). 

(554)السنن الكبرى"/" 35ح رقم(١521؟)‏ . 

(4594) معرفة للثقات .)174/1١(‏ 

(1)مشاهير علماء الأمصار(١/76١).‏ 

(451) للجرح والتعديل(؟/547). 

(4517) المغني في الضعقاء(؟/05١8).‏ 

.)417/١(فشاكلا)419(‎ 

(4"14)تقريب التهذيب(١/1؟؟).‏ 

)٠٠١(‏ ينظر: الحاكم» أبو عبد الله محمد بن حمدويه» تسمية من أخرجهم البخاري ومسلمء تحقيق: كمال الحوت» دار 
الجنان؛ بيروت-لبنان؛ الطبعة الأولى7 4 ١1هم.(5/1١١)»‏ وابن منجويه, أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني» 
رجال مسلم. تحقيق: عبد الله الليثي؛ دار المعرفةء بيروت-لبنانء الطبع الأولى154+7هل. (١/77؟).‏ 

(477) ينظر على سبيل المثال: الأحاديث أرقام(44"و77؛و١45)‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

(؟471)ينظر: معرفة الثفات(١/174؟)؛‏ ومشاهير علماء الأمصار(١/15١),‏ والثقات(71/5؟)؛ وتهذيب الكمال(4/١5)‏ 
الكاشف(١/؟١4)؛‏ و ميزان الاعتدال(5/5؟١)؛‏ وتقريب للتهذيب(1/1؟؟)؛ وغيرها. 


م 


1. السائب بن فروخ*''): قال أبو عبد الرحمن: "أبو العباس الشاعر اسمه 
السائب بن فروخ: ثقة' ('“. 
'"“أعوابن شاهين7"*)؛ وقال أبن معين: ثبت(" '), 
وقال مسلم: كان ثفة عدلا9””*)؛ وذكره ابن حبان في الثقات"ء كما وة الذهبي"ء وابن 
حجرل””“؛ وقول النسائي لم يخرج عما قاله السلف والخلف. 


١١‏ . سعد بن عبيد('"!): قال النسائي: أبو حمزة سعد[عن] “أعبيد كوفي: ةة(" 
قلت: اختلف في اسم أبيه فذكره بعصهم: عبيد -يدون تأع في آخر اال وذكره 
الأخرون: عبيدة-بتاء مربوطة في آخرء 1411ل حتى إن بعض العلماء ذكره على الوجهين؛ 


(454) هو: أبو العباس الشاعر واسمه: الساتب بن فروخ مولى لبني جذيمة بن عدي بن الديل ٠‏ وكان قليل الحديث 
وكان شاعراء وكان بمكة زمن بن الزبير» وهواه مع بني أمية .(الطبقات الكبرى(4717/5). 

(455)السئن الكبرى 557-١157‏ اح رقم(15531). 

(470) تقريب التهذيب(8/1؟؟). 

(4/1) تاريخ أسماء الثقات(١/9١٠),‏ 

(477 )ينظر: التعديل والتجريع(547/5١١)+‏ وتهنيب الكمال(١٠٠/50١).‏ 

(476) على لسان الحافظ ابن حجر. ينظر: (تهذيب التهذیب .)"٠۹۰/۳‏ 

(474) الثقات(5/4؟؟). 

.)475/1١(فشاكلا‎ )475( 

.)""۸/١(بيذهتلا تقريب‎ )٤١١( 

(۷۷٤)هر:‏ سمد بن عبيد الإمام الثقة أبو حمزة السلمي الكوفي من علماء الكوفة وكان زوج ابنة أبي عبد الرحمن 
السلمي» مات بعد السئة.(سير أعلام النبلاء4/2). 

(44)هكذا في الأصلء, وهو خطاء والصواب: سعد بن عبيد» وفي الطبعة الجديدة من السنن: لم يذكر أبو حمزة سعد 
لبن عبيد. لكن المحقق شار في للهامش إلى أن هذا الاسم: موجود في النسخة (ت) من المخطوطات التي 
أعتمدها على الصواب: سعد بن عبید. ينظر: للسنن الكبرى تحقیق: حسن شلبي(۱۸۰-۱۷۹/۳ح رقم .)۲٦۸۹‏ 

(۷۹٤)السنن‏ الكبرى؟/؟7١717-1١اح‏ رقم(71719؟). 

(48)ينظر: ابن حزءء أبو محمد علي بن أحمد الظاهري» المحلى؛ تحقيق: لجنة إحياء التراث العربيء دار الآفاق 
الجديسدةء بوسروت-لبنان» بدون طبعة.(١١/1١٤)ء‏ والقضاعيء أبو عبد الله محمد بن سلامه بن جعفرء مسند 
الشهاب ؛ تحقيق: حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت-لبنان» الطبعة الثانية ٤٤۷‏ ۱ه. »)٠١/١(‏ 
والطيالسي»؛ سليمان بن داود الفارسيء البصريء مسند أبي داود الطبالسي:؛ دار المعرفة؛ بيروت-لبنان؛ د.ط. 

(١/۳٠و۲)‏ والتقات(٤/۲۹۸)؛‏ وسير أعلام النبلاء(5/5). 

(441)ينظسر: والذهبي» شمس الدين محمد بن أحمده المقتنى فِي_سرد_الكنى؛ تحقيق: محمد صالح عبد العزيزء مطابع 
الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة-السعودية: بدون طبعة(١/1١؟)2‏ 


كالذهبيء فقد ذكره في سير أعلام النبلاء (ابن عبيد)-بدون تاء9”*“)» وفي باقي كتبه: (ابن 
عبيدة) -بتاء مربوطة في آخره- (7). 

وهو زوج ابنة أبي عبد الرحمن السلميء وجميع النقاد وثقوه» وذكروا أنه من علماء 
الكوفةء ““ء إلا أن بعضهم قال: إنه كان يرى رأي الخوارج ثم تركهل”*“')؛ كما روى ابن 
سعد بسنده عن عاصم بن بهدلة أن أبا عبد الرحمن المتلمي-والد زوجة سعد- كان يحذرهم 
من سعد بن عبيدة وآخرين7!”*؛). 

قلت: لعل تحذير السلمي؛ لأجل أنه كان يرى رأي الخوارج؛ وهذه التهمة زالت 
عنه؛ لأن أبا حاتم جزم أنه رجع عن ذلك» فهو ثقة» والله تعالى أعلم. 

.١‏ سعيد بن عبيد7”*'): » قال أبو عبد الرحمن: 'سعيد بن عبيد: ثنة" 8*؛). 

قلت: هو ثقة وة يحيى بن معين"“) وأحمد بن حنبل("“» 
والعجلي"'"“وغيرهم» وذكره ابن حبان في الثقات""“ء وقال يحيى بن سعيد القطان: ليس به 
باس" “ء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه“ء وقد روى له الجماعة باستثناء ابن ماجه كما قال 


المزي7”' 'أءوقال الذهبي» وابن حجر: ثقة!"'“)؛ والنسائي وافق جمهور المحدثين في توثيقه. 


(46غ)زه/5). 

(489) ينظر: المقتنى في سرد الكنى(١1/١١١)‏ والكاشف(١/155).‏ 

(444) ينظر: الطبقات الكبرى(548/1)؛ والتاريخ الكبير؛ للبخاري(٤/٠1)»‏ ومعرفة الثقات(۳۹۱/۱)» والتعديل 
والتجريح(7/5١١١)»‏ والثفات(158/4)؛ وتهذيب الكمال(١٠/151)‏ وسير أعلام النبلاء(1/5): و الكاشف(١/‏ 
5) وتهثئيب التهنيب(؟/5١4):‏ وتقريب التهذيب 517/١‏ ؟). 

(446أقاله أبو حاتم الرازي؛ ينظر: الجرح والتعديل(55/4) ومعظم العلماء نقلوا ذلك عنه. 

(4485) ينظر: الطبقات الكبرى(5/؟17). 

(440)سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي أخو عقبة بن عبيد. (تهذيب الكمال(١٠١/5145).‏ 

.)117؟1١(مقر‎ ح؟١١ر/٤)ىربكلا‎ ننسلا)٤۸ه۸[‎ 

(445) ينظر: الجرح والتعديل(45/4): وتهثيب الكمال(١٠/54)ء‏ وتاريخ أسماء الثقات(١/57).‏ 

(440)ينظر: الجرح والتعديل(47/4) وبحر الدم(١/75١).‏ 

(431)معرفة الثقات(١/7١1)‏ 

.)١153/6تاقثلا‎ )441( 

(4۹۳) ينظر: التاريخ الكبير(٣/١۹٤)؛‏ والجرح والتعديل(2)137/4 وتاريخ أسماء الثقات(١/47):‏ وتهذيب الكمال(١٠/‏ 
:)٤‏ وثاريخ أسماء الثقات(١/1۷).‏ 

(۹4) ينطر: تهذيب الكمال(١١/٤٠)»‏ ووالتعديل والتجريح(؟/40١٠).‏ 

(445) بنظر: تهثيب الكمال(١٠/٤٠).‏ 

(457)ينظر: الكاشف(١/551))؛‏ وتقريب التهنيب(59/1؟1١).‏ 
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؛. سلمة بن سعيد "“: قال أبو عيد الرحمن:... وسلمة بن سعيد: يبصرى ثقة؛: 
قال ابن أبي صفوان““: وكان خير أهل زمانه"“. 
قلت: ذكره ابن حبان في الثقات»ء واكتفى معظم العلماء بنقل قول ابن أبي صفوانء 
وذكر أبن حبان له في الثقات'ء لكن الحافظ ابن حجر قال عنه في التقريب: صدوق7”, 
وقال الدكتور بشار عوادء والشيخ شعيب الأرناؤط ردا على ابن حجر: "بل: مقبول» فقد روى 
عنه اثنان» وذكره ابن حبان في الثقات» وإنما قلنا ذلك لقول محمد بن عثمان بن أبي صفوان 
الراوي عنه -وهو ثقة-:' كان خير أهل زمائه"٠‏ وهي وإن كانت عبارة لا تدل على توثيقه 
في الحديث؛ لكنها ترفع -فيما نرى- جهالة حاله"7'"). 
أما النسائي فقد وثقة استقلالا قبل أن ينقل قول ابن أبي صفوان» وقد بحثت في كتب 
العللء والرجال» فلم أجد من تكلم على هذا الراوي بشيء يقدح في ضبطه أو عدالتهء بل نقلوا 
قول ابن أبي صفوان فيه: "كان خير أهل زمانه"» ومن عادة النقاد أنهم إذا نقلوا قولا ولم 
در نطو د» علقوأ عليهء لكنهم لم يفعلواء» وهذا الصمت قد يفهم منه الرضا عما قيل فيه. 
فخلوه من الجرح» وتوثيق النسائي له» وذكر ابن حبان له في الثقات» يكفي للحكم 
بتوثيقه؛ وإذا كانت عبارة ابن أبي صفوانء» لا تدل على توثيقه في الحديث كما يقول صاحبا 
التحريرء فإن قول النسائي يدل على ذلك صراحة:؛ كما أن أحاديثه ليس فيها ما ينقص من 
شأنه؛ ولم ينفرد بشيء منهاء بل إنه توبع عليهاء فقد روى له النسائي حديثين: الأول: ليس 
على الخائن قطع" ثم قال: 'وقذ روى هذا الحديث عن ابن جُريّج: عيسّى بن يُونس» والفضل 
بن موسىء وابن وهب» وَمُحَمدُ بْنْ ربيعة» وَمَخْلدُ بن يزيد وسلمّة أبْنُ سعيد بُصريء ثقة قال 
بن أبي صفوان وكان خيّر أهل زمانه"9”). 
(451)هو: سلمة بن سعيد بن عطية ويقال بن عطاء البصري. ينظر: تهذيب الكمال(1١/181).‏ 
(454)هو: محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي أبو عبد اللهء وقيل أبو صفوان البصري...قال أبو حاتم: ثفة» وقال 
النسائي: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقات؛ مات سنة٠76ه‏ تقريبا ينظر: (تهذيب التهذيب .)٠١/5‏ 
(444)السنن الكبرى407/4"؟ح رقم(575١).‏ وأنظر: 45/4 4ح رقم(884؟). وقد وضعته في هذه المرتبة؛ لأن قوله 
خير أهل زمانه فيها معنى التفضيل؛ أي هو أخير أهل زمانه. 
(٠5)ينظر:‏ الثقات(85/8١؟))؛‏ وتهذيب الكمال(١١/41١)ء‏ والكاشف(457/1)؛ وتهذيب التهذيب(78/14١)‏ . 
)50١(‏ وتقريب التهثيب(١/407؟7)‏ . 
207 )الدكتور بشار عواد معروف. والشيخ شعيب الأرناؤط؛ تحربر تقربب التهذيبء مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» 
الطبعة الأولىي؟494 ١م.‏ (؟//2), 
(50)السئن الكبرى47/4؟كتاب قطع السارق؛ باب ما لا قطع فيه برقم(7476) من طريق إبراهيم بن للحسن؛ عن 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي28.والحديث رواه أبو داود في كتاب الحدود» برقم(37؟4) من 
طریق عیسسی بن يونس عن ابن جریج به» وأحمد في مسنده (۳۸۰/۳) من طريق محمد بن بكرء عن ابن 
جريج بهء والدارمي في كتأب الحدودء برقم([١٠١۲۳)من‏ طريق الضحاك بن مخلد عن ابن جريج به. 


۹۲ 


فسلمة بن سعيد هو سادس ستة تابعوا حجاج بن محمد على روايته عن ابن جريج؛» 
لكن عَيْبها هو: الشك في سماع ابن جريج من أبي الزبيرء وابن جريج متهم بالتدليس؛ ولذلك 
قال النسائي: أ'كلَمْ يقل أَحَدُ نهم حدقي أَبُو الزبير ولا أَْسَبُهُ سنمعة من أبي الزيير *“. 

أما الرواية الثانية: فهي قول النسائي: "أخبّرتي مُحَمْدُ بْنُ عُثْمَانَ بن أبي صفوان قال 


سے ا 
غ ال 
"٩‏ 


حذتني سلمة بْنُ سعيد بْن عَطِيّة وكان خيْر أهل زمَانه قال حدقا مَغْمَر عن الزاهري عن 
عْروَة عن عَائَشَة قَالّتَ كَانَ رمئول الله ##أكثْرَ ما يَتَعَودُ من المغرم والمَأنْم قلت يَا سول الله 
ما أكثّر ما تتعوذ من الْمَغْرم قال إنهُ من غرم حئث فكذْب ووعد فأخلف**“. 

وخلاصة القول: أن سلمة: ثقة» وقول النسائي هو العمدة فيه؛ فلم يُوَنْقَهُ غيره؛ ولم 
يتكلم عليه أحد غيره إلا ما كان من الحافظ ابن حجرء وما قاله صاحبا التحرير. 

فأما ابن حجر فذكره في التهذيب واكتفى بما اكتفى به غيرهء ولم يعقب» وغفل عن 
قول النسائي؛ ولعله لم يقع له؛ لكنه في التقريب قال: صدوق» ولعله نظر إلى قلة مروياته؛ 
والرواة عنه؛ لكني نظرت في مراتب الجرح والتعديل عنده فوجدت هذه المرتبة تلي مرتبة 
الثقةء وهي عند غيره أول مراتب التوثيق وأدناها فلا يخرج عن دائرة الاحتجاج. 

وأما قول الدكتور بشارء والشيخ شعيب»ء فحجتهما ضعيفة في إنزاله عن مرتبة 
الثقة؛ بل وعن مرتبة صدوق-أيضا - لأنه وإن كان قول ابن أبي صفوان يتعلق بالعدالةء فإننا 
لم نر ما يخل بضبطه» وقد ذكره ابن حبان في الثقات؛ يضاف إلى ذلك توثيق النسائي له؛ 
الذي لم يشيرا إليه» مع أنهما في موضع آخر قالا عن توثيق النسائي لراو متهم بالإرجاء: ' 
وق النسائي -وناهيك به-"ء فلم لم يلتفتا إليه هنا؟. فهو ثقة إن شاء الله تعالى. 

6. سميء مولى أبي بكر بن عبد الرحمن: قال أبو عبد الرحمن: 'منُمَيَّ هو مولى 
لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدني: ثقة7””"). 


(504)والحديث رواء البخاري في كتاب الدعوات؛ باب الاستعاذة من أرذل العمر...برقم(7775) وأحمد في مسند 
الأنصار برقم(1594١75)كلاهما‏ عن نشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به بنحوهء وروآه أحمد في مسند 
الأنصار برقم (55144؟) من طريق الزهري عن عروة به بنحوه. 

(5.05)السنن الكبرى4/؟ 5 ؟ كتاب الاستعاذةء باب الاستعاذة من المغرم والماثم برقم(۷۸۸۹)ء وفي 455/4 الكتاب 
نفسهه باب الاستعاذة من المغرم برقم(۷٠۲۹).‏ والحديث رواء البخاري في كتاب الدعوات؛ باب الاستعاذة من 
أرئل العمر...برقم(70؟57): وأحمد في مسند الأنصار برقم (51994؟و50144١)4؛‏ وإسحاق بن راهويه في 
معسندء 74/5 ؟ برقم(١741)‏ جميعهم من طريق عروة عن عائشة به مع بعضص الزيادات على الدعاء. وله شاهد 
من حديث علي بن أبي طالب رواء أبو داود في كتاب الأدبء. باب ما يقال عند النوم برقم(؟5055). 

(607)تحرير تقريب التهذيب(4/1١٠)‏ وقالا ذلك دفاعا عن إبراهيم بن يوسف البلخي المتهم بالإرجاء. 

(1٠5)السنن‏ الكبرى”/رخاح رقم(١1؟١؟).‏ 


۹۳ 


فلت: سبق الحديث عن هذا الراوي تفصيلا )., وثبتت ثقته؛ فقد وثقة أحمدء 
والننسائيء وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات» وقتمَّهُ ابن معين على سهيل ابن أبي 
صالحء كما قال الذهبي» وابن حجر: 'ثقة"[3", 

5. سيف بن سليمان ' : قال أبو عبد الرحمن: "سيف بن سليمان: ثقة" ''. 

قلت: أختلف فيه بين توثيقه بأعلى درجات لتوثيق. واتهامه بالكنب» فقد وق يحبى 
ابن سعيد القطان» وعلي ابن المديني"'ء وأبو داود"ء وأحمد بن حنبلء ““أوأبو زرعة 
اللمشقي” '"ء والعجلي 'موغيرهم» وقال: قال يحيى القطان: كان عندنا ثبتا ممن يصدق 

ويحفظ 'ء ونقل عن النسائي أنه قال عنه: ثقة ثبت ءوقال الذهبي: ثقة'ء وقال ابن 

حجر في التقريب: ثقة ثبت!:"*). 

وقال أبو حاتمء وابن عدي: لا باس به('"”/, في حين رماه يحيى بن معين 
بالقدرل”””)؛ وذكره ابن عدي في الكامل7””): والعقيلي في الضعفاء» ونقل عن بعضهم تكذيبه؛ 


(4٠0)ينظر:‏ المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الفصسل (صس50). 

(0:3)ينظر ترجمته وأقوال العلماء فيه: التاريخ الكبير(7/4١؟)؛‏ بحر الدم(١/51١)؛‏ والتعديل والتجريح(؟/4١١١)»:‏ 
وسير أعلام النبلاء(0/ 427)؛ وتهذيب التهذيب(5/4١3)؛‏ وتقريب التهذيب(١/157).‏ 

(١01)سيف‏ بن سليمان أبو سليمان مولى بنى مخزوم وهو الذي يقال له سيف بن أبي سليمان من متقنى أهل مكة خرج 
في آخر عمره إلى البصرة وبقى بها حتى مات سنة ست وخمسين ومائة. (مشاهير علماء الأمصار١/47١).‏ 

.)1017١(مقر‎ ح45١/؟ىربكلا‎ نئسلا)01١(‎ 

(؟١1ه‏ )تاريخ أسماء الثقات(١/4١٠)‏ . 

(۵۱۳) ینظر: تهذیب الکمال(۳۲۲-۳۲۰/۱۲) فال أبو دلوود: ثقة رمي بالقدر. . 

(214) ينظر: بحر الدم(١57/1١):‏ والجرح والتعديل(77/4١)ء‏ تاريخ أسماء الثقات(١5/1١٠).‏ 

(5١01)المصدر‏ السابق نفسه؛ قال أبو زرعة الدمشقي: ثبت. 

(515)مسعرفة الثقات .)1412/١(‏ 

(210) ينظر: التاريخ للكبير(4/١71١):‏ الجرح والتعديل(7/54؟23)؛ تاريخ أسماء الثقات(4/1١٠):‏ وتهذيب الكمال(7١/‏ 

{TY ۳۲۰‏ والتعديل والتجريح(؟/؟6١)؛‏ وسيرأعلام النبلاء(48/5؟5)»: والمغني (۲۹۱/۱). 

(1۸د) نقل قول النسائي: ثقة ثبت كل من الحافظ المزي» والحافظ الذهبي» لكني لم أجد في كتب الإمام النساتي أنه 
زاد على قوله: ثفةء ولعله قال ذلك في كتاب لم يتيسر لي الاطلاع عليه» فهما لا يقولان مثل هذا جزافا. ينظر: 
تهذیب الکمال(۳۲۲-۲۳۲۰/۱۲)؛ وسيرأعلام النبلاء(558/7)ء وميزان الاعتدال(857/5؟) والكاشف(١/475)‏ . 

)5١5(‏ ينظر: سيرأعلام النبلاء(8/17؟؟): وميزان الاعتدال(9/؟6؟). 

(56) تقريب التهذيب(1/؟2؟) قال: ثقة ثبت رمي بالقدر. 

(١07)ينظ:‏ الكامل(؟/4"97).وأسماء الثفات(١/4١٠).»‏ والتعديل والتجريح(؟/؟5١)ء‏ وتهثيب الكمال(7١1/٠؟59-؟؟؟).‏ 

(1؟21)ينظر: الكامل(؟/7؟4)؛ وسيرأعلام النبلاء(8/5؟؟)) والمغني في الضعفاء(۲۹۱/۱). 

(؟27)ينظر: الكامل(07/9؟4) . 
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وقال: أخبرني أحمد بن ذكيرء قال:قال إبراهيم بن سليمان: سيف بن سليمان: كذاب شهد 
عندي شاهدان على يحيى بن معين وابن نمير» أن سيف بن سليمان: كذاب 4"), 

قلت:هو ثقةء وكان حكم النسائي عليه عادلاً» ومعتدلاء فقد وضعه في المرتبة الثالثة 
موافقا بذلك جمهور النقاد من المحدثين. 

أما الذين ذكروه في كتب الضعفاء فلم يتهموه في حفظه ولا في تدالتهء وإنما نقلوا 
رميه بالقدرء ولم يثبتوا عليه هذاء ولم ينقل عن أحد أنه اتهمه صراحة إلا ما كان من ابن 
معينء وقد دافع الحافظ الذهبي عنه قائلا:" وتعنت ابن عدي بذكره في الكامل ”"“ء وعلى 
فرض صصحة اتهام ابن معين له؛ فإن ذلك لا يمنع من قبول روايته فيما لا يخص بدعته؛ فقد 
روى البخاري ومسام له ولأمثاله""“ بل إنهما رويا عمن ثبت في حقه أنه قدري فيما لا 
يختص ببدعته؛ والحديث الذي انتقده عليه ابن معين» 'رواه أيضا عبد الرزاق عن محمد بن 
مسلم الطائفي عن عمرو7””؛ كما أن ابن عدي بعد أن ذكر الأحاديث التي انتقدها عليه قال: 
ولسيف بن سليمان غير ما ذكرت من الحديث» وحديثه ليس بالمنكرء وأرجو أنه لا بأس 
به(ث""ا؛ وهذا الحكم يبقيه في دائرة من يقبل حديثه ويحتج به. 

أما ما ذكره العقيلي من تكذيبه؛ فلم يوافقه عليه أحدء وقد نقله عن أحمد بن ذكير 
عن إبراهيم بن سليمان؛ أنه شهد عنده شاهدان على تكذيب سيف بن سليمان؛ ولا ندري شيئا 
عن حال هذين الشاهدين أهما أهل للشهادة أم لاء حتى أن الراوي عنهما لم يُوَثْقهماء ولو فعل 
لما اعتمدت شهادتهما؛ لأن التعديل على الإبهام غير معتمد عند معظم النقاد والمحدثين» 
وتوثيق مشاهير العلماء له يجعلنا لا نلتفت إلى مثل هذا القول الذي لا يستند إلى دليل. 

١١‏ . طلحة بن بزيد 9*): قال النسائي: أبو حمزة طلحة بن يزيد: كوفي ثقة'". 

قلت: لعل توثيق النسائي لهذا الراويء هو المرجع الأهم لمن جاء بعدهء إلا ما أشار 
إليه ابن معين من أنه لم يرو عنه سوى عمرو بن مرة('”"؛ وذكر ابن حبان له في 


(274)ضعفاء العقيلي(7/؟7١)‏ ولعله أراد أنه كذاب في رأيه والقول بالقدر . 

(5؟ه)ينظر: سير أعلام النبلاء(8/5؟؟) . 

(7؟5)روى له البخاري ثمانية أحاديث في الأصول» وروى له مسلم أربعة أحاديث في الأصول واثنين في المتابعات . 

(071)ينظر: ميزان الاعتدال(9/؟5؟) . 

. )4۳۷/۳(لماكلا)٥۲۸(‎ 

(575)هو: أبو حمزة طلحة بن يزيد الأيلي- بفتح الهمزة وسكون الياء ~ الكوفي مولى قرظة بن كمب الأنصاريء 
مشهور بكنيته. ينظر: الكنى والأسماء( 44/١‏ ؟): وتهذيب للتهذيب(51/5١).‏ 

(0)السنن الكبرى؟/؟75-17١اح‏ رقم(ا/1"؟). 

(١07)ينظر:‏ الميزان(؟/١47)؛‏ وتهذيب التهذيب(17/0): وقد بحثت في رواياته فوجدتها جميعاً عن عمرو بن مرة. 
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الثنات!”“؛ فلم يُوَثْفَهُ صراحة غير النسائي؛ وقول النسائي اعتمد واستشهد به معظم الذين 
خلفوهل”): حتى إن ابن حجر لم يحكم عليه استقلالاً كعادته؛ بل قال: وَثقَةُ النسائي"“. 

وقد أحتج به البخاري"ء وأصحاب السنن الأربعة"“. 

۸. عافية بن يزيد" : قال أبو عبد الرحمن: "عافية بن يزيد: ثقة* (4”). 

هذا الراوي مختلف فيه» فقد وثقة النسائي» وضعفه ابن معين”ء وقال أبو داود 
السجستاني عندما سئل عنه: 'يكتب حديثه وجعل يضحك ويتعجب"*'“ء وقال ابن حجر: 
'صدوق تكلموا فيه بسبب القضاء*'““. 

قلت: ما ورد عن ابن معين في تضعيفهء جاء من طريق ابن الجنيد» عن ابن معين 
أنه قال عن عافية: "ضعيف" بينما جاء في رواية أحمد بن سعيد بن أبي مريم عن أبن معين 
أنه قال عنه: 'ثقة مأمون"» وفي رواية عباس الدوري عن ابن معين قال عنه: ثقة » فلم يتابع 
إبراهيم بن عبد الله على روايته عن ابن معين» بل خالفه كل من أحمد بن سعيد» وعباس 
الدوري» كما أن الرواية التي نصت على تضعيفه لم تفسر هذا الضعف. 

وأما ما قاله ابن حجر عن تكلمهم عليه بسبب القضاءء فإن القضاء لم يؤثر في 
فقهه وحفظه وورعه» قال الذهبي: "كان من خيار القضاة" "“ وروي عن الأصمعي أنه قال: 
كنت عند الرشيد يوما فرع إليه في قاض كان استقضاه يقال له: عافية» فكبّرَ عليه؛ وأمر 
بإحضاره فأحضرء وكان في المجلس جمع كثير فجعل أمير المؤمنين يخاطبه ويوقفه على ما 
رفع فيه وطال المجلسء ثم إن أمير المؤمنين عطسء فشمّتهُ من كان بالحضرة؛ ومن قرب 
منه سواه فإنه لم يشمته» فقال له الرشيد: ما بالك لم تشمتني كما فعل القوم؟ فقال له عافية: 
لأنك يا أمير المؤمنين لم تحمد الله؛ فلذلك لم أشمتك» هذا النبي عطس عنده رجلان فشمت 


(؟29) الثقات (51/4؟). 

577 )ينظر: الميزان(5/١17)ء‏ وتهذيب الكمال(7١/47‏ ؟)ء وتهذيب التهذيب(2//"؟) . 

(2"14) تقريب التهذيب(1825/1) . 

(؟5) روى له البخاري حديثاً واحداً في كتاب المناقب» باب أتباع الأنصار» برقم(7+1*و784؟) في قول الأنصا: 
ا رول اله لكل نبي تباغ وإنا فد افبَعَاكَ فلذغ الله أن يَجْعل أتَبَاعنًا منا فدَعَا به'. 

(555) ينظر: تهنيب الكمال(؟١117/1).‏ 

.)١١1/1١ بن قيس بن عافية بن شداد بن ثمامة بن سلمة بن كعب ... بن سعد العشيرة .(تاريخ بغداد؟‎ (erv) 

(574)السنن للكبرى5/؟1 ١ح‏ رقم(41؟١٠)‏ . 

(055) ينظر: تاريخ بغداد(709/17-١١؟)؛‏ وتهذيب الكمال(4١/5-5):‏ وميزان الاعتدال(5/4١)؛‏ ولسان الميزان(// 
5 وتهذيب التهذيب[ه/؟2) . 

(ot *(‏ ينظر: تاریخ بغداد(۲ ار 1"( وتهذيب الكمال( 54 5-8 ), 

(241)تقريب التهذيب(187/1) . 

(247)ميزان الاعتدال (19/4) . 
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أحدهماء ولم بث يشمت الآخرء فقال يا رسول الله! ما بالك شمت ذلك ولم تشمتني؟ قال: لأن هذا 
ا امتا ول ل تع ل انی قال له ار" أرجع إلى عملك» أنت لم 
ا عطسة» تسامح في غير ها*““. فهل مثل هذا يعاب عليه القضاء؟ 
ثقة قبل القضاء وبعده» وحكم النسائي موافق لجمهور السلف والخلف. 

4. عبد ربه بن سعيد7”*"): قال أبو عبد الرحمن: وعبد ربه: ثقة'““. 

قلت: هو ثقة؛ وَنْقَهُ جمهور النقاد والمحدثين7”*”)؛ بل إِنّ ابن معين رفعه للمرتبة 
الثانية فقال: 'ثقة مأمون"؛ وأما أبو حاتمء فقال مرة: 'ثقة" » ومرة أخرى قال: "لا بأس به" فقد 
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: عبد ربه بن سعيد: 'لا بأس به" قلت: يحتج بحديثه؟ 
قال: ”هو حسن الحديث ثفة[22"). 

.٠‏ عبد الكريم الجزري“ :قال النسائي: "... هو عبد الكريم ابن مالك: 


٠ عو‎ 


م يختلف العماء في توڻيقاء وکن تاو تت عبارات التوثيق الصادرة عنهم فبعضيهم: 
أفرد توثيقه فقال: ثقة أو ثبت ونحوها'» وبعضهم أكد مدحه بتكرار الصفة لفظأ أو معنى: 
فقال: ثبت ثبت ؛ أو ثقة ثبتء أو ثقة كثير الحديث: أو ثقة مأمون, أو ثقة منقن» ونحو هاأ"*“. 


)٠٤١(‏ والحديث صحيح رواء البخاري في كتاب الأدب» باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله برقم(©577). 

(544) تهثيب الكمال(4 )٠١/١‏ . 

(245)عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو النجاري مات سنة تسع وثلاثين ومائة. (مشاهير علماء الأمصار١/7؟5١).‏ 

.)"١١(مقر‎ ح١٤١١ )السنن الكبرى‎ ٤ ١( 

(2419) الجرح والتعديل(7/١4):‏ ومعرفة الثفات(؟/١),‏ والثفات(97/؟5١),‏ وتهذيب الكمال(5١/40797):‏ وسير أعلام 
النبلاء(2/؟481): وتقريب التهذيب(١/د"")‏ . 

(044)الجرح والتعديل(5/١4)؛‏ وتهذيب التهذيب(4/5 )١1١5-11١‏ . 

(244)عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد الحراني الأموي مولاهم» مات سسنة 11 1ه.(طبقات الحفاظ١/55)‏ . 

(:5 2 )السنن الكبرى 45/١‏ اح رقم( ١؟؟).‏ 

(281)وورد هذا عن ابن نميرء والترمذيء والبزارء والدارقطني؛ وابن معين في روايةء وأبي حاتم وأبي زرعة:ء وأبي 
زرعة الدمشقيء وابن عمارء والعجلي» وابن شاهين» جميعهم قالوا عنه: 'ثفة"؛ وقال اين المديئي: 'ثبت”»: وقال 
ابن عدي: "إذا روى عنه ثقة؛ فحديثه مستقيم". ينظر: جامع الترمذي(4/؟5؟)ء والجرح والتعديل 5/5 ,والتعديل 
والتجریح(۹۱۷/۲) والکامل ٤١/٥‏ وتهذيب الكمال(4+١1/؟158-761)ءوسير‏ أعلام النبلاء([5/١٠845-8).‏ 

(؟205)قال أحمدء وابن معين: 'ثفة ثبت" وقال ابن المديني:" ثبت ثبت" ومرة أخرى: ثبت ثفة' وقال ابن سعد: 'ثقة 
كثير الحديث"» وقال البخاري وغيره عن سفيان بن عبينة: لم أر مثله"؛ وقال ابن عبد البر: "ثقة مأمون"؛ وقال 
الذهبي: 'حافظ مكثر': ومرة أخرى قال: 'ثقة مشهور”؛ وقال ابن حجر؛ "ثقة متقن". ينظر ؛(التاريخ الكبير8/5خ) 
» والجرح والتعديل58/1: تاريخ أسماء الثقات١/1707»‏ والتعديل والتجريح377/7: وتهذيب الكمال8١767/1-‏ 
54 », والكاشف١/571:‏ وسير أعلام النبلاء45-4/5)؛: وميزان الاعتدال547/4ء وتقريب التهنيب(511/1). 
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وفريق ثالث أنزله عن مرتبة الثقة قليلاً فقال عنه: صدوق7”*”» إلا أن ابن حبان شذ 
عنهمء ولم يذكره في الثقات؛ بل ذكره في المجروحين وقال عنه: " كان صدوقا ولكنه كان 
ينفرد عن الثقات بالأشياء المناكير فلا يعجبني الاحتجاج بما انفرد من الأخبار وإن اعتبر 
معتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير وهو ممن أستخير الله فيه *“ء كما أن ابن معين 
في رواية ثالثة عنه قال "أحاديث عبد الكريم عن عطاء رديئة). 

قلت: بعد البحث في أسباب انتقاد ابن معين» وابن حبان لعبد الكريم الجزري؛ 
وجدت أن ذلك كان بسبب روايته التي رواها عن عطاء عن عائشة قالت: كان النبي 23 
يقبلها ولا يحدث وضوءا 7*”) وهو حديث منكرء والوارد عن عائشة أن النبي# كان يقبلها 
وهو صائم ولعل الخطأ ليس من عبد الكريم وإنما من عطاءء فهو من المختلطينء وهذا من 
تخاليطهه؛ قال ابن عدي: 'إنما أراد ابن معين هذا الحديث؛ لأنه ليس بمحفوظهء ولعبد الكريم 
أحاديث صالحة مستقيمة يرويها عن قوم ثقات وإذا روى عنه الثقات فحديثه مستقيم!”*)؛ كما 
دافع عنه الذهبي فقال: " قد قفز القنطرة واحتج به الشيخان وثبته أبو زكريا ***“. 

والنسائي كان معتدلا في الحكم عليهء إذ جعله في المرتبة الثالثة» مع أنه روى عن 
شيوخه ما يفيد أنهم رفعوه عن مرتبة الثقةء فقال: أخبرنا إيراهيم بن يعقوب عن آخر قال: 
قلت لعلي-أي ابن المديني-: عبد الكريم الجزري إلى من تضمه؟ قال: ذاك ثبت ثبثء قلت: 
هو مثل: ابن أبي نجيح؟ قال ابن أبي نجيح أعلم بمجاهدء وهو أعلم بالمشايخ وهو ثبت 
ثقةل**)» لكنه حكم عليه استقلالاً بما يراه هو مناسبأء وأرى أنه كان محقا في حكمه. 

1" عبد الله بن الفضل'"'): قال أبو عبد الرحمن "...عبد الله بن الفضل ةة“ . 

قلت: هو ثقة» وثقة: ابن معينء وأبو حاتم" وابن المديني"ء والعجلي'“ء 


(؟05 )قال يعقوب بن شيبة: هو إلى الضعف ما هوء وهو: صدوق(تهذيب التهذيب/9؟9؟؟) . 

(564)ابن حبانء أبو حاتم محمد بن حبان البستيء المجروحين؛ تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعيء جلب- 
سورياء بدون رقم طبعةء او سنة نشر.(15/5١).‏ 

(5 5 )الكامل في ضعفاء الرجال(41/6؟). 

(567 )ينظر: سئن الدارقطني(١/47١)ح‏ رقم(4؟)؛ وتفضير الطبري(1/5١٠)»‏ 

(؟51)ينظطر: صحيح البخاري(١-4/١٠؟؟)كتاب‏ الصوم, باب القبلة للصائم برقم( ؟55١).‏ 

(54ه)ميزان الاعتدال(58107/14) . 

(554) تهثيب الكمال(8١/91؟)‏ . 

(١٠)الهاشمي‏ وهو: ابن الفضل بن عباس بن ربيمة بن الحارث الهاشمي.(الجرح والتمديل ۳٠/٠‏ 1). 

(551)السنن الكبرى؟/4 5 ؟ح رقم(؟77؟؟). 

(571) ينظر: الجرح والتعديل(71/2١).‏ ؛ والتعديل والتجريح(845/1)؛ وتهذيب الكمال(5١1/؟45).‏ 

(59ه) ينظر: تهذيب التهذيب(7/0١5)‏ . 

(2514) معرفة الثقات(؟51/5) . 


۹۸ 


وقال أحمد: 'لا بأس به*"”)» وذكره ابن حبان في الثقات"")؛ وقال ابن حجر: 'ثقة7"). 
.١‏ علي بن عياش قال أبو عبد الرحمن: "علي بن عياش: حمصي ثقة7"'). 
قلت: هو ثقةء وثقهُ الدارقطنيء والعجليء زاد الدارقطني فقال: 'ثقة حجة7:""), 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال عنه: “كان متقنا 0777), وقال أحمد: "هو أثبت من عصام بن 
خالد": وقال يحيى بن أكثم: ' خير أهل الشام وأعلمهم بالحديث ما خلا أبا المغيرة"9”"")؛ وقال 
الذهبي: ونقو ۾ و قال ابن حجر : 'ذقة r:‏ 
۳ عمر بن محمد (: قال النسائي: "...فعمر بن محمد بن المنكدر: ثقة 
قلت: ليس له من الحديث إلا القليل » فلم يخرج له أصحاب الكتب التسعة سوى 


(a7) 


حديث واحد: قوله 2" مَنْ مات ولْمٌ يَغْلٌ وَلَّمْ يُحَدَتْ به نفسّة مات عَلَى شعبّة من نفاق "٣‏ . 

نكره أبن حبان في الثقاتء. وقال في المشاهير: 'إنه كان من عباد أهل المدينة 
وقرائهمء وهو ممن كان يُفْضّل على أبيه' 1" ووَثْقَهُ الحافظ ابن حجر" وقال الأزدي: 
في القلب منه شيءء ورد عليه الذهبي بقوله: "احتج به مسلم فليسكن قلبك*'ء وقد سكن 
القلب برواية مسلم لهء وهذا يؤكد قول النسائي فيه. 


(555 إينظر: الجرح والتعديل(17/5) ٠‏ وتهذيب التهذيب(717/6) . 

(5"5ه)الثفات (ه/8؟). 

(559) تقريب التهذیب(۷/۱٠").‏ 

(014)ابن مسلم الألهاني الحمصي. مات سنة ثماني عشرة ومائتين.(طبقات الحفاظ١/154):‏ وقال ابن حجر: مات سنة 
تسع عشرة ومائتين (تقريب التهذيب :)4١ 4/١‏ وهو يلقب ب: 'البكاء".(نزهة الألباب في الألقاب .)١719/١‏ 

(55ه))السئن الكبرى2/؟3 اح رقم(؟452). 

.)85/1١(لامكلا تهثيب‎ )057٠( 

(1/اه) الثفات(8/١45).‏ 

(071) ينظر: تهذيب الكمال(١84/75)؛‏ وتهذيب التهذيب(7/؟17). 

(075)الكاشف(؟/55). 

(0174) تقريب التهنيب(405/1). 

(517)هو: عمر بن محمد بن المنكدر التيمي للقرشي(التاريخ الكبيرك/؟؟ .)١‏ 

(577)السنن للكبردى١/١21‏ ١ح‏ رقم(؟9؟). 

(9ات)رواه مسلم في كتاب الإمارةء باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالفزو برقم( )١1553١‏ . 

(01/4) ينظر: للثقات(185/90١)ء‏ ومشاهير علماء الأمصار(١/84؟1١).‏ 

(5/اه)تقريب التهذيب(4117/1). 

(680)ينظر: ميزان الاعتدال(154/5). 


1 


.٤4‏ عمرو بن منصسور: قال النسائي: 'عمرو بن منصور أبو سعيد النسائي: 

> وقد سبق أن قال: 'أخبرنا عمرو بن منصورء وهو: أبو سعيد» نسائي: ثقة ثبت“ . 

قلت: سبق الحديث عن هذا الراوي» وذكرت أن النسائي المرجع الأهم فى توثيقه؛ 
لأنه أحمد شيوخه الذين أكثر عنهم» ولم يرو له أحد من الستة غيره » وهو شيخ النسائي . 
بَلَّديَك واعتمد العلماء على النسائي في توثيقهء وكثير منهم اكتفى بنقل قول النسائي فيها”**). 

©". القعقاع بن حكيدل؛**): قال أبو عبد الرحمن: ...قال يحيى بن سعيد القطان: 
القعقاع بن حكيم أحب إلي من سميء قال أبو عبد الرحمن: وكلاهما عندي ثقة (“. 

لا خلاف في توثيق هذا الراوي ٠»‏ فقد وَتْقَهُ: ابن معين» وأحمدء وقال أبوحاتم: 

لیس بحدیثه باس ۰*۱ 

وقال ابسن حبان: من متقني أهل المدينة وصالحيهم"“ء وقال الذهبي: 
وشقو ^ وقال ابن حجر : رلته 

قلت: هو ثقةء وقول أبي حاتم: هو ثوثيق لهء فكم من الثقات قال عنهم أبو حاتم: 
"لابأس به" أو صدوق ونحو ذلك وعبارات النقاد تختلف مدلولاتها من واحد لآخر. 

5 . قيس بن سعدة'* : قال أبو عبد الرحمن:...وقيس بن سعد: قة"'"“. 

قلت: وثقة: : أحمدا"'ء وأبو زرعةء ويعقوب بن شيبةء وأبو داود؟"”)»وابن سعدء 
وقال النووي: اتفقوا على توثيقه 4**)؛ وذكره ابن حبان في الثقات**"). 
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(081)السنن الكبرى6/١٠٠٠ح‏ رقم(4551). 

(2851)السنن الكبرى١//74”؟ح‏ رقم(519١٠).‏ 

(585) ينظر: القسم الرابع من هذا المطلب: (ص؟١).‏ وقد قال فيه النساني: ثفةء وثقة مأمونء وثفة ثبتء وثفة ثبت 
مأامونء وقد بينت سبب اختلاف أقوال النساتي فيه هناك. وينظر ترجمته في: تهذيب الكمال(؟1؟/51؟), 
وميزان الاعتدال(747/5)؛ وتهذيب التهنيب(54/4)»: وطبقات الحفاظ(١/١٠).‏ 

(284)القعقاع بن حكيم الكنانئي المدني ثفة . التاريخ الكبير .)١۸۸/۷(‏ 

(582)السنن الكبيرى7/ةاح رقم( .)١1 5571١‏ 

(81ه)ينظر: تهثيب الكمال(؟577/7) . 

(/41ه)مشاهير علماء الأمصار(١/77)‏ . 

هه )الكاشف(8/5؟١)‏ . 

(585)تقريب التهذيب(١457/1)‏ . 

(55)أبو عبد الملك؛ ويقال: أبو عبد الله الحبشيء مات سنة تسع عشرة ومانة. ينظر: (تهذيب الكمال14؟18/1). 

(041)السئن الكبرى؟/١45ح‏ رقم(١5011).‏ 

(041) بحر الدم(١/؟58)‏ وميزان الاعتدال (480/5)؛ وتهذيب الكمال(4 48/7). 

(5ه)ينظر؛ تهنيب الكمال(4؛ "ره 4). 

(554)النوويء محبي الدين زكريا بن شرف, تهذيب الأسماءء دار الفكرء بيروت-لبنان» 20555 ام. (۳۷۲/۲). 

٩(‏ 2۹ )التقات(۲۸/۷). 


وقال یحیی بن معین: لیس به باس" وتابعه على قوله ابن شاهين7'")؛ ونقل 
الذهبي عن أبي حاتم أنه قال: 'كان يحيى بن سعيد يتكلم فيه؛ يكتب حديثه"*". 

ومعلوم أن قول يحيى بن معين: 'ليس به بأس"؛ يعادل ثقة عند غيره؛ لأنه يعد من 
المتشددين» وكلام يحيى بن سعيد لم تعرف ماهيته؛ فلا يصمد أمام كثرة الذين وثقوهء وقد داقع 
عنه الذهبي؛ وذهب إلى توثيقه/؟'""). 

". كريب مولس ابن عباس قال آبو عبد الرحمن: "أبو رشدين: هو كريب 
مولى ابن عبأس» وكريب: : ة٣‏ 

قلت: هو ثقةء وَنْقَهُ ابن معين7””")» وقال ابن سعد ثقة حسن الحديث7"")ء وذكره 
ابن حبان في الثقات "ء وجميع المصادر التي ترجمت له نقلت قول هؤلاء» أو قول النسائي 
فيهء ووثْقَهُ وقال الذهبي: "إمام حجة*» وقال ابن حجر: "ثقة*"“. 

۸. محمد بن کب ("": :قال النسائي: " محمد بن كعب القرظي مدني: فة“ . 

قلت: متفق على توثيقه9"')ءوثقَةُ ابن المديني7”'"), وأبو زرعة(''")؛ وقال ابن سعد: 
ثقة عالما بالحديث ورعا""ء وقال العجلي: ثقة رجل صالح ""ء وقال اين حبان: "من 


(215) تهذيب الکمال٤۸/۲٤)‏ . 

(591) تاريخ أسماء الثقفات(١/951١).‏ 

(554)ينظر: ميزان الاعتدال (هل١٠8؛4)‏ . 

(554) ميزان الاعتدال .)48٠0/0(‏ والكاشف(؟/١١).‏ 

٠٠١ (‏ ]كريب ابن أبي مسلم الإمام الحجة أبو رشدين الهاشمي العباسي الحجازي والد رشدين ومحمد(سير أعلام النبلاء؛ 
757 4) مات سنة ثمان وتسعين (التاريخ الصغير 248/١‏ ؟). 

(001)السئن الکبر ی٣‏ ۹٤ح‏ رقم(۹۹۹۳). 

)٠١1(‏ ينظر: الجرح والتعديل(5+4/7١)؛‏ والتعديل والتجريح(1/؟١5):‏ وتهذیب التهذیب(۳۸۸/۸). 

(۰۳) الطبقات الكبرىئ(ه/؟5؟). 

.)۳۳۹/٥(تاقلا)‎ ۰ £ ([ 

. )٤١١۹/٤(ءالبنلا ينظر: سير أعلام‎ )٠٠١( 

)٠٠١(‏ تقريب التهذيب(451/1). 

(661)هو: ابو حمزة محمد بن كعب بن سليم؛ مات سنة 4١٠1هه‏ وقيل: سنة7١١أو4١١1ه.‏ وقيل كان يقص على 
أصحابه فسقط المسجد عليه وعليهم فقتلهم. ينظر: تهثيب الأسماء(١/5١٠)؛‏ وصفوة الصفوة(14/2؟١).‏ 

(504)السنن الكبرى؟/77١-72اح‏ رقم17101؟). 

2١ 5(‏ )ينظر: تهذيب الأسماء(١5/1١٠)‏ 

1١ ١ (‏ )ينظر: سير أعلام النبلاء(5/؟١)+‏ وتهذيب التهذيب(9/؟07؟). 

(١1١؟)ينظر:‏ الجرح والتعديل(48/؟1١).‏ 

(517)الطبقات الكبرى(١/1707).‏ 

)1١5(‏ معرفة الثقات (51/7؟). 


أفاضل أهفل المدينة علما وفقها''), وقال الذهبي: "ذقة فة TE‏ وقال اين حجر . e‏ 


عالمل””")» وحكم النسائي لم يخرج عن رأي جمهور النقاد في محمد بن كعب. 

4» المغيرة بن سلمة7''"): قال التسائي: "أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك» ثا 
أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي قال أبو عبد الرحمن: "وهو ثقة"2'". 

قلت: متفق على توثيقه» بل إن أغلب العلماء أكدوا توثيقه بزيادة لفظة أخرى على 
لفظ الثقةل""'")؛ فقال علي بن المدني: 'ثقةء ما رأيت قرشيا أفضل منه؛ ولا أشد تواضعاً"؛ وقال 
يعقوب بن شيبة: 'كان ثقة ثبتا"؛ وقال علي بن الحسين بن الجنيد الرازي: ثقة('")؛ وقال 
الذهبي: ثقة متعبد كبير القدر(''')؛ وقال ابن حجر: 'ثقة ثبت"9''). 

قلت: كان الأولى بالإمام النسائي أن يؤكد مدحه» فهو جدير بهذه المرتبة. 

.٠‏ موسى بن أبي عائشة”'''): قال أبو عبد الرحمن: 'موسى بن أبي عائشة: ثقة: 
[كان سفيان الثوري يحسن الثناء على موسى بن أبي عائشةء وهو كوفي]"''"). 

قلت: وثقة: ابن عبينة””"2: وابن معين7”), وذكره ابن حبان في الثقات7""")) وقال 
البخاري: "أحد العلماء العابدين”'ء وقال الذهبي مث قول البخاري”"" وقال ابن حجر 


.)١١ ٥إ (514)الثقات‎ 

.)"١۳/١(فشاكلا‎ )٠٠١( 

.)٠٠٤/١( )قريب التهذيب‎ 1١( 

(110)هو: أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي القرشي البصريء مات سنة مانتين(التاريخ الكبير(17/9؟؟). 

(114)السنن الكبرى4417/0ح رقم(؟17155), 

(115) ينظر ترجمته في؛ التاریخ الکبیر (۳۲۲/۷)» والجرح والتعديل(7/4؟؟).؛ والثقات(594/35١):‏ وتهذيب الكمال(4؟/ 
۲۷ ) والکاشف(۲/٥۲۸)‏ وتقريب التهنيب(١/47‏ 5). 

(۰ 1۲ نظر: تهذیب الکمال(۷/۲۸٦۳).‏ 

(571) الكاشف(؟58/5؟). 

(۲۲)تقريب التهذيب .)٥٤١/١‏ 

(17)موسى بن أبي عائشة المخزومي الهمداني أبو الحسن الكوفي مولى آل جعدة بن هبيرة(تهذيب التهذنيب١٠/1١؟)‏ 

(7714)السنن الكبرى١/44؟ح‏ رقم(8١4).‏ وما بين المعكوفتين هو في الاصل قول يحيى بن سعيدء نقله عنه ابن المديني» 
ونقله عن ابن المديني: البخاري» والنسائي؛ وابن أبي حاتمء وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري(84/9؟): 
والجرح والتعديل(١1/؟هوه/153)‏ وسير أعلام النبلاء(51/5١).‏ وفي صصحيح البخاريء كتاب التفسيره ح رقم 
)٤۹۲۷(‏ قال: 'حشا الحُميْدِيُ حَدْنا سفيَانَ حَذثنا مُوسى بْنْ بي عائشة وكان ثفة *. 

(17)الجرح والتعديل(51/8١):‏ وسير أعلام النبلاء(51/5١).‏ 

(155)الجرح واللتعديل(55/8١)ء‏ تهنيب التهذنيب(١٠/4١5).‏ 

.)4١4/5(تاقثلا)‎ 871 

(1174)التاريخ الكبير("/١6١).‏ 

(5١")سير‏ أعلام النبلاء(51/5١).‏ 


ثقة عابد"'". إلا أن ابن أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول: تريبني رواية موسى بن أبي 
عائشة:؛ حديث عبيد الله بن عبد الله في مرض النبي5©؛ ولكنه صالح الحديث؛ قلت: يحتج 
بحديئه؟ قال: يكتب حديثه'"ء ورذ الحافظ ابن حجر على قول أبي حاتم بقوله: "عنى أبو 
حاتم أنه اضطرب فيه؛ وهذا من تعنته» وإلا فهو حديث صحيح""”". 

قلت: نعم الحديث صحيح: فقد اتفق الشيخان على إخراجه في أصولهما واحتجا به. 
من الطريق التي أشار إليها أبو حاتم ""ء وعلى فرض اضطراب الراوي في حديث واحدء 
فهذا لا ينزله عن مرتبة الثقة؛ ومن يسلم من الخطأ؟ فهو ثقة» والله تعالى أعلم. 

."١‏ موسى بن أعين/؛ "قال أبو عبد الرحمن: "موسى بن أعين :ثقة"2"). 

وثقة: أبو زرعةء وأبو حاتم" "ء وقال ابن حبان: من متقني أهل الجزيرةل””"): كما 
وثقهُ: الذهبي9”"., وابن حجر"""), ولا خلاف بين أهل العلم في توثيقه. 

؟". نافع بن مالك7''"): قال أبو عبد الرحمن:' [أبو سعيد]('“') هو عم مالك بن 


.)٠٠١١/١(بيذهتلا تقريب‎ )٠۳١( 
)٠١/۲۹(لامکلا وتهذیب‎ .)۱٥٦/۸(لیدعتلاو‎ حرجلا)1۳١(‎ 
.)"٠١/١١(بیذهتلا تهذيب‎ )1۳۲( 
(1۳۳)أخرجه البخاري في كتاب الأذان برقم(14۷)ء والمغازي برقم(۷١٥٤٤)ء والطب برقم(١١2۷)ء والديات برقم‎ 
كما أخرجه مسلم في كتاب الصلاة برقم(414)؛ والسلام برقم(7١7١) كلاهما من طريق موسى بن أبي‎ )1۸۹۷( 
عائشة عن عبيد الله عن عائشة بهء ولعل قول أبي حاتم: إنه اضطرب في هذا الحديث أنه رواه مرة عن عائشة‎ 
بصورة منفردة؛ ومرة عن عائشة وابن عباس»؛ ومرة يروي الحديث بطوله؛ ومرة يرويه مختصراء فأما روايته‎ 
عن عائشة منفردة ومقرونة» فقد جاء في نهاية حديثه الطويل قال: قال عَبَيْدُ الله فنخلت عَلَى لإن عباس فقلت:‎ 
له الا أغرض عَليك ما حَدشّني عانشة عن مَرّض النبي © قاله ات فعَرضدت عَلَيْهِ حَديثْها فمَا أذكر منة شيتاء‎ 
عير أنه قال: سنت لك الرجل الذي كَانَ مَعَ لمبّاس؟ قلت لاء قال هو عل بن لبي طالب فروايته عن عائشة‎ 
سماعاء وروايته عن ابن عباس عرضاء وهذا وإن كان بعض العلماء؛ كالبخاري لا يفرق بين حدثنا وأخبرناء‎ 
فإنه قد يكون من تصرف الرواة عنه.‎ 
الجزري مولى مرسال رجل من بني عامر كنيته أبو سعيد من متقنى أهل الجزيرة مات سنة ١٠١٠ه (مشاهير‎ )٠۳4( 
)قال البخاري:كناه مصعب بن سعيد: أبو خيثمة المكفوف.(التاريخ الكبير7؟/41؟).‎ ١87/١ علماء الأمصار‎ 
.)١1؟"(مقر (؟7)السنن الكبرى؟10797/5؟ح‎ 
.)١75/8(ليدعتلاو الجر ح‎ )1۳١( 
.)۱۸١/١( )مشاهير علماء الأمسار‎ ٦ ۳۷( 
.)5١01/9( (54)الكاش ف‎ 
.)545/١(بيذهتلا (554)تقريب‎ 
أبي عامر الأصبحي حليف بني تيم من قريش المدتي هو أبو سهيل عم مالك بن أنس(التاريخ الكبير(85/8)‎ نبا)٠٤١(‎ 
.)5548/١بيذهتلا مات بعد الأربعين ومائة(تقريب‎ 
(141)هكذا في الأصل:(أبو سعيد) وهو خطأءوالصواب هو: (أبو سهيل)وهو الذي ورد في سند الحديث؛ كما أن النسخة‎ 
.)٠١7/1(يبلش الجديدة ذكرته على الصواب:أبو سهيل. ينظر السنن الكبرىء تحقيق: حسن‎ 


1 


أنس و أسمه تافع بن مالك بن أبي عامر ا صبحي: وهو أحد الثقارتف*"“". 

قلت: هو ثقة» وَكْقَهُ: أحمد بن حنبل7”*"): وابن شاهين!!؟') » فكلاهما قال هو من 
الشات كما ودْقَهُ أبو حاتم "ء وقال ابن خراش7''): صدوق7”'").؛ ووَدْقَهُ من المتأخرين 
الذهبي (4۹, 


(۸ ")ى وابن حجر 


ولعل قول النسائي: "أحد الثقات" أعلى من قوله: ثقةء وهذا ما ذهب إليه الدكتور 
قاسم على سعدء فقال: 'ولعل كلمة: "أحد الثقات" أرفع عند النسائي من كلمة: ثقة؛ لأن عامة 
استعماله لها في الكبار"ء ونگر بعض الأمئلة!' 6ل وقد وجدت ذلك صحيحا إلى حد ماء لكن 


القطع بهذا يحتاج إلى استقراء تام لجميع الرواة الذين وصفهم النسائي بهذه الصفة. 
أما قول ابن خراش فلا يلتفت إليه؛ لأنه هو ضعيف» وكان شيعياً رافضيا!!'*". 


(o) 


*". نصر بن عمران :قال أبو عبد الرحمن: '[أبو جمرة] (*') نصر بن عمران 


بصسري: ثقة* 9“, 


قلت: هو ثقةء وثقل عن بعض العلماء الإجماع على توثيقهء فقد وة ابن 


(١٤1)عبد‏ الملك بن عمرو أبو عامر العقدي البصري مات سنة (5٠7٠ه)لالتاريخ‏ الكبيره/5 ؟4). 

(؟14) ينظر: تهذیب الکمال(۲۹/۲۹) تهذيب التهذيب(١٠/١٠۳).‏ 

(44")تاريخ أسماء الثقات(5/؟18١).‏ 

.)"٠١/٠١(بيذهتلا ينظر: تهذيب‎ )٠٤١( 

(147)هو: أبو محمدء عبدالرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش المروزي ثم البغدادي. الكامل في الضعفاء(4/١؟؟).‏ 

(3147)ينظر: تهذيب الکمال(۹1/۲۹"). 

(؛ ١)الكاشفل(5/5١5).‏ 

(4")(تقريب التهذيب١558/1).‏ 

(10)الدكتورقاسم علي سعدء منهج الإمام أبي عبد الرحمن_النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال: 
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث: دبي- الإمارات العربية المتحدة؛ الطبعة الأولي7١٠٠م.‏ (؟/ 
وهذا قد يكون صحيحاًء ولكن الجزم بذلك يحتاج إلى استقراء تام لكل من قال فيهم النسائي ذلك. 

(151) ينظر: الضعفاء والمتروكين(7/1١٠)»‏ وميزان الاعتدال؛/١٠7؟؟)‏ 

(؟6")نسير بن عمران بن عام الضبمي مات سنة ثمان وعشرين (تقريب التهذثيب .)5117/١‏ 

(165)في الأصل: (أبو حمزة)-بالحاء والميم والزاي- وهو خطأء ولعل الصواب ما أثبته: (أبو جمرة)-بالجيم والميم 
والراء-» فقد روى الإمام مسلم الحديث نفسه من طريق أبي جمرة: ثم قال بعده: أَبُو جَمْرَةبالجيم والمميم 
والراء- لملم نصنر بن عطران". ينظر: صحيح مسلمء كتاب الجنائزء الحديث رقم(177). كما أن النسخة 
الجديدة من السنن ذكرته على السواب في المتن. ينظر: السئن الكبرى بتحقيق: حسن شلبي(457/76)- 

٠١ ٤(‏ )السنئن للکبری ٤۹/۱‏ ٦ح‏ رقم(۲۱۳۹). 

(155) نقل الحافظ ابن حجرء عن ابن عبد البر قوله: أجمعوا على أنه ثقة. ينظر: (تهذيب التهذيب١٠٠/6م؟)‏ 


£ 


معين7”'؛ وابن سعد" وأحمد"'ء وأو زرعةء وأبو حاتم الرازيينء وقال 
الذهبي:'ثقة"('''), وقال ابن حجر: ثقة ثبت(" وحكم النسائي موافق لسلفه وخلفه. 

4". نصير بن الفرج7"": قال أبو عبد الرحمن: "أخبرني نصير بن الفرج» كتبت 

عنه بالذثغر ويكنى أبا حمزة: ثقة"9"''), 

قلت : وثقَةُ: أبو حات 9" كما ووه من المتأخرين: الذهبي”""), وابن حجر 00 ولم 
أرَ فيه جرحاًء وحكم النسائي أحد الأقوال التي اعتمدها المتأخرون في توثيقه. 

.٥‏ هارون بن رئاب7""' : قال أبو عبد الرحمن: "... هارون بن رئاب : ثقة(2'"). 

قلت: هو مجمع على توثيقه؛ فقد وه ابن سعدا" وابن معينا'")ء وأحمد (“) 
وأبو داودا"'')؛ وأبو حاتم9”"), وابن شاهين7؛"'ء وذكره ابن حبان في الثقات وقال عنه: “كان 
عابدا منقشفا"""')» كما وق الذهبي» وابن حجر" ".وقد سبق الحديث عنه""'. 


(155) ينظر: سير أعلام النبلاء(5/؟51؟). 

(109) الطبقات الكبرى(//5؟؟): قال: ثقةء ونقل ابن حجر عنه أنه قال: كان ثقة مأموناء لكني لم أجد ذلك في 
الطبقات؛ ولعله قال ذلك في موضع آخر. ينظر: تهذيب التهذيب(١٠١/586).‏ 

(554) بحر الدم(١/478)؛‏ وينظر: تاريخ أسماء الثفات(١/؟1؟)»‏ وتهذیب الکمال(۲۹/١٠۳).‏ 

)٠١۹(‏ الجرح والتعديل(۸/١٠٠)ء‏ وينظر: التعديل والتجريح("/©7/). 

.)؟١5/2(فشاكلا‎ )150( 

(551)تقريب التهذيب(5517/1). 

[1817) نمسير بن الفرج الأسلمي: أبو حمزة الثغري» خادم أبي معاوية الأسود ...قال بن عساكر توفي سنة خمس 
وأربعين ومائتين. (تهذيب التهذيب١٠١/817؟).‏ 

(؟55)السنن الكبرى؟/14 4١ح‏ رقم(4 775). 

(114)الجرح والتعديل(8/؟45). 

.)؟7١/7(فشاكلا‎ )116( 

(117) نقل توثيقه عن مسلمة في: (تهذيب التهذيب١٠٠/974")»‏ ووثقه استقلالاً في : (تقريب التهذنيب511/1). 

(571)هارون بن رئاب الإمام الرباني العابد أبو بكر التميمي الأسيدي البصري(سير أعلام النبلاء*/؟2١).‏ 

(534)السنن الكبرى/١77‏ اح رقمل 671): وأنظر:”ر٠‏ اا [ 55 55). 

(75")ينظر: الطبقات الكبرى(//4 1 ؟). 

(٠1؟)ينظر:‏ الجرح والتعديل(84/4): تهذيب الكمال(١81/2).‏ 

(١؟61)ينظر:‏ بحر للدم(١455/1).:‏ والجرح والتعديل. (85/4)؛ تاريخ أسماء الثفات(143/1؟). 

(؟10")تهذيب الكمال(٠87/7):‏ وقال: 'يقال أنه أجل أهل البصرة". 

(7؟")ينظر: الجرح والتعديل(45/4). 

(4؟7)ينظر: تاريخ أسماء الثقات(494/1١).‏ 

(1102) الثقات(ه/خ ١‏ ه). 

(5107) ينظر: الكاشف(؟/75؟).تقريب التهذيب(554/1). 

(109")ينظر: (صس54) من هذا الفصل. 


؟١".‏ هشام بن عروة”*''": قال أبو عبد الرحمن: '...هشام من الحفاظ"؟'""). 

وهشام: ثقة ثبت» وهو من الحفاظ كما قال النسائي؛ بل إن الذهبي قال عنه: 'شيخ 
الإسلام» وقال أبو حاتم إمام في الحديث» وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة“'ء 
كما وَْقَهُ ابن معين» و يعقوب بن شيبة (1*"), والعجلي7”)؛ وغيرهمء وقال ابن حجر:'ثقة 
فقيه ربما دلس"”*')؛ وقد اتهم بالإرسال عن أبيه في آخر قدمة له إلى الكوفة» فقال عنه 
يعقوب بن شببة: ثقة ثبت لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق فإنه انبسط في 
الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده والذي نرى أن هشاما تسهل لأهل العراق أنه كان 
لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منهء فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه ممأ كان يسمعه من غير 
أبيه عن أبيه!'*') كما اتهمه أبو الحسن ابن القطان بالاختلا((““. 

وقد دافع الذهبي عنه بقوة فقال: "الرجل حجة مطلقا ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو 
الحسن ابن القطان من أنه هو وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا فإن الحافظ قد يتغير حفظه 
اذا كبر وتنقص حدة ذهنه فليس هو في شيخوخته كهو في شبابه» وما أحد بمعصوم من السهو 
والنسيان وما هذا التغير بضار أصلا وإنما الذي يضر الاختلاطء وهشام لم يختلط قط وهذا 
أمر مقطوع بهء وحديثه محتج به في الموطأ والصحاح والسنن فقول ابن القطان: إ'نه اختلط" 
قول مردود مرذولء فأرني إماما من الكبار سلم من الخطأ والوهمء فهذا شعبة وهو في الذروة 
له أوهام وكذلك معمر والأوزاعي ومالك"'. 

ا". يونس بن نافع”*"): قال النسائي: "يونس بن نافع يكنى أبا غانم: ثقة' (4*" . 


(874)هو: هشام بن عروة ابن الزبير بن للعوام بن خويلد.(سير أعلام النبلاء(4/1؟). 

(1075)السنن الكبرى5557/5ح رقء(٠170).وهشام‏ هو: ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

)5؟١/١(ىربكلا‎ تاقبطلا)١180(‎ 

(1١18)ينظر:‏ الجرح والتعديل(4/4١):‏ وسير أعلام النبلاء(4/1؟)؛ وطبقات الحفاظ(١/55)موتهذيب‏ التهذيب(١١42/1).‏ 

(1457)مسعرفة الثفات(5/؟؟1١).‏ 

(689)تقريب التهثيب(39*/1)., 

(5414)تهذيب الكمال(١٠؟/4؟؟)‏ 

(845١إينظر:‏ سير أعلام النبلاء(14/5؟). 

(8451)ينظر: سير أعلام النبلاء(5/5؟). 

(541)الخراساني أبو غانم المروزي القاضي مسن أهل مرو مات سنة تسع وخمسين ومائة. (مشاهير علماء 
الأمصار :١157/١‏ وتهذيب الكمال5448/51) . 

(1۸۸)السنن للکبری ۲۲۱٦ح‏ رقم(۲۰۳۱). 


وقد تباينت أقوال النقاد في يونس بن نافعء فقال الخليلي: مشهورء عزيز الحديث؛ 
يجمع حديثه ا*"!» وروى الخليلي بسندهء عن يونس بن نافعء عن أبي الزبيرء عن جابر قال: 
قال رسول الله 88: "العائد في هبئه كالكلب يعود في قيئه" ثم قال بعده: لم نكتيه من حديث أبي 
الزبير إلا بهذا الإسنادء وليس هذا بالحجاز من حديث أبي الزبير» سألت عنه الحاكم فقال: 
عندي انه خطأء وإنما يعرف هذا من حديث ابن عباس" ء وقال ابن حبان: يخط'“ء 
وقال في موضع آخر: كان يهم في بعض الأحايين""ء وقد اكتفى أكثر النقاد بنقل قول ابن 
حبان فيه7”*", لكن الذهبي نقل عن السليماني أنه قال عنه: 'منكر الحديث"1؛؟'), 

ولعله لم يرتض ذلك منه فقال في السير: "رأيت للسليماني كتابا فيه حط على كبار فلا 
يسمع منه ما شذ فيه" وقال ابن حجر: "صدوق يخطئ17""). 

وأما حكم النسائي على هذا الراويء فجاء مخالفاً لجمهور النقاد والمحدثين إذ لم ُوه 
أحد غيره» وقد روى له حديثا واحدا في قوله#8: " اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما 
واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه... "7 وروى له أبو داود حديثا واحدأ -أيضا- في 
قضاء صلاة الحائضص''"): كما رواه البيهقي في السئن الكبرى؛ وجميع طرقه عن سُنَة 
الأزدية""ء وأعلها جميعاً ثم قال: 'بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: 'سألت محمدآ - 


)١185(‏ الخليلي: الخليل بن عبد الله بن أحمده الإرشادء تحقيق: محمد سعيد عمرء دار الرشيدء الرياض-السعودية: 
الطبعة الأولى5 ٠‏ ؛ ١له.‏ (40:/5) . 

,)١؟54(يذمرتلاو‎ ؛)١577(ملسمو والحديث رواء البخاري(17545و1519997771)‎ )4١4-351/59( الإرشاد‎ )١195( 
والنسائي في الكبرى(5؟15): وأبو داود(5*4"): وابن ماجه(185؟) جميعهم من طريق ابن عباس.‎ 

. )٠٠١/۷(تاقتلا)1۹1(‎ 

(145)مشاهير علماء الأمصار(١/۹۷١1)‏ . 

(155) ينظر: تهذيب الكمال(544/57)ء وتهذيب التهذيب(1١/2)5514‏ خلاصة تذهيب التهنيب(١441/1).‏ 

(595) ميزان الاعتدال(0ر١572)‏ . 

(152) سير أعلام النبلاء(/7/119١3)‏ . 

(151) تقريب التهذيب(5114/1) . 

(1519)السنن الكبرى١/557ح‏ رقم(١1؟١٠)‏ من طريق: عتبة بن عبد الله بن عتبة المروزي قال حدثنا يونس بن نافع 
عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن أبن عباس به وتفرد به النسائي. 

(1۹۸إرواه أبو داود في كتاب الطهارةء باب ما جاء في وقت النفساء برقم(؟7١7):‏ وفيه؛ والأزدية؛ قال الدار قطني لا 
يحتج بهاء وقال ابن حجر: مقبولة. ينظر: (ميزان الاعتدال8/6؟4)؛ و(تقريب التهنيب١/؟5؟).‏ 

(595) هي: سئّة-بضم الميم وتشديد السين- الأزديةء أم بسة؛ تروي عن أم سلمة: قال الدارقطني: لا يحتج بهاء وقال 
الذهبي: لا تعرف إلا في حديث مكث المرأة في النفاس أربعين يوماء ولم يرو عنها سوى أبي سهل كثير بن 
زياد قال ابن حجر: وذكر الخطابي وابن حبان أن الحكم بن عتيبة روى عنها أيضا. ينظر: (ميزان الاعتدال5/ 
4 وتهذيب التهذنيب(؟١/447).‏ ولم أجد من روى عنها غير كثير ؛ ولم أجد لها سوى هذا الحديث. 


١ با‎ 


يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال ... لا أعرف هذا الحديث*'")؛ ورواه الحاكم في 
المستدرك وقال بعده: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولا أعرف في معناه غير 
هذا" كما أورد الحاكم في ذكر النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث: "هذا 
النوع من هذه العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يجمع حديثهم 
للحفظ والمذاكرة والتبرك بهم وبذكرهم من المشرق إلى الغرب فمنهم: ...يونس بن نافع“ 

كما روى له المقدسي حديثا آخر في قوله48:” أعطوا الأجير أجره ما دام في رشحه' 
ثم قال بعده: "إسناده متروك""'". 

وخلاصة القول: أن يونس بن نافع: صدوق له أوهام؛ لأن معظم أحاديثه تَكلمَ فيهاء 
ولا يرقى إلى مرتبة الثقات؛ وحكم النسائي عليه كان متساهلاء وهو نفسه لم يرو له إلا حديثاً 
واحداء وتجنب حديثه الشيخان فلم يخرجا له؛ وقول الحاكم في تصحيح حديث يونس فيه 
مجازفة؛ إذ لو استثنينا يونس من الإسناد فإن فيه سُمّه: قال الدار قطني: "لا يحتج بها" وقال 
ابن حجر: 'مقبولة'» وحديثها لم يصححه أحد من النقاده وعلى فرض قبول حديثهاء فإن التفرد 
في الحديث ممن لا يحتمل تفرده يكفي للحكم على الحديث بالنكارة عند الإمام النسائي» ومع 
ذلك وثقه» فحكم النسائي لم يكن موفقاً هذه المرة والله أعلم. 

۸. أبو بكر بن أبي شيبة © : قال النسائي:"محمد بن إيراهيم هو والد أبي بكر ابن 
أبي شيبة» وعثمان بن أبي شيبة» والقاسم بن أبي شيبةء وهم ثلاثة أخوةء وأبو بكر: ثقة٣*'.‏ 


قلت:هو ثقة كما قال النسائي» فقد وة أبو حاتم" ء وقال ابن حبان:" كان متقناً 
حافظا دينا ممن كتب وجمع وصنف وذاكرء وكان أحفظ أهل زمانه بالمقاطيء('*"). 
وقال العجلي: كان حافظأ للحديث"ءوقال الفلاس: ما رأيت أحفظ منهء وقال صالح 


[ه ۷١‏ سنن البيهقي الكبرى ٤١/١‏ "برقم(١٠١٠٠)‏ . 

(١٠)المستدرك‏ على الصحيحين 87/١‏ ابرقم(؟١1)‏ . 

(؟ 7,٠١‏ )معرفة علوم الحديث(140/1؟145-7) . 

(؟5١٠؛)المقدسي:‏ محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي؛ الأخادبث_المختارة: تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش؛ء 
مكتبة النهضة الحديثةء مكة المكرمة-السمودية الطبعة الأولى١٠14١اه.‏ (١/1485١ح‏ رقم١5)‏ . 

(4٤٠۷)و‏ بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان المبسي مات في المحرم سنة خمس وثلاثين 
وماتتين (طيقات الحفاظ )١5 7/١‏ . 

.)١55 ١(مقر 50ح‎ 1/١ىربكلا‎ ننسلا)7١©(‎ 

.)١10/5(ليدعتلاو ينظر: الجرح‎ )1١5( 

.) 5 8/4( تاقثلا)7١(‎ 

. معرفة الثقاث(07/5)‎ )٠١4( 


جزرة: هو أحفظ من أدركنا”"' "أ وقال ابن حجر: ثقة حافظ صاحب تصانيف1''"). 
وقد أنزله بعضهم عن مرتبة الثقة» فقال أحمد بن حنبل: "صدوق''") وقال ابن 
معين: 'أبو بكر عندنا صدوق9""). 
قلت: هسو ثقةء وقول أبن معين؛ لا يقصد به مرتبة صدوقء؛ وإنما يقصد به صفة 
الصدق المُؤكدة؛ لأنه قال ذلك عندما سئل عن سماع أبي بكر بن أبي شيبة من شريكء فقال: 
أبو بكر عندنا صدوق ولو ادعى السماع من أجل من شريك لكان مصدقا فيه"'")؛ فسياق 
الكلام لا يدل على تصنيفه بهذه المرتبة» وإنما يدل على تأكيد صدقه؛ وتأكيد سماعه من 
شريك؛ وممن هو أجل من شريك إذا ادعى ذلك. 
ولعل الإمام أحمد تابع ابن معين على قوله؛ لأنه هو الآخر قال صدوق في معرض 
المفاضلة بينه وبين أخيه عثمان» فحين سئل عنه قال: "صدوق وهو أحب إلي من عثمان"؛ قال 
عبد الله: 'قلت لأبي: إن يحيى بن معين يقول: عثمان أحب إليء فقال: أبو بكر أعجب إلينا من 
عثمان» ثم عقب ابن أبي حاتم فقال: وسئل أبي عنه فقال: كوفي ثفة' [؛'". 
4" أبو عامر التقد ي/*'"): قال أبو عبد الرحمن: "...أبو عامر العقدى: ثقة*"'". 
قلست: وَنْقَه: ابن معين7'"» وقال ابن مهدي: 'كتبت حديث ابن أبي ذتب عن أوثق 
شيخ: أبي عامر العقدي": وكان إسحاق ابن راهويه يقول: "حدثنا أبو عامر الثقة الأمين يعني 
عبد الملك بن عمرو' ™'ء وقال ابن شاهين: ثقة"'ء وذكره ابن حبان في الثقات'"ء 


(5١٠7)ينظر:‏ تهذيب الكمال(5١/7”8-١4):‏ والكاشف(١/١۹١2)‏ . 

.)5؟١/1١(بيذهتلا‎ بيرقت)؟,٠١(‎ 

.)١15١/5(ليدعتلاو الجرح‎ )71١( 

.)5 ١/١"(لامكلا‎ بيذهت)!١؟(‎ 

(؟١7)المصدر‏ السابق نفسه. 

(114) ينظر: الجرح والتعديل(2/١١١).‏ 

(١٠۷)هو:‏ عبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر العقدي البصريء والعقد: قوم من قيس وهم صنف من أزده قيل: أبو 
عامر للعقدي مولى للعقديين؛ وقيل: إنما سمي أبو عامر العقدي؛ لأنهم كانوا أهل بيت لثام فسموا عقداء وهذا لا 
يمنع أن يكون بطنا من قيس؛ مات سنة 4١7٠هء‏ وقيل ©١٠ه..‏ ينظر: تهذيب الكمال(8١/558-15514),‏ 

(15!)السنن الكبرى5/١٠ح‏ رقمل١‏ 145). 

(+1؟9) ينظر: تاريخ أسماء الثقات(١54/1١).‏ 

(14؟)ينظر: تهنيب الكمال(4١4//1"؟).‏ 

.)١68/١(تاقثلاءامسأ‎ خيرات)ل١‎ 5( 

( ۲۲۰ )الغات(۳۸۸/۸). 


وووصفه الذهبي: بالحافظ'”)؛ وذكر الحافظ ابن حجر أن النسائي قال عنه: ثقة مأمون؛ ولم 
أجد هذا" وقال عنه في التقريب: ثقة(””" وقال أبو حاتم الرازي: صدوق!''". 

فهو ثقةء وحكم النسائي عليه جاء موافقا لأقوال جمهور المحدثين من السلف والخلف. 

٠‏ . ابن عجلان*”": قال أبو عبد الرحمن: "ابن عجلان ثقة"7"""). 

تباينت أقوال النقاد في محمد بن عجلان؛ فقد وثقَه: سفيان بن عيينة؛» ويحيى بن معين؛ 
وأحمد بن حنبل» أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وشبهه أبن المبارك بالياقوتة الحمراء؛ وقال: 
لم يكن بالمدينة أشبه بأهل العلم منه» وأثنى عليه مالك خير!(""". 

كما ونه العجلي" وابن شاهين7'"")؛ وابن حبان7' "أ وغيرهم. 

وقد تكلم عليه بعض العلماء فوصفوه بسوء الحفظ ورموه بالاختلاط؛ والتدليس» فقد 
نقل عن الحاكم وغيره أنهم قالوا عنه: سيء الف(" وقال الذهبي: "وقد تكلم المتأخرون 
من أتمتنا في سوء حفظه"")؛ ووصفه الدار قطني ابن أبي حاتم وغيرهما بالتدليس(""ء 
وذكره الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين» وصنفه بالمرتبة الثالثة (". 

وقال القطان كان مضطربا في حديث نافعء وكان يحدث عن سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة» وعن رجل عن أبي هريرةء فاختلط عليه فجعلهما عن أبي هريرةء وقال عبد الرحمن 
ابن القاسم: قيل لمالك: إن ناسا من آهل العلم يحدثون» فقال: من هم؟ فقيل: أبن عجلانء فقال: 
لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالا(*". 


.)1719/1(فشاكلا)؟7١1(‎ 

(؟؟/)تهذيب التهذيب(5/؟17) وقبله المزي في . 

(؟؟7)تقريب التهذيب(514/1؟) . 

٤(‏ >" )ينظر: التعديل والتجريح(؟/5:5). 

(١٠۷)هو:‏ محمد بن عجلان مولى فاطمة بنث عتبة بن ربيعة القرشي من خيار أهل المدينة مات سنة ثمان وأربعين 
ومائة. (مشاهير علماء الأمصار١/+5١).‏ 

(771)السنن الكبرى4/5؟ح رقم(١457).‏ 

(77) ينظر: الجرح والتعديل(15/8). 

(۷۲۸إمعرفة الثقات(۲٠/۷٤").‏ 

(5؟/)تاريخ أسماء الثقات(١/١؟7؟).‏ 

(0؟) الثنات(587/7): ومشاهير علماء الأمصار(١/١4١).‏ 

.)١56/5(لادتعالا‎ نازيم)/71١(‎ 

(77)المغني في الضعفاء(؟/؟١١).‏ 

(۷۳۳) ينظر: التبيين لأسماء المدلسين(١/1۸۹)ء‏ وطبقات المدلسين(١/٤؛)‏ 

(4؟) ينظر: طبقات المدلسين(١/4‏ 4) 

(7؟) ضعفاء العقيلي(4/4١١)؛‏ وينظر: ميزان الاعتدال(4/ةو4157/5 وسير النبلاء(٥/‏ ١٠٠٤و‏ ٣١۲٣و .)٠١ ٤/۸‏ 


SE 


وأمر اختلاط ابن عجلان لا يخفىء فقد اعترف به هو نفسه إذ يقول فيمأ يرويه عنه 
يحيى بن سعيد القطان: ' كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن 
أبي هريرة فاختلطت علي فجعلتها عن أبي هريرة 0""). 

وقد دافع ابن حبان عن اختلاط ابن عجلان فقال: "سمع سعيد المقبري من أبي هريرة 
وسمع عن أبيه عن أبي هريرة: فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته» ولم يميز بينهماء اختلط 
فيها وجعلها كلها عن أبي هريرة؛ وليس هذا مما يهي7""الإنسان به؛ لأن الصحيفة كلها في 
نفسها صحيحة: فما قال ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة:؛ فذاك مما حمل عنه 
قديما قبل اختلاط صحيفته عليه وما قال عن سعيد عن أبي هريرة فبعضها متصل صحيح» 
وبعضها منقطع؛ لأنه أسقط أباه منهاء فلا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إلا بما يروى الثقات 
المتقنون عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرةء وإنما كان يهي أمره ويضعف لو قال في 
الكل: سعيد عن أبي هريرةء فإنه لو قال ذلك لكان كاذباً في البعض؛ لأن الكل لم يسمعه سعيد 
عن أبي هريرة» فلو قال ذلك لكان الاحتجاج به ساقطا على حسب ما ذكرتاء**"". 

قلت: ابن عجلان ثقةء إلا أنه اختلط وبخاصة في أحاديث سعيد المقبري»ء وكان 
يدلس-أيضا-فما رواه قبل الاختلاط مما صرح به بالسماع؛ فهو صحيح محتج به» وما رواه 
بعد الاختلاط فهو مرردودء كما أن عنعته لا تقبل» فلا يؤخذ من حديثه إلا ما صرح به 
بالسماع» وأمر ابن عجلان لم يَف على الإمام النسائي فقبل أن يقول: "إنه ثقة" بين أمره: 
وسسبق أن قذم عليه ابن أبي ذئب"'ء وأشار إلى مسألة اختلاطه فقال:"ابن أبي ذئب أثبت 
عندنا من ابن عجلان» ومن الضحاك ابن عثمان» في سعيد المقبري وحديثه أولى عندنا 
بالصواب» وابن عجلان اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري ما رواه سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة» وسعيد عن أخيه عن أبي هريرة وغيرهما من مشايخ سعيد فجعلها ابن عجلان كلها 
عن سعيدء عن أبي هريرة: وابن عجلان ثقة(:*". 

فتوشيق النسائي له على سبيل الإجمال مع مراعاة مسألة الاختلاط» فلا يقبل حديثه 
كله ولا يرد كله والله أعلم. 


(95؟)التاريخ الكبير(1557/1١).‏ 

(779)الوّفيئ: الشق في الشيء وجمعه هي وقسيل: الوهيّ مصدر مبني على فُمُول» ووهئ يهي وَهياًء فهو وا 
هه وأؤهاه: أضتعقهء ووَهى السقاء: إذا تسخرق. وقيل: المؤمن واه راقع أي: مُدَنبْ تائبً» شبُهه بمن بهي توه 
فيَركمُّه. وقسيل: وه الحائطٌ إذا ضف وهمٌ بالسقوط.[لسان المرب ١5‏ /417).باختصار 

(Y۸)‏ الثقات(۳۸۷/۷). 

(4؟/)ينظر: المطلب الأول من هذا المبحث( س/17). 

(40؟)السنن الكبرى/4؟ح رقمل 157). 


القسم الثاني: الأحكام المنسوبة إلى شيوخ النسائي أو من هم فوقهم. 

هذا القسم فيه بعص الأحكام التي جاءت مطلقة من خلال سياقة الإمام النسائي 
للأسانيد؛ ولذلك لا نستطيع الجزم بنسبتها للنسائي» فقد تكون لشيوخه»ء أو شيوخ شيوخه أو من 
فوقهم''", ولا نستطيع الجزم-أيضا- بأنه ارتضى هذه الأحكام لأنه سكت عنها؛ بدليل أنه 
خالف بعضها"“ء ويحتمل أنه أوردها لمجرد الأمانة في النقل. 

ولذلك سأكتفي بذكر الرواة وما قيل فيهم داخل السنن الكبرىء ثم الترجمة المختصرة 
لكل واحد منهم في الهامش مع الإشارة إلى بعض ما قيل فيهم جرحا وتعديلاهء ثم الإحالة إلى 
أهم المصادر التي ترجمت لهم من غير استيعاب» وقد بلغ عدد الرواة الذين ذكر النسائي 
توثيقهم منسوبا إلى غيره: أربعة وثلاثين راوياء وهم: 

.١‏ إسحاق بن يوسف7“": قال النسائي: 'أنب عبد الرحمن بن محمدء هو: ابن سلام 

الطرسوسيء قال: حدثا إسحاق هو: ابن يوسف الواسطي الأزرق: ثقة*““". 
؟. الأسود بن شيبانت7*): 'أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك؛ قال: حدثنا وكيع» عن 


الأسود بن شيبان» وكان ثقة* (““. 


۳. الأشعث بن سليه(!؛"): قال النسائي: 'أنباً محمد بن المثنى» ومحمد بن بشار» عن 
محمد(" قال: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم: شقة"“, 


(41!)مما استفدته من شيخي الدكتور عبد المجيد محمود قال: أرجح أن ما جاء في السند توثيقا لأحد الرواة مسبوقا 
بسواو الحال(وكان ثقة) فهو من الراوي عنهء وماكان بدونها(ثقة) منفردة أو مع تعريف؛ فهو من النسائيء وقد 
وجدت هذا صحيحا إلى حد ماء لكن القطع بذلك يحتاج إلى مزيد بحث واستقصاء. 

(؟4؟) ومثال ذلك ما رواه النسائي في السنن الكبرى١/57١ح‏ رقم(517) قال: أنبأ محمد بن المثتىء قال: حدثني 
عثمان بن عثمان للغطفاني وكان ثفةء فقد نقل النسائي توثيق عثمان الغطفائي عن شيخه محمد بن المثنى؛ لكنه 
عندما حكم عليه استقلالاً؛ ضعفه فيما نقله الحافظ المزي عنه. ينظر: تهذيب الكمال(5١/459)؛‏ وما قبل في 
عشان يصدق أيضاً على كعب بن عبد اش فقد نقل توثيقه عن شيخه: عبد ألله بن عبد المجيدء وروى عنه 
حديثء ثم روى الحديث نفسه من طريق آخر وقال بعده: هذا أولى بالسواب من حديث كعبء وكعب بن عبد 
الله لا نعرفه وحديثه خطأ. ينظر: السنن الكيرى بتحقيق: حمسن شلبي» ۳/٦۲۸ح‏ رقم(١٠٠١)۔‏ 

(45/)هو: إسحاق بن يوسف بن مرداس الأزرق القرشي المخزومي أبو محمد الواسطي أحد الثقات المأمونين 
والصلحاء؛ مات سنة 156ه. ينظر: (طبقات الحفاظ۹-۱۳۸/۱١1۳)‏ . 

(744)السئن الكبرى”/"ح رقم(؟5؟4). 

(745)هو: أبو شيبان السدوسي البصري مولي أنسء» وثقه ابن معين.ينظر:(تهذيب الكمال؟/120-57"714), 

(45؟)السنن الكبرى١/24اح‏ رقم(172١1).‏ 

.)؟7١/؟ليدعتلاو )ابن أبي الشعثاءء واسم أبي الشعثاء: سليم بن الأسودموثقه ابن معينبوأحمدموأبو حاتم.(الجرح‎ ٤۷( 

(48؟) هو: محمد بن جعفر(غندر). 

(45)السنن الكبرى؟/17١ح‏ رقم( .)47١‏ 


.٤‏ الحسن بن أعین ٠:‏ قال النسائي: "أنباً محمد بن معدان» قال: حدثا الحسن بن 
أعين: حراني: ثقة" (”")» وقال في موضع آخر: 'أنبأ أبو داود الحرانيء قال: حدثنا 
الحسن بن محمدء وهو:! بن أعين: ثنة"9؟*"!, 

۵. حسين بن ذكوان:7 ' قال النسائي: "أنباً محمد بن عبد الأعلى» قال: سمعت 
حسين بن ذكوان» المعلم البصريء وهو ثقة"(4”"). 

.١‏ حسين بن عياش”**": قال النسائي: 'أخبرني هلال بن العلاء بن هلال» قال: 
حدثنا حسين بن عياش: ثقةء رقي من أهل [ياجد!])٣“'“.‏ 

سبق أن وثقه النسائي استقلالاً دون الإشارة إلى كلام شيخه(7”*". 

. حفص بن عمرو””'" قال النسائي: 'قال القاضي- يعني أبن الكسار-: سمعت عبد 
الصمد البخاري يقول: حفص بن عمر الذي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي لا 
أعرفه إلا أن يكون سقط الواو من حفص بن عمرو الربالي المشهور بالرواية عن 
البصريين وهو: ثقة" ”"). 

8. خليد بن جعفرة'": قال النسائي: "أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلامء 
قال:حدثنا شبابة بن سوارء قال: حدثنا شعبة؛ عن خليد بن جعفرءوهو فة" ('", 


(٠76)هو:‏ الحسن بن محمد بن أعين الحراني أبو علي القرشي» وقد ينسب إلى جده» روى له الشيخان» قال أبو حاتم: 
أدركته ولم أكتب عنه وذكره ابن حبان في الثقاتء توفي سنة١١1"ه.‏ ينظر:(تهذيب التهذيب؟7//7؟). 

(١75)السئن‏ الكبرى؟// 4١‏ ”اح رقم( 77؟). 

(؟2!)السنن الكبرى*ره؟ 1١‏ ح(/1711). 

(69/)هو: أبسو عسبد الله الحسين بن ذكوان المعلم العوذي البصري المؤدب. وثفة يحيى بن معين» وأبو حاتمء وقال 
القطان: فيه اضطراب؛ مات سنة425 ١ه‏ (سير أعلام النبلاء46/5” -45؟)ء وتقريب التهذيب(١/177).‏ 

(24؟)السنن الكبرى؟7/١7‏ ح رقم(ة5١١)‏ . 

(756)هو: أبسو بكر حسين بن عياش الجوهري الباجدائي؛ وثقه النسائي: يروى عن جعفر بن برقان روى عنه أهل 
الجزيرة» مات سنة أربع ومائتين وهو مولى بنى سماك ؛ وثقه النسائي» وضعفه الساجي والأزدي؛ وقال 
الخطيب: كان أديبا فاضلاء وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: (الثقات85/4١).؛‏ الضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي ١/١٠۲)؛‏ و(تهذيب الكمال554/5)ء المغني في الضعفاء؟/؟؟١).‏ (تهذيب التهذيب7/؟1١5؟).‏ 

(*) بالأصل (ماجداء) بالميمه والصواب (بِاجَدا) بالباء؛ كما هو مثبتوقد سبق تعريفها آنفا. 

(55؛7)السنن الكبرى”7/٠+‏ ح رقم م47 ؟). 

(7619) ينظر القسم الأول من هذا المطلب (ص88). 

(58؟) ابن ربال بفتح الراء بن إبراهيم الرقاشيء البصري: ثقة عابدء مات سنئة 1705+8ه تقريب التهذيب(١/177).‏ 

(55؟)السنن الكبرى/275ح رقمل١417١٠).‏ 

(١/7)هو:‏ أبو سليمان خليد بن جعفر بن طريف للحنفي البعسريء قال عنه شعبه؛ من أصدق الناس؛ وثقه أبن معين. 
وقال القطان: لا بأس به وقال أبو حاتم: صدوق. بنظر(الجرح والتعدیل ۳۸۳/۳)» وتهذيب التهنيب (1/5؟١).‏ 

(١6؟7)السنئن‏ الكبرى5478/5ح رقم(4477). 


9. داود بن منصور”"": قال النسائي: 'أخبرني علي بن محمد بن علي المصيصي؛ 
قال: حدثنا داود ابن منصورء من أهل الثغر: َة“ "". 

.٠‏ زكريا بن إسحاق :قال النسائي: "نبا محمد بن عبد الله بن المبارك 
المخرميء قال: ثنا وكيع قال: ثنا زكريا بن إسحاق وكان ثفة' '". 

.١‏ سرار بن مُحَشْر('*') قال النسائي: '"أخبرنا عمرو بن منصورء قال: ثنا محمد 
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بن محبوب» قال: ثنا سرار بن مجشر بن قبيصة البصري: ثقة 
١‏ سسيف بن عبيد اه ": قال النسائي: نبا عمرو بن علي قال حدثنا سيف ابن 
عبيد الله من خيار الخلق'؛ وقال في موضع آخر: 'أخبرنا عمرو بن يزيد قال ثا 
سيف بن عبيد الله قال وكان ثنة" ('""). 

۴. طلحة بن عبد الملك: ‏ قال النُسائي: "أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن طلحة 
أبن عبد الملك ذقة چ" وقد سبق الحديث عنه. 


(؟5)هو: أيو سليمان داود بن منصوره نسائي الأصل بغدادي الدار.سئل عنه أحمد فقال: أعرفهء ققيل له كيف هو: 
قال لا أدري وكرههء وستل عنه أبو حاتم فقال: صدوقء. وذكره ابن حبان في الثقات: مات سن ۲۲۳ه. ينظر: 
(الجرح والتعديل؟/4577)؛ و(تاريخ بغداده/"؟" ؟). 

(5"ل)السنن الكبرى27/5 1ح رقم(؟؟15). 

(4"؟7)المكسيء وثفه وكيع؛ وأبن معين؛ وأحمدء وأبو دلودء والبرقي والحاكم وغيرهم وقال أبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي: لا بأس بهء وقال ابن معين: كان يرى القدر» وقال الذهبي: ثقة حجة مشهور. ينظر: تهنيب الكمال 
(9ك5ه-589؟)) وإميزان الاعتدال ۳/٦١٠)ء‏ وإتهئیب التھذیب "۸۳/٣‏ ). 

(۰٦۷)السنن‏ الکبری۳۰/۲ح رقم(۲۳۰۱) 

(١١۷)هو:‏ أبو عبيدة رار -بفتح أوله وتشديد الراء- بن مجّشر- بضم الميم وفتح الجيم وتشديد المعجمة بن قبيصة 
العشزيء ويقال العنبري البصريء وثفه أبو داودء والدلرقطنيء وذكره بن حبان في كتاب الثقات وقال ربما 
خالف» مات سئة خمس وستين ومائة. ينظر :[تهذيب التهذیب ٥/۳‏ ۹"). 

(51)السئن الكبرى14/2 ”7ح رقم(1172). 

(54؟)هو: الجرمي-بفتح الجيم- السراج البصريء أبو الحسن؛ روى عنه: علي بن نسر بن علي الجضمي وعمر بن 
الخطاب السجستاني وعمرو بن علي الصيرفي وقال فيه: من خيار الخلق وعمرو بن يزيد الجرمي: وقال نفة 
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال ربما خالف؛ كما وثقه الذهبي» وقال ابن حجر: صدوق- ينظر: (الثقات 
۸ء ١)؛‏ و(تهذيب الكمال؟؟")ء والكاشف(١/475)ء‏ و(تقريب التهذيب١/7؟5؟)‏ . 

(75)السنن الكبرى؟/8* ١ح‏ رقمز١ .)١74‏ 

(١77)السنن‏ الكبرى5/4 41ح رقم(؟777). 

(7071) الأيلي: وثقه ابن سعدء وابن معينء وأحمد بن صالح؛ وقال ابن حبان: متقن يغربء وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
ينظر: الطبقات الكبرى(015/9): والجرح والتعديل (478/4). والثنات(4417/1)» + وذكر ابن الجوزي راويا 
آخر اسمه:طلجة بن عبد الملك القيسي: مجهول.وهو غير الأيلي.(الضعفاء والمتروكين؟/8١).‏ 

(7/1/)السنن الكبرى؟/14؟١ح‏ رقم(4744)وفي ح رقم( + ©47)قال عنه: ثقة ثفة ثقة. بنظر(ص 15) من هذه الدراسة. 
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4 . عباد بن تميها"": قال النسائي: 'أنبأ محمد بن منصورء قال: حدثنا يعقوب قال: 
حدثنا أبي» عن بن إسحاقء؛ قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان؛ ومحمد بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: وكانا ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حسين 
وعباد ابن تميم وكانا ثنة"(؛”"). 

ه. عَبثر بن القاسم'"": قال النسائي: "أنبأ قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبثر وهو 
ابن القاسم أبو زبيد: كوفي ئة“( , 

5. عبد العزيز بن الخطاب7””": قال النسائي: "أخبرنا عمرو بن عليء قال: حدثا 
عبد العزيز بن الخطاب: ثقة“*". 

۷. عبد الله بن أبي لبيد الأخنسي""': قال النسائي: "أخبرنا محمد بن عبد الله بن 

يزيدء قال: حدثنا سفيان» عن بن أبي لبيد: ثقة*(*. 

۸. عثمان بن عثمان الغطفاني'“: قال النسائي: "نبا محمد بن المثنى قال حدثني 


(؟/لا)ابن غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول الأنصاري المازني؛ وثقه ابن إسحاق؛ والعجلي؛ وذكره ابن 
حبان في الثقات: كما وثقه الذهبي: وابن حجر. ينظر: التاريخ الكبير(2/"6؟)مومعرفة الثفات(؟/17١))؛‏ والثفات( 
1٥‏ والکاشف(۲۹/۱٥)ء‏ وتقریب التهذيب(١185/1١).‏ 
(774)السئن الكبرى؟8/7١ح‏ رقم(؟5؟77). 
(۷) هسو: عبر - بفتح العين» وسكون الباءء وفتح الثاء - ابن القاسم أبو زبيد الزبيدي الكوفي: مات سنة 5؟11ه. 
وثفه ابن سعد وابن معين» وأبو داود» والخطيب؛ وابن شاهين؛ وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال أحمدء وأبو 
حاتم: صدوق؛ ومرة أخرى قال أبو حاتم: ثقة صدوق. ينظر: الطبقات الكبرى(587/8)؛ وتاريخ ابن معين(؟/ 
1" الجرح والتعديل (//؟4)؛ وتاريخ بغداد(؟١/١١؟)»‏ والثقات(/7/97١٠)؛‏ وتاريخ أسماء الثفات(١481/1١)»‏ 
وتذكرة للحفاظ(١5594/1)؛‏ وتهذيب التهنيب(5/5١١)2‏ وطيقات الحفاظ(111/1١).‏ 
(5//)السنن الكبرى12/؟1؟ح رقم(١1؟710؟).‏ 
(/ا)الكوفي أبو الحسنء نزيل البصرة ٠‏ مات سنة مأئتين وأربع وعشرين؛ وثقه: يعقوب بن شيبة» والفلاس» 
والذهبيء وقال أبو حاتم وابن حجر: صدوق . ينظر: الجرح والتعديل(5/١8؟)؛‏ وتهذيب الكمال(84١17/1١-‏ 
7 ) ء وسير أعلام النبلاء(١٠/476)ء‏ والكاشف(١/555)‏ وتقريب التهذيب(551/1). 
(1/4؟)السئن الكبرى ١/5‏ ؟ ١ح‏ رقم(8191). 
(۷۷۹)من سموا بابن أبي لبيد كثرء منهم: مغيرة بن أبي لبيد» وعبد الرحمن بن أبي لبيد وعبد الله بن أبي لبيد الكوفي» 
وعبد الله بن أبي لبيد المدني؛ والمقصود في رواية النسائي هو الأخير؛ لأنه هو الذي روى حديث صلاة النبي ل 
بالليل الذي رواه النسائي من طريقهء وهو: أبو المغيرة عبدالله بن أبي لبيد-بفتح اللام-الثقفي الأخنسي المدني؛ 
مولي الأخنس بن شريق؛ مات سنة بضع وثلاثين وماثةموثقه: ابن معين؛ والعجلي؛ وقال أحمد والنسائيءوابن 
عدي» وأبو حاتم: "لا بأس به" ومرة أخرى قال: 'ثقة لا بأس بهموقد رمي بالقدر"..ينظر؛ التاريخ الكبير(ه/87١)‏ 
٠‏ الكامل(14/١41؟)؛‏ ومعرفة الثقات(؟5/؟5)؛ والثقات(5/5":).: وأحوال الرجال :)١50/1١(‏ رجال مسلم(١/84؟),‏ 
تهذيب الكمال(5١/487)ء‏ ومن تكلم فيه وهو موثق(7/1١١).‏ تهذيب التهذيب(1/5؟5). 
(۷۸۰)السنن الكبرى١/5‏ 5١ح‏ رقم(؟1؟). 
)۷۸١(‏ هو: أبر عمرو عثمان بن عثمان الغطفاني القرشي القاضي الكلابيء قاضي البصرة. الثقات(9/؟١٠)‏ , 
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عشان بن عثمان الغطفاني وكان ثقة"9'*"؛ ونقل المزي أن النسائي قال عنه: 'ليس 
بالقوي"9*): وقد تباينت أقوال العلماء في هذا الراوي » بين التعديل والتجريحا؛*"). 
۹. غسان بن مضر ٤‏ قال النسائي: نبا عمرو بن علي عن يزيد وهو بن زريع 
وغسان بن مضر: بصري ة٣‏ 
.٠‏ الفضل بن عنبسة”*): قال النسائي: 'أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك قال 
حدثنا الفضل بن عنبسة ند (**), 
."١‏ كعب بن عبد إبن؟**): قال النسائي: 'أنبأ عمرو بن عليء قال: حدتنا عبد الله بن 
عبد المجيدء حدثنا كعب بن عبد الله: بصريء وكان ثفة" 7''"). 


(781,)السنن الكبرى١/؟5‏ ١ح‏ رقم(؟7؟). 
(89؟) ينظر: تهذيب الكمال(ة 459/1 -455). 
(۷۸4) وثقه: ابن معين؛ وأحمدء والدار قطنيء وقال البخاري: “مضطرب الحديث”؛ وقال أبو زرعة: *لا باس به وقال 
أبو حاتم: "شيخ يكتب حديثه"؛ وقال ابن حبان: “كان ممن يخطىء'؛ وقال العقيلي: "فيه لظر“ وقال الأزدي: 
'منكر الحديث مجهول"؛: وقال أبن حجر: "صدوق ربما وهم'. ينظر: التاريخ الكبير(؟؛ ؟)؛ والجرح والتعديل(١/‏ 
۹ ) ؛ وبر الدم(۲۹۲/۱)ء والثقات(07/*١3).,‏ الكامل(77/5١)ء‏ والضعفاء الكبير للمقيلي(؟/5١٠)‏ بوتهذيب 
الكمال(5١/155-459)ء‏ المغني في الضعفاء(7/؟57) وميزان الاعتدال(5/١71)؛‏ وتهذيب التهذيب(53/59؟1): 
تقريب التهذيب(١/٥^")‏ . 
(©4؟)غسان بن مضير البصري النمري الأزدي سمع سعيد بن زيد قال عرو بن محمد مات سنة ٤۸اه‏ وتقه: ابن 
معين» وأحمدء وأبو داود؛ وقال أبو حاتم: "لا بأس به'؛ وقال أبو زرعة: "صدوق”»؛ وقال ابن حبان: "كان رديء 
الحفظ"؛ وقال الذهبي؛ 'وثفوه'"؛ وقال ابن حجر: "ثفة". ينظر: (التاريخ الكبير ۷/١١٠)؛‏ والجرح والتعديل(۷/١٠)‏ 
٠‏ وبحر الدم(١/15؟):‏ ومشاهير علماء الأسصار(١64/1١):‏ وتاريخ أسماء الثقات(47/1١)+‏ وتهذيب الكمال(؟؟ 
A |‏ 11-1( ميزان الاعتدال(5/2 ١)4 ١٠‏ وتقريب التهذيب(١517/1).‏ 

(٦۷۸)السنن‏ الکبر ی ۲۷۸۱ح رقم(451). 

(۷۸۷)أبو الحسن الفضل بن عنبسة الواسطي الخزازء اختلف في سنة وفاته فقيل: مات سنة ۲١۳‏ هب وقيل قبلهاء وقيل 
بعدهاء وثفه أبن سعدء وأحمدء وأبو حاتم؛ والدار قطنيء وقال ابن حجر: ثقة انفرد ابن قانع بتضعيفهء وليس ابن 
قانع بمقنع. ينظر:(الجرح والتعديل۷/١1٠)ء‏ و(تاريخ أسماء الثقات+/2)207 و(بحر لدم ١/457؟)؛‏ و(تهذيب 
الكمال )۲٤١/۲٣‏ و(تقريب التهذيب ١/١٤؛).‏ 

(۷۸۸)السئن الكبرى 487/١‏ ح رقم(511١).‏ . 

(44/) هو: أبو عبد الله كعب بن عبد اللهء وقيل: ابن فروخ البعصسريء قال أبو حاتم: ثفةء وذكره ابن حبان في الثقات 
وذكر المزي وابن حجر أن النسائي قال: 'وكعب بن عبد الله: “لا نعرفه وحديثه خطأ". وقال عنه ابن حجر: 
'صدوق يخطى". ينظر: تهذيب الكمال(4 :)١178/7‏ وتهذيب التهذيب(550/4؟)): وتقريب التهنيب(١/١47)‏ 

(4؟)السئن الكبرى”/4؟3 ١ح‏ رقم(١71١7).‏ 


ذكر المزيء وابن حجر أن النسائي روى هذا الحديث من طريق كعبء؛ رواه من 
طريق الثوري عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وقال: هذا أولى بالصواب من 
حديث كعبء؛ وكعب بن عبد الله لا نعرفه وحديثه خطأ('*"). 

وقد بحثت عن كلام النسائي في السئنء فلم أجده؛ بل وجدث قوله: “تابعه على هذه 
الرواية مغيرة بن مقسم7'"ء لكني وجدت الكلام الذي أشار إليه الحافظان: المزيء وابن 
حجر في النسخة الجديدةء وأشار محققها إلى أن الكلام زيادة من النسخة(ه) 9*". 

وتأاسيساً على ذلك فإِنٌ النسائي لم يوافق على توثيق شيخ شيخه لكعب بن عبد اش 

ولم يلتفت لتوثيق أبي حاتم له وهذا يدل على استقلال شخصية النسائي النقديةء وثقته 

بنفسه» فلم يكن مقلداء وإنما كان مجتهداً وناقداً. 

5". كهمس بن الحسن البصري؛'"): قال النسائي: "أنبأ أبو قدامة عبيد الله بن سعيد 

السرخسيء عن يحيى بن سعيدء عن كهمس؛ هو ابن الحسن البصري: ثقة" (9""). 
*". الْمُحل بن خليفة7”* :قال النسائي: “أنبأ نصر بن عليء عن خالد قال: أنبأ شعبة: 
عن المحل ابن خليفة: ثقة كوفي" 97" 
.٤‏ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن*"'" : قال النسائي: 'أنباً محمد بن منصور؛ 
قال: حدننا يعقوب؛ قال: حدثنا أبي؛ عن ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن يحيى بن 
حبان»ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وكانا ثقة' (1*". 


(517) ينظر: تهذيب الكمال(4؟/74١):‏ وتهذيب التهنيب(0/48١55).‏ 
(757)السئن الكبرى؟/34 اح رقم(؟71١‏ ؟). 
(؟9)السئن الكبرويتحقيق: حسن شلبيء وإشراف: الشيخ شعيب الأرناؤوط /1785ح رقم(١029).‏ 
(۷۹4)هما اثنان: هذا كهمس بن الحسن البصري القيسي وذاك كهمس بن الحسن التميمي -كهمس بن الحسن التيمي أبو 
الحسن البصريء ماث سنة 45١هه‏ وثقه: ابن معينء وأحمد و. ينظر: (طبقات الحفاظ١/85)؛‏ 

(5؟)السنن الكبرى١/211ح‏ رقم(ة51١).‏ 

(87/)الُحل- بضم أوله وكسر ثانسيه وتشديد اللام - ابن خليفة الطاتي الكوفي» وثفه أبن معين؛ وابن خزيمة 
والدارقطنيء وزاد أبو حاتم فقال: 'ثقة صدوق" ء وقال الذهبي: وثقوهء وقال ابن حجر: ثقة» وضحعفه ابن عبد 
البر ولم يتابعم على ذلك ينظر : التاريخ الكبير(4/١‏ ؟): والجرح والتعديل(8/؟١4).؛‏ و الثقفات(ه/؟5؛).: 
وتهذيب للكمال(؟71/+55)؛ وميزان الاعتدال5/١"):‏ وتهذيب التهذيب(١٠٠/214)؛:‏ وتقريب التهذيب(١1/؟5177).‏ 

(761)السنن الكبرى9/7؟ح رقم(؟؟؟1). 

(754) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المدني ء مات سنة 5؟1ه وثقه: أبن 
إسحاق؛ وأبو حاتمء والعجلي: وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: ثفة. ينظر: الجرح والتعديل(7/8؟7١)؛,‏ 
ومعرفة الثفات(؟/557؟)ء والثقات(۷/١٠۳)ء‏ وتهذيب الکمال(١۲/ ١ ۲-٠١٠‏ د) موتقريب التهذيب(١ر۸۸٤).‏ 

(49/)السنن الكبرى؟/8١ح‏ رقم(77517), 
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8. محمد بن يحيى بن حَبَان-بفتح الحاء-: قُرن بالذي كبلدا:""). 
1. مسلم البّطين-بفتح الباء وكسر الطاء-7”*"): قال النسائي: "أنبأ قتيبة بن سعيدء 
حدثنا عبثر؛ وهو أبن القاسم» كوفيء: عن الأعمش» عن مسلم البطين: كوفي ثقة 7*). 
0". مَعْسَر بن مخلد7”**): قال النسائي: 'أنبأ محمد بن جبلة؛ قال: حدثنا معمر بن 
مخلد: وكان ثقة ا“ ءوفي موضع آخر بالإسناد نفسه قال: ثقة جزري" 06 

4 المغيرة بن سلمة7””**): قال النسائي؛ "أخبرنا محمد بن عبد الل بن المبارك» .. 
حدثنا أبو هشام؛ واسمه: المغيرة بن سلمة المخزومي: ثقة بصري' 97”:*). 

قلت: ذكره النسائي في موضع آخر ووَنْقَةُ استقلالأء وقد ذكرته سابقألة”*). 

9. النضر بن محمد: قال النسائي: "أخبرنا إسحاق بن إبراهيم؛ أنبأنا النضر بن 
محمد المروزي: ثقة*'' . 


۰ م)لستن الكبرى؟/8١اح‏ رقم(؟5؟5).وهو: أبن منقد المازني الفقيه: أبو عبن الله مات سنة ١؟اأهه‏ مجمم على 


ثقتهء وثقه: ابن معين: وأبو حاتم وقال الذهبي: إمام فقيه حجة؛ وقال ابن حجر: ثقة. ينظر: التاريخ الكبير(١/‏ 
5 والجرح والتعديل(77/4١)ء‏ وسير أعلام النبلاء »)١1487-١85/6(‏ وتهذيب التهذيب(4144/4) 


١4)هو:‏ أبو عبد الله -اختلف في اسم أبيه فقيل-: مسلم بن عمران» وقيل: ابن أبي عمران؛ وقيل: ابن أبي عبد اللهء 


لقبه: البطين: وثقه ابن معين؛ وأحمد, والنسائي» وأبو حاتم» وذكره ابن حبان في الثفات. ينظر: التاريخ الكبير (7/ 
5 ونزهة الألباب(14/1١):‏ والجرح والتجريع(11/8١)؛‏ والثقات(447/9)؛ وتهذيب التهذيب(١٠/171).‏ 


۰ )السنن الکبری۱۷۳/۲ح رقم(۲۹۱۲)۔ 
) هو: أبو عبد الرحمن مَعْمْر -بفتح الميمين» وسكون العين» وقيل: مَعمّر:بضم الميم وتشديد العين- بن مخلد 


السُرأوجى»؛ مات سنة١17هب‏ ذكره المتقدمون ونسبوا توثيقه إلى النسائي؛ ولعلهم يقصدون ما جاء في السئن 
الكبرى من ذكر توثيقه الذي ورد في السنده ويبدو لي أن توثيقه في الموضعين جاء على لسان شيخ النسائي: 
محمد بن جبلّةء لكن المتأخرين؛ كالذهبي وابن حجر وثقوهء ولعلهما اعتمدا على ما اعتمد عليه أسلافهماء والله 
أعلم. ينظر: الجرح والتعديل(7595/8)؛ وتهذيب الكمال(74/؟55)., الكاشف(1/؟8١)ء‏ وتقريب التهذيب(١041/1)‏ 


(404)السنن الكبرى١1/؟11ح‏ رقم(؛ .)5١‏ 

(5١8)السنن‏ للكبرى١/4‏ 47ح رقم(ه1؟١).‏ 

(١٠۸)هو:‏ أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي القرشي البصريء مات سنة مانتين(التاريخ الكبير(1/9؟؟). 
(۸۰۷)السنن الکبری۲۹۹/۲ح رقم(°۹۸"). 


(404)السنن الكبرى449/5ح رقم(5555). ينظر: القسم الآول من هذا المطلب (ص"٠‏ ۰( 
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۰ )السنئن الکبری ۳۱٣٤ح‏ رقم (۱۳۷۸). ذكره النسائي في فقهاء خراسان» وهو مختلف فيهء فقد نسب إلى النسائي 
توثسيقه؛ لكني لم أجد قولا صريحاً للنسائي بذلك: -ولعلهم أرادوا ما قيل عنه في السئن الكبرى من قول شيخه: 
إسحاق ابن إبراهيم- ٠‏ وضعفه البخاري والأزديء وقال أبو حاتم: كان صاحب رأيء وذكره ابن الجوزي في 
المضهفاء والذهبي في المغنيء وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم؛ رمي بالإرجاء. مات سنة ثلاث وثمانين 
ومائةء ينظر: التاريخ الكبير(۸۹/۸)»ء وتسمية فقهاء الأمصارء للنسائي(١/١7١)ء:‏ والجرح والتعديل (478/4): 
ومشاهير علماء الأمعسار(917/1١):‏ والثقات(0505/9)ء والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/7١1١)؛‏ وميزان 
الاعتدال(۷/٤۳)‏ والمغني في الضعفاء(؟5354/5)؛2 وتقريب التهذيب(5557/1). 


١١18 


.”٠‏ الوليد بن كثير9””"): قال النسائي: "أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا عيسى- 
ابن موسى-قال: ثنا الوليد بن كثيرء قال عيسى: وكان الوليد ثقة في الحديغ*''“. 
."١‏ يحيى بن عمارة:('*), قال النسائي: "أنبأ محمد بن منصور ... عن يحيى بن 
عمارة ابن [أبو الحسن] '*) وعباد بن تميم وكانا ثقة"9'*). 

"". أبو عبد الرحمن”'*): قال النسائي: 'أخبرنا عمرو بن يزيد قال ثنا بهز بن أسد 
قال ثنا أبو عبد الرحمن وهو ثقة* ("'*)., 

*". أبو جعفر النفيلي”"): قال النسائي: "أخبرنا أحمد بن سليمان؛ قال: ثنا بن نفيل 
أبو جعفر النفيلي الحراني: ثفة' (4!*). 


(١٠4)المخزومي‏ مولاهم المدني الحافظ» مات سئة651اهه وهو ثنة؛ إلا أنه صاحب بدعة؛ فقيل: إنه قدري أباضي؛ 
ورمي بالإرجاءء وثقه: إبن معينء وقال ابن حبان: "من خبار أهل المدينة كان إذا حفظ الشيء أتقنه؛ وقال ابن 
سحد: ليس بذاك وقد أخرج له الشيخانء فقد أخرج له البخاري ثلاثة أحاديث في الأصول(814؟7و١١١؟آو‏ 
5) وواحد في المتابعات(477))» والكلام عليه هو بسبب بدعته ينظر ترجمته في: الجرح والتعديل(4/5١)‏ 
؛ ومشاهير علماء الأمصار (١/4؟١).,‏ وتهذيب الكمال(1؟/4)ء وضعفاء العقيلي(4/١؟؟):‏ وسير أعلام 
النبلاء(2)514-77/9 والمغني في الضعفاء(١/٤۷۲)ء‏ وميزان الاعتدال(۳۹/۷)؛ وتقريب التهذيب(١/581).‏ 

(411)السنن الكبرى471/7ح رقم(ة 041). وعيسى هو؛ ابن موسى شيخ شيخ النسائي. 

(811)يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني؛ متفق على توثيقه؛ وثقه: ابن إسحاقء والنسائي وابن 
خراش» ونكره ابن حبان في الثقات» كما وثقه الذهبي وابن حجر. ينظر ترجمته في: التاريخ الكبير(45/8؟)؛ 
والجرح وافتعديل(17/4١):‏ والثقات(577/5): و(تهذيب الكمال١474/5)؛‏ والكاشف ۳۷۲/۲)ء وتقريب 
التهذيب(514/1)» والتاريخ الكبير(195/4)؛ و(رجال مسلم ”/ه4؟). 

(١6)في‏ الأصلء[أبي الحسين] وهو خطأء والصواب(أبو الحسن) كما هو مثبت أعلاه؛ فقد ذكرته جميع كتب التراجم 
كذلك؛ وكذلك الطبعة الجديدة من السنن الكبرى(؟/5؟ ح رقم14؟؟). 

(414)السئن الكبرى؟/4١ح‏ رقم(557؟١).‏ 

(415) أبوع بد الرحمن هو نفسه النسائيء والذي أوقع الإشكال وجود لفظ (ثنا) قبله» فيظن القارى أن أبا عبد الرحمن 
هو الواسطة بسين بهز وشعبة؛ مع أن بهزاً يروي عن شعبة مباشرة ٠‏ والصواب: أن النسائي يقول: أخبرنا 
عمرو بن يزيد قال: ثنا بهز بن أسدء قال أبو عبد الرحمن وهو: ثقة -يعني بهز بن أسد-وقد وجدت محقق 
الطبعة الجديدة أشار إلى أنه صنوب ذلك من التحفةءوهذا هو الصواب؛ لأن النسائي يعرف بالمبهمين؛ فلا يعقل 
أن يترك هذه الكنية مطلقة» دون أن يبين صاحبهاء ولعله اعتمد على شهرة لفظ: أبي عبد الرحمن؛ لكثرة ذكره 
في السئن: ولفظ: (ثنا) ربما يكون زيادة من النساخ. ينظر؛ السئن الكبرى بتحقيق حسن شلبي(475/8هامش؟). 

(15غ)السنن الكبرى6/ 44ح رقم(55847). 

(4811)هو: عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل بن زراع ؛الإسام الحافظ عالم الجزيرة أبو جعفر القضاعي ثم النفيلي أحد 
الأعلام؛ مات سنة تسع وعشرين ومائتين» مجمع على توثيقه؛ حتى إن أبا حاتم على تشدده قال فيه: ثقة مأمون» 
وقال أبو داود: ما رأبت أحفظ من النفيلي› وكان أحمد إذا نكره يعظمه؛ وقال الدارقطني: ثنة مأمون محتج به؛ 
وقال ابن حبان: كان متقنا يحفظ. ينظر: للتاريخ الكبير(85/5١)):‏ والجرح والتعديل(54/0١)؛‏ طبقات المحدثين 
بأصبهان(5/7؟2)؛ وسير أعلام النبلاء (١٠/5-5514؟5),‏ وتهذيب التهذيب(؟١51/1).‏ 

(814)السنن الكبرى4448/2ح رقم(1751). 


المطلب الخامس: التعديل على الإبهام: 

أولاً: معنى التعديل على الإبهام: إن قول الراوي: حدثي الثقةء أو حدثني من أصدق» 
أو حدثني من لا أتهم؛» أو حدثني العدل» أو الضابط أو ما شابهها من الألفاظ؛ تفيد التوثيق من 
غير تصريح باسم الشخص المُوئق؛ وهذا يسمى في علم المصطلح"التعديل على الإبهام'. 

ثانياً: مذاهب العلماء في التعديل على الإبهام:وللعلماء مذاهب مختلفة في مسألة 
قبول التعديل على الإبهام؛ أو رده. 

المذهب الأول: قبول التعديل على الإبهام إذا صدر من عالم مجتهد كأحد الأئمة 
الأربعة» ومن في حكمهم» فإن تعديله يقبل في حق من يوافقه في المذهب'“. 

المذهب الثائي: قبول التعديل على الإبهامء إذا كان المعدل ثقة مأمونا؛ لأن المعدل 
'متى كان ثقة مأمونأء فإنه يُكتفى به كما لو عيّنه؛ إذ لو علم فيه جرحا لذكره؛ ولو لم يذكره 
كان غاشا في الدين» ولا يلزم من إبهامه تضعيفه عنده7'"*). 

المذهب الثالث: قبول التعديل على الإبهام» إذا كان من مذهب الراوي أن لا يروي إلا 


(419 )قال ابن الصلاح: "لا يجزىء التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل...فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك 
فسي حق من يوافقه في مذهبه.على ما اختاره بعض المحققين" لأن المَقلدَ يثق بإمامه؛ ويعتقد صحة ما يحتج بهء 
على اعتبار أن الإمام قد عرف حال للراوي المبهم؛ وهو يذكر لبيان الحجة على الحكم » وليس للاحتجاج به على 
غيره.(ابن الصسلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء مقدمة ابن الصلاح .)55/1١(‏ وقال العلائي: إن قول 
الشافعي: حدثني السثقة إنما قاله لبيان الحجة لمتابعيه؛ لا الاحتجاج على غيره. (العلائي؛ أبوسعيد بن خليل بن 
كيكلدي؛ جاميع التحصبل في أحكام المراسبل؛ تحقيق؛: حمدي عبد المجيد السلفيء عالم الكتب» بيروت- لبنان» 
الطبعة الثانية. 4 1ه.( .)44/١‏ وقد روى الإمام الشافعي عن بعض الرواة ووثقَهُم دون أن يصرح بأسمائهم؛ 
ثم جاء تلميذه: الربيع بن سليمان» وصرح بأسماء هؤلاء الذين أبهمهم الشافمي» فقال الشافعي: ' عن الثفة عن ليث 
بن سعده قال الربيع: هو يحيى بن حسان» وعن الثفةء عن أسامة بن زيدء هو: إبراهيم ابن أبي يحيى» وعن 
الثقة؛ عن حميد؛ هو: ابن عليةء وعن الثفةء عن معمرء هو: مطرف بن ملزن. وعن للثفة» عن الوليد بن كثيرء 
هو: أبو أسامةء وعن الثقة» عن يحبى بن أبي كثيره لعله ابنه عبد الله بن بحيى بن أبي كثيرء وعن الثفة» عن 
يونس بن عبيدء عن الحسن. هو: ابن عليةء وعن الثقةء عن الزهري» هو: سفيان بن عبينة” .(ابن حجرء أحمد 
بن علي» تعجيل المنفعةء تحقيق: إكرام اشء دار الكتاب المربيء بيروت-لبنان» الطبعة الأولى».(١/0144)بتصرف‏ 

(٠4)ينظر:‏ العراقي؛ زين الدين عبد الرحيم:التبصرة والتذكرة؛ تدقيق:محمد بن الحسين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت- 
لبنان(١/4١)»أحمد‏ محمد شاكر, الباعث الحثبث_ شرح اخ ٿ لابن كثبيرء دار الكتب العلمية» 
بيروت-لبنان؛ ط؛.(ص ١1).؛‏ والمختصر في علم رجال الأثره لعبد الوهاب عبد اللطيف.( ص»52). 


عن ثقة» وقيل هذا مذهب من يكتفي من الراوي بالإسلامء ونسب هذا القول للحنفية('". 

المذهب الرابع: مذهب ابن حبانء وهو إذا خلا الراوي من أن يكون مجروحا أو 
فوقه في السند مجروحء أو دونه مجروح. ولم يرو منكراًء فإنه يقبل حديثه» لذلك فهو يُوثق 
الراوي المجهول إذا روى عن ثقةء وكان الراوي عنه ثقةء ولم يرو منكرا""“. 

المذهب الخامس: عدم الأخذ بالتعديل على الإبهام مطلقاء ولا بد من التصريح باسم 
الراوي حتى تقبل روايته 659. 

وبعد إنعام النظر في هذه المذاهب الخمسة ومناقشتها“"ء خلصت إلى أن الراجح ما 


(811) ينظر: العراقي: زين الدين عبد الرحيم:التبصرة والتذكرةء تحقيق !محمد بن الحسين» دار الكتب الملميةء بيروت 
-لبنان(١/4١")»والباعث‏ الحثيث(ص١1)ءوالمختصر‏ في علم رجال الأثرء لعبد الوهاب عبد اللطيف.(ص؟ه) 
قال الخطيب البغدادي: "إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو ثقةء وإن لم أُسَمّهه ثم روى عمن لم يسمه فإنه 
يكسون مسزكيا له" الخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابتء الكفاية في علم الرواية؛ تحقيق: أبو عبد الله 
السورقي» وإيراهيم المدنيء المكتبة العلميةء المدينة -السموديةء بدون رقم الطبعة أو تاريخها (١/1؟)‏ لكنه 
أضاف: لكننا لا نقبل تزكيته» لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة-أي يعرف بأنه غير عدل-. 

(۸۲۲)العتر» نور الدين» منهج النقد في علوم الحديث؛ دار الفكر؛ بيروت -لبنان,ط١,‏ 1557م ص4 ١٠إنقلاً‏ عن 
مختصصر تاريخ الثقات لابن حبان(1"؟5؟-؟؟؟). 
(475)قال ابسن الصلاح: *لا يجزئى التعديل على الإبهام من غير تسمية المعثل؛ فإذا قال:حدثني الثقة» أو نحو ذلك؛ 
مقتصراً عليه» لم يكتف بهء فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه؛ وغيرهما. خلافاً لمن اكتفى بذلك؛ وذلك: 
لأنه قد يكون ثفة عندهء وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده؛ أو بالإجماع: فيحتاج إلى أن يسميه حتى 
يعرف» بل إضرابه عن تسميته مريب؛ يوقع في القلوب فيه ثرددا " (مقدمة ابن الصلاح ص190). 

(414)قلت: والراجح هو المذهب الخامس. لما سأبينه بعد قليل وذلك لأن المذهب الأول: وجدت أئمته المجتهدين 
روى عن الضعفاء والمتروكين؛ فالإمام الشافعي: روى عن إيراهيم بن أبي يحيى» ولم يُسَمّهه بل قال: حدثني 
الثقة؛ كما في المثال السابق؛ وهو ضعيف» بل إن بعض التقاد اتهمه بالوضع' فقد قال عنه البخاري: منكر الحديث؛ 
وقال الدارقطني: متروك ينظر: [التاريخ الكبير ١/۲۸۳)ء‏ والمذهب الثاني: فإن عدم علم العالم بوجود الجرح في 
الراوي لا يلزم منه عدمه؛ فكم من الرواة خفي حالهم على بعض العلماء واطلع عليه غيرهم؛ وعند التصريح 
باسمه يُعلم حاله ويتاح لباقي العلماء أن يقولوا فيه بما علموا من أمره. وأما المذهب الثالث: فقيده غير منضبطء 
ولا نستطيع أن نجزم بعدالة الراوي المبهمء لأجل هذا السبب؛ فلن مالكاً المعروف عنه أنه لا يروي إلا عن 
ثقة»عروى عن عبد الكريم بن أبي المخارق: وهو ضعيفه فقد روى عنه حديثين في الموطا آرقام‌(۲۷۹و۳۷۷) 
وأما المذهب الرابع: فمتسع؛ إذ كم من ثقة روى عن الضعفاء. وكم ضعيف روى عن الثفات» فلا يصلح هذا 
الضابط لأن نعدل المبهم على ضوئه.ءوهو ضابط غير منضبط:ءوأميل إلى ترجيح الرأي الخامسء للأسباب الآتية: 
.١‏ إن مجرد الإبهام يوقع في النفس للشك والريبةء فما دام أن المعثل له يرى أنه ثقة فما الداعي إلى إخفائه. 
؟. قد يكون هذا الميهم ثقة عند من أبهمه» لأنه لم يطلع على ما يجرحه»ء في حين أن غيرء قد اطلع على ما لم 
يطلع عليه هوء وعندما يصرح باسمه ويعرفه العلماء يقولون فيه ما يستحق من جرح أو تعديل. 
۳. قد يسهو العالم عن عادتهء أو يغير عادتهء فقد روي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يتساهلء ثم تشدد. 
وكان يروي عن بعض الرجال ثم تركهمء فقد روى عن أحمد بن حنبل أنه قال: ' إذا روى عبد الرحمن عن رجل 
فروايته حجة: وقال -أيضا-: كان عبد الرحمن أولاً يتساهل في الرولية عن غير واحد ثم تشدد بعدء روى--- 


۲۹ 


ذهب إليه جمهور المحدثين من عدم قبول التعديل على الإبهام إلا إذا صرح الراوي 
باسم الراوي المبهم فيعلم باطنه وظاهره؛ والله تعالى أجل وأعلم. 


ثالثاً: التعديل على الإبهام عند الإمام النسائي: 

يبدو لي أن النسائي على مذهب جمهور المحدثين في عدم قبول التعديل على الإبها» 
بدليل أنه لم يستعمل التعديل على الإبهام في السنن الكبرى كلها سوى مرة واحدة» إذ روى في 
كتاب المزارعة؛ باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع قال: 
أخبرنا الثقة قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن جابر بن عبد انش ...الحديث2”*). 

ولا أدري ما الذي حمله على عدم التصريح باسم شيخه؟ إلا أنه لم يعتمد على هذه 
الرواية» بل جاء لها بشواهد ومتابعات"“. 

كما أنني أحصيت روايات حماد بن مسعدة شيخ الراوي المبهم الذي وَثْقَهُ النسائي؛ 
فوجدتها سبع روايات بما فيها الرواية مدار البحث؛ ووجدت الرواة عن حماد خمسة؛ 
بالإضافة إلى الراوي المبهم؛ وهم: محمد بن بشار""ء وإسحاق بن إبراهيم!”'").ءوعمرو بن 
علي!'"*).وهلال بن بشر("”*)؛ ومحمد بن معمر('”")؛ والأربعة الأول جميعهم ثقات محتج بهم 
في الصحيحين ما عدا هلال فهو ثقة وليس له رواية في الصحيحين» فلم يخرجا له شيئا. 

أما الخامس» فقال عنه أبن حجر: صدوق» وحديثه مخرج في الصحيحين. 
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عن جابرالجعفي»ء ثم تركه. وهكذا إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو ثفة وان لم أَسْمّه» ثم روى عمن لم 
سمه فإنه يكون مُزكيَاً له» غير أنا لا نممل على تزكيته؛ لجواز أن نعرفه إذا ذكرهء بخلاف العدالة'(الكفاية )47/١‏ 
؛. قد يظهر في وقت من الأوقات من حال هذا المبهم ما يسقط عدالته؛ فلو أخثنا بتعديل المعدل له؛ نكون قد 
صححنا ما هو متروك؛ لكن التصريح بأسمه» يجتبنا ذلك 
(©47)السنن الکبری ۹٤/٣‏ ح رقم(١١55).‏ 
(875)السنن الکبری ۹٤/٣‏ ح(۲۹۰۹و۰٠٦٤)‏ و ٣ر٤‏ ١٠٠ح‏ رقم( ٤٦٥١‏ تابعة قاصرة و ۹٥-۹٤/٣٤‏ ح رقم -٤۹1١(‏ 
64 شواهد, وكذلك الحديثين(4١47و47579)وغيرهاء‏ فقد روى أثنين وسبعين حديثاً في موضوع المزارعة. 
(471)هو:محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار ثقة» مات سنة 557؟ه.. (تقريب التهذيب١/4355).‏ 
(854)هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي بو محمد المروزي ثقةء مات سنة 7548ه.(تقريب التهذيب .)45/١‏ 
(479)هو:عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الفلاسء ثفة حافظ مات سنة۹٤‏ ۲ ه.(تقريب التهذيب ٤/١‏ ١٤)۔‏ 
)۸۳٠١(‏ هو: هلال بن بشر بن محبوب المزني أبو الحسن البصريء ثقة؛ مات سنة ٤4١‏ ه.(تقريب التيذيب .)٠*۷١/١‏ 
(١۸۳)هو:‏ محمد بن معمر بن ربعي القيسي البصري البحرانيء» صدوق؛ مات سنة ٠ه‏ (تقريب التهذيب ١08/١‏ 5). 


۲۲ 


رابعاً: التعديل على الإبهام في السنن الكبرى مما هو منسوب لغير النسائي. 

ورد التعديل على الإبهام في السئن الكبرى مما هو منسوب لغير النسائي في مواضع 
يسيرة جدا لا تتجاوز ستة مواضعء أكتفي بذكرهاء والإشارة إلى مواضعها في السنن 
الكبرى فقط؛ لأن النسائي وإن كان رضي بإخراجها في سننه؛ إلا أنه لم يعتمد عليهاء 
بل جاء لها بمتابعات وشواهدء والمواضع هي: 

.١‏ قال النسائي: “أخبرنا أبو بكر بن علي» قال: حدثنا سريج بن يونسء قال: حدثنا هشيم: 
عن أبن شبرمة؛ قال: حدثني الثقة عن عبد الله بن شداد....الحديث7"), 

؟. قال النسائي: ' أنبا عبيد الله بن سعيدء قال: حدثنا أبو عامرء قال: حدثنا قرة بن خالد: 
عن محمد بن سيرينء قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة» ورجل في نفسي أفضل 
من عبد الرحمن بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي بكر...الحديث "7"). 

۳. روى النسائي بسنده عن شعبةء عن الحكم» قال: قلت لمقسم: إني أسمع الأذان فأوتر 
بثلاث. ثم أخرج إلى الصلاة خشية أن تفوتني» قال: إن ذلك لا يصلح إلا بسبع» أو 
خمسء فحدثت بذلك مجاهداء ويحيى بن الجزارء فقالا: سله عن من ؟فقال: الثقة عن 
الثقة عن عائشة وميمونة عن النبي &...الحديث *". 

4. قال النسائي: " أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: نا بن علية» قال: نا بن جريج عن 
عطاءء قال سمعت عبيد بن عمير يحدث» قال: حدثني من أصدق فظننت أنه يريد 
عائشة...الحديث '(5”), 

ه. قال النسائي: ' أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: قال: حدثنا سليمان؛ وهو ابن 
داود بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي؛ قال: أنا إبراهيم بن سعدء قال سمعت 
صفوان بن سليم؛ ولم أسمع من صفوان غيره يحدث عن رجل ثقة؛ عن أبي 
هريرة...الحديث 0 

1. أنبأ محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا خالدء قال: حدثتا بن جريجء قال: حدثني 
مكحول عن شيخ من الحي مصدقء عن ثوبان ...الحديث!"". 


(۸۳۲) السنن الکبری ٣ر‏ ۲۳۳ح رقم(؛ 515). 
(۸۳۲) للسئن الکبری */ 457 ح رقم(+ 6خ ه). 
(854) السنن الكبرى 155/١‏ ح رقم(١1؟4),‏ و١1/‏ 447 ح رقرل"١1١).‏ 
(872) السنن الكبرى /١‏ 5565 ح رقم(854١).‏ 
(851) السئن الكبرى ١م‏ ١151ح‏ رقم(؟147). 
(8519)السنن الكبرى؟ ر١۲۱‏ ح رقم(٤۳۱۳).‏ 


المبحث الثانى 
الحكم على الراوي يما يشعر بخفة ضبطه. 


الألفاظ التي استخدمها الإمام النسائي للدلالة على خفة الضبط: ثلاثة: الأول: 'صدوق'؛ 
والثاني: "لا باس بهء أو ليس به بأس". والثالث: صالح الحديث". 
ولم يستخدم النسائي لفظي:"صدوق"» وصالح الحديث سوى مرة واحدة» في حين 
استخدم لفظ: "ليس به بأس" في أربعة رواةء ولفظ: "لا بأس به" في أثني عشر راوياء كما أعاد 
اأستخدام هذا اللفظ في راويين آخرين من الأربعة الذين قال فيهم: 'ليس به بأس": وكان الحكم 
على الرواة للنسائي استقلالاً باستثناء اثنين منهم؛ ورد الكلام عنهم في السند عرضاء ويحتمل 
أن يكون الكلام له أو لشيوخه أو من هم فوقهم2”"). 
ويبدو لي أن كلا اللفظين عنده بمعنى واحدء فقد قال في جعفر بن برقان: ليس بالقوي 
في الزهري خاصة وفي غيره لا بأس به؛ وكذلك سفيان بن حسين وسليمان بن كثيرل"”*)-أي: 
لا بأس بهما في غير الزهري-», وقال في سفيان بن حسين: ”لا بأس به في غير الزهري'؛ ثم 
قال: ونظيره في الزهري سليمان بن كثير وجعفر بن برقان؛ وليس بهما بأس في غير 
الزهري7'**): فنلاحظ أنه ناوب بين الصيغتين في وصف الراوي الواحد. 
وقد بلغ مجموع الذين وصفهم النسائي بكلا الصفتين: ستة عشر راويً('““. 
ومما هو جدير بالذكر أن عبارة: "لا بأس به أو "ليس به بأس" تفيد التوثيق عند 
بعض النقاد أحياناء فقد روي عن أحمد بن أبي خيثمة أنه قال: "قلت لابن معين: "إنك تقول 
فلان: ليس به باس“ وفلان: "ضعيف"! قال: إذا قلت لك: "ليس به بأس" فهو ثقة*"“, 
قلت: وهذا لا يعني أنّ من وُصف بهذه الصفةء تتساوى مرتبته مع مرتبة الثقة 
تماماًء بل هي مرتبة أقل من مرتبة الثقةء أو هي أدنى مراتب الثقات» فقد ذكر السيوطي أن 
العراقي قال: 'لم يقل ابن معين: إن قولي ليس به بأس» كقولي: ثقةء حتى يلزم منه التسوية: 





(۴۸م)الراویان هما: قاسم بن يزيد» ونهار العبديء وسياتي الكلام عنهما مفصلا. 

(45)السنن الكبرى؟/89 ”اح رقم(5785). 

( 24 )السنن الكبرى7/7١7‏ ح رقم(77177). 

(441)ذكر الدكتور محمد الطوالبة-حفظه الله-أن النسائي استعمل لفظة: 'ليس به بأس" في راويين فقط هما؛ سليمان 
ابسن كثير؛ رجعفر بن برقان» واستعمل لفغ ا باس به" في خمس رواة أخرين. ينظر: الطوالبة: محمد عبد 

م ؛ بحث محكمء منشور في مجلة 

در اسات»ء الجامعة الأردنيةء المجلداء الدداء 1۹۹۸م [إص٠1۲).‏ لكني وجدت أن النسائي قال: لیس به باس" في 
أربعة رواة؛ وقال:" لا باس به“ في اثني عشر راوياً. 

(445) ينظر: الكفاية في علم الرواية )117/١(‏ . 





إنما قال: إن من قال فيه هذا؛ فهو ثقة؛ وللثقة مراتب؛ فالتعبير بثقة أرفع من التعبير بلا بأس 
بهء وإن اشتركا في مطلق الثقة""“. 

والتعبير ب: "لا بأس به“ أو 'ليس به بأس"؛ هو نزول بالراوي عن مرتبة الثقة» 
ويتفاوت معنى هذه الألفاظ بحسب من أطلقها. 

أا مرتبة صدوق؛ فإذا أطلقت فإنها مشابهة ل: "لا باس به»ء أو ليس به بأس" أو 
مساوية لهاء وإما إذا قيدت بلفظ آخر؛ فإنها تفيد معنى زائداء وقد استخدمها النقاد مع الثقات› 
ومع غيرهمء فإذا استخدمت مع الثقة فهي درجة عالية من درجات التوثيق؛؛* . 

وهذه الألفاظ :(صدوقء ولا بأس به. وليس به بأس) جميعاً صنفها ابن أبي حاتم في 
المرتبة الثانية من مراتب التوثيق7”**)؛ فيما صنفها الحافظ ابن حجر في المرتبة الرابعة"“. 


¥ # ¥ 


المطلب الأول: الإشارة إلى الراوي ب: 'صدوق' ونحوه في السنن الكبرى““. 

استخدم الثسائي هذه الصيغة مرة واحدة في السنن الكبرى كلهاء فقال: 'محمد بن كثير 
هذا هو: المصيصي““ء وهو صدوقء إلا أنه كثير الخطاا““. 

ونقل عن النسائي أنه قال عنه: "ليس بالقوي» وقال: كثير الخطا”“. وهذا الراوي 
مختلف فيه؛ فقد ونْقَهُ ابن سعد('”*)؛ وابن معين7"”*) في رواية الكشوري عنه(””*”. 


(849) تدريب الراوي(١/41").‏ 

(4 4) ينظر: منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل (1/؟١٠٠هامش١)‏ . 

(845)ينظر: الجرح والتعديل(1/١٠)؛‏ ورسالة في الجرح والتعديل؛ للمنذري(ص218). 

(841)ينظر: تقريب التهذيب(١/74)‏ . 

(847) وهي المرتبة الثانية من مراتب التوثيق عند ابن أبي حاتم» والرابعة عند الحافظ ابن حجر. 

(444) هو: أبو يوسف محمد بن كثير المصيصيء ويقال: الصنعائيء مولى لثفيف» نزل المصيصة سمع معمراًء 
والأوزاعي» أصله من ناحية اليمن مات سنة ست عشرة ومائتين. ينظر: التاريخ الكبير(١/4١؟).‏ 

(444)السنن الكبرى؟/14481ح رقم(5151). 

)؟7١/35بيذهتلا ينظر: المغني في الضعفاء(؟/؟1؟١)) وميزان الاعتدال (5/١١؟)وجمعهما ابن حجر( تهذيب‎ )86٠( 

(851) الطبقات الكبرى(؟/149) . 

(861) ينظر: تهذيب الكمال(5؟5/؟؟7)ء وميزان الاعتدال(5/١117-59؟).‏ 

(825)هو: المحدث العالم الحافظ المصنف: أبو محمد عبيد بن محمد الكشوري مؤرخ اليمنء له مصنفات كثير من 
بينها: تاريخ اليمن وأحوال رواتهاء وهو شيخ الطبراني» مات سنة 584؟؛ وقيل48؟ه. ينظر: القزويني؛: عبد 
الكريم بن محمد الرافعيء التدوبث في أخبار فزوين. تحقيق: عزيز الله العطاريء دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» طبعة بلا۹۸۷١مء‏ وسير أعلام النبلاء(4/1 0-54 6*). والكشوري: بفتح أولها وقيل بكسرها وبالشين 
المعجيمة بعدها ولو مفتوحة وفي آخرها راء هذه النسبة إلى كشور وهي من قرى صنعاء اليمن. 
ينظ ر:الجزري:أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني:اللباب في تهذيب الأنساب» دار صادرء 


بيروت-لبنان بدون طبعة أو سنة نشر(/١٠٠).‏ 


1٥ 


وفي رواية بن الجنيد عنه قال: 'صدوق1**)» وقال: "يخطىء ويغرب" ***)؛ وقال 
الحسن بن الربيع فيما رواه عنه أبو حاتم الرازي: "محمد بن كثير اليوم أوثق الناس7*". 
إلا أن كثيراً من النقاد ضعفوه فقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال عنه: "منكر 
الحديث"»وفي رواية أخرى: اليس بشيء“ و"حدث بأحاديث منكرة ليس لها أصل7”". 
ونقل المزيء وابن حجر عن البخاري أنه قال فيه: لين جدا“ء وقال أبو عبيد 
الأجريء عن أبي داود: لم يكن يفهم الحديث7"”*): وقال الساجي("“): “صدوق كثير الغلط": 
وقال أبو أحمد الحاكم: 'ليس بالقوي7'*)؛ وقال ابن حجر: 'صدوق كثير الغلط7"'"). 
قلت: يبدو لي أن الرجل ضعيف؛ لأ أغلب رواياته عن الأوزاعي ومعمر؛ ويشك 
في سماعه منهما في كثير من الأحاديث التي رواها عنهماء ولذلك كانت روايته عنهما 
بالعنعنة» ويؤكد هذا ما رواه أبو حاتم قال: 'ثفمٌ إلى محمد بن كثير المصيصي كتاب من 
حديثه عن الأوزاعيء فكان يقول في كل حديث منها: 'حدثنا محمد بن كثير"؛ وهو محمد بن 
كثير» عن الأوزاعي» وهو محمد بن كثيرا'*)-أي يُحدث عن نفسه-»؛ وقد وعلق الذهبي على 
ذلك بقوله: ' هذا تغفيل يسقط الراوي به7؛**). 
كما أنه فعل مثل هذا في روايته عن معمر» إذ سمع من معمرء وبعد ذلك جاءه 
كتاب من اليمن فيه أحاديث معمر فكان يرويه عن معمرء وعندما قال له أحمد بن حنبل: * 


(864) ينظر: ميزان الاعتدال(5/١١"ء‏ وتهذيب التهنيب(4/١707).‏ 

(هدهم) الثقات(4/١٠).‏ 

(487) ينظر: الجرح والتعديل( 11/8). 

(409) ينظر: العلل ومعرفة الرجال(؟/151١):‏ والجرح والتعديل(5/4١):‏ وتهذيب الكمال(57/71*): والضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي14/5). 

(454) ينظر: تهذيب الكمال(777/77)؛ وتهذيب التهنيب(5/٠7؟).‏ لكني لم أجد تليين البخاري له في تواريخه؛ بل 
وجدت أنه نقل تضعيفه عن أحمد بن حنبل؛ وذكر قصة الكتاب الذي جاءه من اليمن ورواء والتي سأنكرها 
قريباً. ينظر: التاريخ الكبير(١/4١1١):‏ والصغير(؟/551). 

(8654) ينظر: تهذيب الكمال(17/1"1؟5). 

(450)هو: الإمام الحافظ محدث البصرة أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الضبي البصريء له كتاب جليل في 
علل الحديث؛ أخذ عنه أبن عدي والإسماعيلي؛: مات سنة 7٠7ه.‏ ينظر: طبقات الحفاظ(١/؟ .)١١‏ 

(451) تهذيب التهذيب(4/١57).‏ 

(417)ينظر: تقريب للتهذيب )5٠14/١(‏ وتعقبه صاحبا التحرير فقالا: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. 

(457 )ينظ ر؛ البرذ عي: أبو عثمان سعيد بن عمرو الأزدي »> سؤاالات البرذ عي ٠‏ تحقيق: سعدي الهاشمي؛ دار الوفاءء 
المنصورة-مصرهء الطبعة الثانية5 14٠‏ ١1ه.(١/2)435‏ و(العلل ومعرفة الرجال7/١0؟)‏ موقد نقل ابن أبي حاتم 
الكلام نفسه عن أبي زرعة الرازي دون أن ينسبه إلى أبي حاتم. ينظر: الجرح والتعديل( 15/8). كما نقله 
الذهبي عن البرذعي عن أبي حاتم. ينظر: ميزان الاعتدال(5/١١2‏ )؛ وابن حجر في تهذيب التهذنيب(4/١7؟).‏ 

(454)ينظر: ميزان الاعتدال(1/5١١5‏ )- 


كيف سمعث من معمر؟ قال: 'سمعت منه ظاهراء بعث بها إلى إنسان من اليمن"*'*), ولذلك 
قال ابن عدي: له روايات عن معمرء والأوزاعي لم يتابعه أحدّ عليهال''*» وقال العقيلي: 
حدث عن معمر بمناكير لا يتابع على شيء منها("". 

وهو مدلس» وصفه بذلك كثير من العلماءء وصنفه ابن حجر في المرتبة الخامسة 
من مراتب التدليس؛ وهي أسوأ مراتب المدلسين"“ء كما رماه بعضهم بالاختلاط!”'"). 

يضاف إلى ذلك ما نقل عن النساثي تفسه من تضعيفه قولا("")ء وعملاء فقد روى 

له عشر روايات» أعل أربعاً منها('"". 

أما قول النسائي فيه: 'صدوق كثير الخطأ؛ فلا يتعارض مع قوله: ' ليس 

بالقوي”؛ لأنّ كلمة صدوق لم ترد سوى مرة واحدة في السنن كلهاء ويبدو لي أنها 

تختص بالعدالة» ولا تختص بالضبط-عند النسائي-» ودليلي على ذلك أن النسائي 

قال في شيخه قتيبة بن سعيد: ثقة صدوق"“ء وهو أكثر من روى عنه؛ء من 

شيوخه وهو مجمع على توثيقه ""ء وقال في أحمد بن حفص" : "صدوق لا 

بأس به"(*””), 

فنلاحظ ن لفظ: صدوق -عند النسائي- اقترن ب: 'الثقة": وبمن "لا بأس بدك 
وب: كثير الخطأ", وهذا ليس له تفسير إلا أنه يختص بالصلاح» والتقوى» والعدالة؛ وليس 
بالحفظ» وهذا الحكم ليس مطلقاًء بل هو مختص ببعض النقادء ومذهم النسائي. 

ولعل النسائي قد تأثر بشيخه عمرو بن علي الفلاس؛ فقد قال في إسماعيل بن مسلم 
المكي: "كان ضعيفا في الحديث يهم فيهء وكان صدوقا يكثر الغلط' ""ء وهذا يشبه ما قاله 


(456)ينظر:الكامل(4/7 15)ء وضعفاء العقيلي(74/4١):‏ والجرح والتعديل(355/4)؛ وتهذيب التهنيب(25/4؟). 

(455)الكامل(54/5؟) بتصرف. 

(471) ضعفاء العقيئي )١78/4‏ بتصرفء وعبارته في الأصل: لا يتابع منها على شيء. 

(454) ذكره الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين. ينظر: ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن علي العستلائي؛ طبقات 
المدلسيث؛ تحقيق: عاصم القريوتيء الطبعة الأولىء مكتب المنارء الزرقاء-الأردن(59/1). 

)۸14( ينظر: الطبقات للكبسرى(/485/7): و(الكاشف5/؟١١):‏ والطرابلسي: أبراهيم بن محمد بن خليل؛ من رمي 
بالإختلاط تحقيق: علي حسن علي» الوكالة العربيةء الزرقاء-الأردنء بدون طبعة أو سنة نشر.(١/۷٠)‏ 

(47) ينظر ما نفله الذهبي وابن حجر عنه: المغني في: ميزان الاعتدال (5/١١؟)؛:‏ وتهذيب التھذیب(۹/٠۷").‏ 

(۸۷۱)نظر: السنن الكبرى185/5ح (1551)؛ pT”‏ )0۹1( و احاح (لأقكد) رو 14/را"ح (9Y1)‏ 

(1ى)ينظر: تهذيب الكمال(؟؟/51754)., 

.)٤١ ٤/١ ')؛ وتهذيب الكمال(؟؟5/؟14-857؟5)؛ وتقريب التهذيب(‎ ٠۷۲/٣ بنظر: التعديل والتجريح(‎ )۸۷١( 

.)؟۹٤/١(لامكلا هو: أبو علي أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي النيسابوري قاضيها وتهذيب‎ )۸۷٤( 

.)١1514/١(لامكلا‎ بیذهت)۸۷٥(‎ 

(191م)ينظر: تهذبيب الكمال(؟/؟٠‏ (. 


¥ 


النسائي في محمد بن كثير تمامأء وهو موافق لقول صالح جزرة في محمد بن كثير: 'صدوق 
كثير الخطأ7””*)؛ والله تعالى أعلم. 


¥ ¥ ¥ 


المطلب الثاني: الإشارة إلى الراوي ب: "لا باس به أو "ليس به بأس"". 

.١‏ إبراهيم بن العلاء ""“: قال أبو عبد الرحمن : أبو هارون [العبدي] '“: لا بأس 
به» واسمه: إبراهيم بن العلا(“ 

قلث: وْقَهُ ابن سعدا")ء وابن معينء وأبو زرعة" والعجلي9”"). وذكره ابن 
حبان » وابن شاهين في الثقات ء وقال ابن عدي: 'ما أقل ما له من الروايات وهو ممن 
يكتب حديثه؛ وهو متماسك؛ 
حدث عنه شعبةء وهو إلى الصدق أقرب""““» وقال أبو حاتم: "لا بأس به7”**)؛ ونقل الحافظ 
ابن حجر توثيقه عن مجموعة من النقادء فقال: 'وثقَةُ: أبو زرعة» وأبو داودء والعجليء 
والنسائيء والفلاس»ء ومحمد بن سعدء وابن المدنيء ويعقوب بن سفيانء وقال أبو حاتم: "لا 


(1/9ىم)ينظر: ميزان الاعتدال(5/؟١5).‏ 

(۸۷۸|و هذه المرتبة كالتي قبلها: الثائية عند ابن أبي حاتم» والرابعة عند الحافظ ابن حجر. 

(۸۷۹)هو: أبو هارون الغنوي- بفتح المعجمة والنون- اسمه إبراهيم بن العلاء. تقريب التهذيب(١/٠۸٦)‏ 

)۸۸١(‏ ذكر المحقق في الهامش أن بعض النسخ المخطوطةجاء فيها (الغنوي) بدلا من العبديء وفي الطبعة الجديدة من 
السنن الكبرى بتحقيق: حسن شلبي:(الغنوي) وليس العبدي. ينظر: (٥/١1۷ح‏ رقم ٠۳٠١‏ ولعل هذا هو 
الصواب؛ لأن البخاري قال في الكنى: أبو هارون الغنوي اسمه إبراهيم بن العلاء. ينظر:الكنى للبخاري(١47/1)‏ 
٠‏ وكذلك قال أحمد مثله. ينظر: الأسامي والكنى لابن حنبل(١/86).‏ 

(441)السنن الكبرى"؟/ 84-1745اح رقم( 741 2), 

(841) الطبقات الكبرى (7511/9)» لكنه كناه بأبي مروان؛ ولعله وهمء فقد قال ابن حبان: من قال هذا هو: أبو مروان 
ققد وهم. ينظر: الثقات(1/2١).‏ 

(889) ينظر: الجرح والتعديل(؟/١١١)؛‏ 

(884) معرفة الثقات(١/؟١٠).‏ 

(885) الثقات(١1/؟١٠7):‏ وتاريخ أسماء الثقات(١1/؟١)2‏ 

(883) الكامل (5/1١؟),‏ 

(۸۷ه) ينظر: الجرح والتديل(/١٠٠)»‏ 


حاتم: "لا بأس به" وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن عبد البر: 'أجمعوا على أنه ثقة(“ء 
وقال في التقريب: لله في البخاري موضع واحد في الجنائز"'““. 
إلا أن بعسض العلماء ضَعفةء فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الساجي أنه قال: 'فيه 
ضعف"*"), وذكره العقيلي؛ وابن الجوزي في الضعفاء؛ ونقلا عن شعبة أنه قال: لأن أَقدْم 
فتَضئرب عنقي أحب إل من أن أقول: حدثني أبو هارون الغنوي7'"*). لكن الذهبي دافع عنه › 
وشكك في ثبوت هذا القول عن شعبة؛ وقال: وثقة جماعة ووهاه شعبة فيما قيل» ولم يصح بل 
صح أنه حَئث عنه *. 


(۹)u 


قلت : أما تضعيف الساجي فرد عليه ابن حجر وقال: 'وهذا جرح لين مردود 


أما ما نقله العقيلي وابن الجوزي عن شعبة؛ فهو وَهْمّ من العقيليء وتابعه عليه ابن 
الجوزي؛ لأنهما نقلا قول شعبة نصأ في ترجمة أبي هارون العبدي؛ واسمه: عمارة بن 
جوين»؛ وهو متروكء بل إن بعضهم كذبه(؛7*). 

فأبو هارون المقصود بكلام شعبة هو: العبديء وليس الغنويء إذ هل يعقل أن يقول 
شعبة هذا القول في الغنوي ثم يروي عنه؟. 

ولعل العقيلي نقل كلام شعبة في ترجمة أبي هارون العبدي على الصوابء ثم أعاده 
في ترجمة أبي هارون الغنوي وهما منهء وتابعه ابن الجوزي على ذلك» وهما معذوران؛ ققد 
قيل في الغنوي: (العبدي)ء وبعض نسخ السئن الكبرى ذكرت ذلكء كما أشرت إلى هذا سابقاء 
وقد أشار ابن حجر إلى صنيع ابن الجوزيء لكنه لم يتعرض لصنيع العقيلي(“"“. 

وفي ظني: أن الوهم من العقيلي» وتابعه ابن الجوزي على هذا الوهم؛ ولم يدقق فيه. 


(844) أبن حجر: أحمد بن علي السقلاني؛ تعجيل المنفعةء تحفيق: إكرام الله إمداد الحقء دار الكتاب العربي؛ 
بيروت-لبنان» الطبعة الأولى(١/۲۳٥)»‏ ولم أجد توثيق النسائي له» كما أن ابن سعد قال: أبو مروان الغنوي» 
واسمه: إبراهيم بن العلاء؛ وكان ثقةء فكناه بأبي مروان بدلا من أبي هارون. ينظر: الطبقات الكبرى(11/9١).‏ 

(4484)تقريب التهذيب(١1/‏ ۰ الحدیث الذي أشار ليه ابن حجر: رواه البخاري تعليقاء بعد حديث جابر في إخراج 
الميت من قبرهء فقال: قال سلفيان: : وَقَالَ أَبُو هارون: وكانَ على رول 4 قميصان فقال لَه ابن عبد الله يا رثول 
اله أبس أبي قميصك الذي يلي جلتك".صحيح البخاري(١-4/4؟1)كتاب‏ الجنائز» ح رقم القبر(: 8؟١).‏ 

(850) ينظر: تعجيل المنفعة(١/؟؟55).‏ 

(851) ضعفاء العقيلي(١/5)؛‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(١/57).‏ 

(447) ينظر: ميزان الاعتدال(١/؟17).‏ 


)44۳( لسان الميزان(١/47).‏ 
(444) ينظر: ضعفاء العقيلي(۳/۳١")ء‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/7١٠).‏ 
٥(‏ ۸۹ إلسان الميز ان .)*٣/١(‏ 


۹ 


ويبقى التعارض بين قولي النسائي فيه؛ فمرة قال: "لا بأس به" كما في السنن الكبرى؛ 
ومرة قال: ثقةء فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة. 

فالقولان متقاربان» وقد سبق القول في افتتاحية هذا المبحث أن عبارة:' لا بأس به" 
هي أولسى درجات التوثيق» وحديث الثقة وحديث م لا بآس به؛ كلاهما مقبول للاحتجاج. 
ولكن يفاضل بينهما عند الاختلافء ولا اختلاف هنا؛ فالنسائي أصلاً لم يرو لأي منهماء ولعله 
ذكرهما ليميز بينهما وبين نهار العبدي الوارد في سند الحديث» حتى لا يْظنَ أنه واحد منهما. 

(۲و). إسماعيل بن مسلم: قال أبو عبد الرحمن: "إسماعيل بن مسلم ثلاثة: هذا 
أحدهمء وهو: لا بأس بهء وإسماعيل بن مسلم: شيخ يروي عن أبي الطفيل: لا بأس به 
وإسماعيل بن مسلم: يروي عن الزهريء والحسن: متروك الحديث" ('**. 

وذكر الحافظ ابن حجر ؛ تسعة روأة اسمهم: إسماعيل بن مسلمء وهم؛ العبدي. 
والبصري» والمخزومي المكي» والمكي البصريء والطائيء؛ والسكونيء واليشكريء والكوفي› 
وابن أبي الفديك المدني» وابن يسارء ومنهم ثلاثة مكيين!'؟"). 

فأما الأول؛ الذي روى له النسائي عن محمد بن واسع فهو: أبو محمد إسماعيل بن 
مسلم العبديء البصري...: روى عن محمد بن واسع؛ ولم يرو عنه من المسلمين التسعة 
غيره نقل المزي عن النسائي أنه وثقة'")؛ وعن أحمد بن حنبل: ليس به بأس ثفة؛ وعن 
يحيى بن معين: وأبي زرعة وأبي حاتم : ثقة زاد أبو حاتم صالح الحديث1"”*), 

وقد روى له مسلم في الصحيح محتجا بهل:"*'). 

وخلاصة القول: أن كلام النسائي في الأول جاء متمشياً مع كلام السابقين واللاحقينء 
في قوليه؛ فوافق بعضهم في قوله الأولء ووافق الآخرين في قوله الثاني؛ الذي نقله عنه 
المزيء ٠‏ لكن الراويين الآخرينكان كلام العلماء فيهما متداخلاً»ويصعب فصل هذا عن ذاك. 

وقد حاولت جاهدا تحديد كل منهما يقيناء فلم أستطع بسبب التداخل الكبير بينهما؛ لأن 
إسماعيل بن مسلم المكي البصري أبو إسحاق؛ روى عن الحسن والزهري وأبي الطفيلء بيئما 
قول النسائي يشير إلى أن الذي روى عن أبي الطفيل غير الذي روى عن الحسن والزهري. 

وأغلب الظن أن الثاني هو: إسماعيل بن مسلم المخزوميء مولاهمء المكي. 

والثالث هو: إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق البصري. 


(٦۸۹)السنن‏ الكبرى؟/ 7141-5145؟ح رقم(4١07؟)‏ 

(459) ينظر؛ تقريب التهنيب(1/١١١).‏ 

(۸۹۸) ينظر: الجرح والتعديل(917/7١)؛‏ وتاريخ أسماء الثقات(١/11؟)؛‏ وتهذيب الكمال(؟/517١).‏ 
(448) المصادر للسابقة نفسها. 

.)١ 8 ينظر على سبيل المثال: الأحاديث أرقام("* ”و2864 او49‎ )40٠0( 


١7 


وأما الثاني؛ فقد نقل ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه قال عنه: ثقة('''). ونقل عن 
أبيه» أنه قال: مكي صالح الحديث» وعن أبي زرعة أنه قال: لا باس به“. 
ونقل المزي عن يحيى بن معين توثيقه » وعن أبي زرعة أنه قال: لا بأس به» وعن 
أبي حاتم قال: صالح الحديث7”''؛ وقال الذهبي: إسماعيل بن مسلم المخزومي مولاهم؛ عن 
سعيد بن جبير وأبي الطفيل فصدوق ايضا؟''')؛ وقال ابن الجوزي: 'ضعفه ابن المبارك؛ وقال 
سفيان: "كان يخطىء في الحديث" وقال أحمد: 'منكر الحديث" وقال يحيى: 'لم يزل مختلطاء 
وليس بشيء". وقال علي-ابن المدني-: 'ضعيف لا يكتب حديثه؛» أجمع أصحابنا على ترك 
حديثه'» وقال النسائيء وعلي بن الجنيد:" متروك الحديث... وجملة من يجيء في الحديث 
إسماعيل بن مسلم: خمسة؛ هذا أحدهمء... لم نعلم في أحد منهم طعنا إلا في الأول*“' . 
قلت: وهم ابن الجوزي في تضعيف إسماعيل بن مسلم المخزومي» وخلط بينه وبين 
إسماعيل بن مسلم المكي- الذي طعن فيه النسائيء وضعفه معظم العلماء-ء وله عذره؛ فتحديد 
هذا من هذا فيه شيء من الصعوبةء وقد ساهم النسائي نفسه في تعقيد الأمورء فوصف الثاني؛ 
بروايته عن أبي الطفيل» والثالث؛ بروايته عن الحسن البصريء وابن شهاب الزهريء لكن 
إسماعيل بن مسلم المكي البصري» الثالث روى عن أبي الطفيلء والحسن» والزهري. 
كما أن الثاني والثالث وصفا بأنهما مكيّان» يضاف إلى ذلك أن بعض المصنفين نقل 
كلام النقاد عن أحدهماء فوصف به الآخر. 
وخلاصة القول: أن إسماعيل بن مسلم المخزومي: لا بأس به -أيضا- كما جاء في 
كلام النسائي عنه؛ وإن كان هناك بعض الاختلاف فيه؛ فلتشابهه مع أقرانه؛ والله تعالى أعلم. 
وأما الثالث؛ فسيأتي الحديث عليه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 
4. جَغفر بن بُرقان7''): قال النسائي بعد كلامه عن سفيان بن حسين: 'ونظيره في 
الزهري: سليمان بن كثير وجعفر بن برقان وليس بهما بأس في غير الزهري"9'''). 
وقال في موضم آخر: 'جعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة وفي غيره 


(401)الجرح والتعديل(؟/519١):‏ وينظر كذلك: تاريخ أسماء الثقات(7/؟91١):‏ وتهذيب الكمال(4/7١؟85-5١5).‏ 
(507) ينظر: الجرح والتعديل(؟/؟151١).‏ 

(؟50) بنظر: الجرح والتعديل(57/7١).‏ وتهذيب للكمال(؟/15١٠؟5-5١٠).‏ 

(104) المغني في الضعفاء(١/88).‏ لكن المزي لم يذكر له رواية عن أبي الطفيل(تهذيب للكمال؟/5١٠-6١5).‏ 
(50) الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي(70/1١-١5١)باختصار.‏ 

(505)هو: أبو عبد الله الجزريء ويقال: الكلابي؛ ويقال: كان أمياء مات سنة 54١ه.‏ ينظر: التاريخ الكبير(؟/187١).‏ 
(۹۰۷)السئن الكيرى؟777/7 ع رقم(77؟71؟"). 


۳۹ 


لا بأس بهل**')؛ وقال في موضع ثالث: " جعفر بن برقان في الزهري: 'ضعيف". 

وفي غيره: "لا بأس به"ل''"). 

ولعل النسائي تابع السابقين في حكمه على هذا الراويء وتبعه المتأخرون على ذلك؛ 
فقد أجمع النقاد على أن جعفر بن برقان يخطئ في حديث الزهري خاصة:؛ وهو في غيره: 
ثقةء أو لا بأس به وتباينت أقوال النقاد في الحكم عليه في غير الزهريء فبعضهم وثقَك1:'"), 
ويعضهم قال: لا باس بء وبعضهم قال: "لا يحتج به“ ""), 

قلت: اقترن توثيق جعفر بن برقان بروايته عن ميمون بڻ مهران؛ ويزيد بن 
الأصمء واقترن تضعيفه بروايته عن الزهري؛ لأن أكثر روايته عن هؤلاء الثلاثة. 

ومع كشرة الذين وثقوهء إلا أنني أرى أنْ حكم النسائي هو الأقرب إلى الصواب؛ 
فالثقة: هو العتل الضابطء وَمَنْ فصن عن هذه المرتبة قليلاء يُشَانٌ إليه بصدوقء أو لا بأس 
به أو ليس به باس""ء ولا يّخفى أن جَعفرَ بن بُرقان قصيُرَ عن مرتبة الثقةء لكثرة أوهامه 
عن الزهري» فلا يُسَوّى بينه وبين الثقة المطلق؛ وقد تابع النسائي على حكمه في هذا الراوي 
أعلام المتأخرين؛ كالذهبي وابن حجر 4 , 

أما قول ابن خزيمة: فمحمول على روايته عن الزهري؛ وإن كان يحتمل غير ذلك 
لك قول الواحدء لا يرجح على قول الجماعة وبخاصة إذا كان بلا دليل ومن غير تفسير. 


ع ا اا 


6 حفص بن مَيْسرَة!"''): قال النسائي: “حفص بن ميسرة: لا باس به“ '"), 


(8:4)السنن الكبرى57/4١1-/1ااح‏ رقم(1١١1).‏ 

(505)السئن للکبری 1ر٠٦‏ ح رقم(74؟٠. .)١‏ 

)11١(‏ وثقه: سفيان الثرريء ووكيع بن الجراح: وابن معين في رواية: وابن سعدء وأحمد في رواية؛ وابن عدي, 
والعجلي» وغيرهمء وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: الطبقات الكبرى(487/7): والكامل(؟/١4١):‏ والجرح 
والتعديل(4!4/7)موبحر الدم(١/45)‏ ومعرفة الثقفات(58/1؟)ءوالثفات(157/16): وتهذيب الكمال(1/5١-18)ء‏ 
وميزان الاعتدال(؟/75١)؛‏ والمغني في الضعفاء(١/١71١)ء‏ وطبقات الحفاظ(١/87).‏ 

)41١(‏ ورد نلك عن ابن معين في رولية: وأحمد في رولية» وقال الذهبي: صدوق مشهورهء وقال أبن حجر: صدوق 
يهم في حديث الزهري. ينظر: الجرح والتعديل(474/7): وتاريخ أسماء الثقات(١/4‏ ©)»وضعفاء العقيلي(١/814١)‏ 
٠‏ ومن تكلم فيه وهو موثق(١/55))‏ وتقريب التهذيب(1/+5١).‏ 

(؟41) ورد ذلك عن ابن خزيمة. ينظر: الجرح والتعديل(474/7)؛ وميزان الاعتدال(4/5؟١).‏ 

(؟41) ينظر: تقريب التهذيب(١/4؟).‏ 

(14) ورد ذلك عن أبن معين في روايةء وأحمد في روايةء وأبو حاتمءوقال الذهبي: صدوق مشهورهء وقال ابن حجر: 

صدوق يهم في حديث الزهري. ينظر: تاريخ أسماء الثقات(١/54)؛‏ وضعفاء العقيلي(١81/1١)؛‏ من تكلم فيه 
وهو موثق(١/55)؛‏ وتقريب التهذيب(١1/+11١).‏ 
)٠١(‏ هو: أبو عمر العقيلي بالضم الصنعاني نزيل عسقلان مات سنة٠۸١ه.‏ ينظر:[تهذيب الكمال۷۴/۷-٦).‏ 
(417)السئن الكبرى7/١؛‏ ١ح‏ رقم(774١٠)‏ . 


۳۲ 


قلت: هو الصنعاني؛ كما عرفه كثير من العلماء؛ لكن اختلفوا في صنعاءء هل هي 

صنعاء اليمن أم صنعاء الشام؛ فقال البخاري: "هو من صنعاء الشام"» ونسب القول بذلك 
لأحمد""ء ووافقه على ذلك: ابن حبان9'').؛ وابن منجويه"'ء لكن ابن أبي حاتم قال: "هو 
من صنعاء اليمن"7”'*): وحاول الباجي أن يُوفق بين القولين» فقال: 'الصنعاني من اليمن نزل 
الشاء"7'"", وهو توفيق حسن. 

وثقه:ابن معين”'''اءوأحمد 7'", وقال ابن حبان: "ربما وهم" وذكره في 
الشات" وقال أبو حاتم: ”صالح الحديث"""ء وقال ابن معين» وأحمد -في رواية أخرى 
عسنهما-""» وأبو زرعة الرازي": "لا بأس به“ وقال العجلي: "ضعيف*'"ءوقال 
الأزدي: "يتكلمون فيه" وقال ابن حجر: ثقة ربما وهه!''"), 

ودافع عنه الذهبي فقال: "احتج به أصحاب الصحاح فلا يلتفت إلى قول الأزدي""'"'. 

قلت: لعل قول الأزدي: 'تكلموا فيه" مبني على قول العجليء فلم يُضَعّقه غيره؛ ولا 
يلتفت إلى تضعيف العجلي؛ لأن العجلي ظن أن حفص بن ميسرة» هو حفص بن عمر نفسه › 
فضقفه على هذا الأساس» والحقيقة أنهما مختلفان» وقد ذكر البخاري خمسة عشر راويا 
اسمهم: حفص بن عمرء فكيف جزم بأن هذا هو حفص بن عمر الضعيف؟ وإن جزم بذلك: 
فقد انفرد بتضعيفه ولم يتابعه أحد على قوله. 

والذي أرجحه أن الرجل في الدرجة الثانية من مراتب الثقات» واش أعلم . 


(41) ينظر: التاريخ الكبير(؟/55؟). 

.)٠١٠١/5(تاقثلا‎ )114( 

(515) رجال مسلم(١/44١).‏ 

(١47)ينظر:‏ الجرح والتعديل(807/2١).‏ 

.)5١ا//7(حيرجتلاو التعديل‎ )47١( 

(١47)ينظر:‏ الجرح والتعديل(181/57١)ء‏ وتهذيبالكمال(75/97)؛ وميزان الاعتدال(؟/919؟) 

(5119) ينظر: بحر الدم .)١ ١/3١‏ 

(574) مشاهير علماء الأمصار(١/45١),‏ 

(415)الثقات(ك/١٠٠١‏ ؟). 

(477) ينظر: الجرح والتعديل(437/7١):‏ والتعديل والتنجريح(5+7/7)؛ وتهذيبالكمال(/ثره). 

(۹۲۷) ينظر: الجرح والتعديل(۱۸۷/۳)ء وتهذيبالكمال(۷/٥).‏ 

(۹۲۸) ينظر: الجرح والتعديل(۸۷/۳) وتهذيبالكمال(۷/٥)ء‏ والتعديل والتجريح("//ا١5).‏ 

(575) معرفة الثقات(١5/1١؟).‏ 

(470)ينظر:الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(١75/1١)موميزان‏ الاعتدال(77/7؟؟إومن تكلم فيه وهو موثق(١19/1١).‏ 
(571) تقريب التهذيب(١74/1١).‏ 

(۹۳۲ ]ميزان الاعتدال(۳۲۲/۲): وينظر:من تكلم فيه وهو موثق(١55/1).ءالمتكلم‏ فيهم بما لا يوجب رد حديثهم(١/47).‏ 


۳۳ 


؟. سفيان بن حسين7'''"!: قال أبو عبد الرحمن: 'سفيان بن حسين ليس بالقوي في 
الزهري خاصة وفي غيره لا بآأس به" وقال في موضع آخر: 'سفيان بن حسين لا ڊأاس 
به في غير الزهري وليس هو في الزهري بالقويء وفي موضع ثالث قال: "جعفر بن 
بُرقان-بضم الموحدةء وسكون الراء-"""ء ليس بالقوي في الزهري خاصةء وفي غيره لا 
بأس به» وكذلك سغيان بن حسين وسليمان بن کثر """“. 

فلا خلاف في تضعيفه فيما رواه عن الزهريء واختلف فيما رواه عن غير الزهري؛ 
فقد وَنْقَهُ: ابن معين في رواية عنه"» وابن سعد" ء ويعقوب بن شيبة“ء والعجلي(“. 
وابن حبان"“" وابن حجر “"ء في غير الزهريء وقال يحيى بن معين في رواية أخرى: لم 
يكن بالقوي*“'» وقال أبو حاتم: "لا بأس به" وقال ابن سعد بعد أن وثقَةُ: 'يخطئ 
كثير اء وقال أحمد: ليس بذاك" ء وقال ابن خراش: "ين الحديث* . 

قلت: علّة الرجل في روايته عن الزهريء ٠‏ إذ أجمع النقاد على عدم الاحتجاج بما 
رواه عن الزهريء وقبول ما سواه من غير طريق الزهريء وهو يشبه صاحبيه: جعفر بن 
بُركانء وسليمان بن كثيرء ولهذا جمع بينهم النسائي في الحكم في أكثر من مناسبة. 


(7؟؟)سفيان بن حسين بن الحسن أبو محمده ويقال أبو الحسن الواسطي مولى عبد الله بن خازم السلمي ويقال مولى 
عبد الرحمن بن سمرة القرشي(تهذيب الكمال١١/1595١).‏ 

(4؟4)السئن الكبرى١/7؟‏ 1١ح‏ رقم(؟؟؟) . 

(١۹۳)السنن‏ الکبر ی٣/٦٣۲‏ ح رقم(1077؟؟). 

.)١ ٤ ١ر/١(بيذهتلا ينظرضبط الاسم في تقريب‎ )۹۳١( 

(1؟؟)السئن الكبرى5/4١-0١اح‏ رقم(ا١١1).‏ 

(4؟4)ينظر: الكامل(؟/5١4)ء‏ والجرح والتعديل(7/4١١):‏ وتاريخ أسماء الثنات(١5/1١٠١)؛‏ وتاريخ بغداد(44/4١).‏ 
(5؟1) الطبقات الكبرى(7/7١؟).‏ 

(0؟ )تاریخ بغداد(4//؟ ؛ .)١‏ 

(441)مسعرفة الثقات(1١/7١5).‏ 

.)1٠١ (447))الثفات(/؛‎ 

(319)تقريب التهذيب(414/1/1؟). 

(144) الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(7/1).؛ والمغني في الضعفاء(١54/1؟)):‏ . 

(©414) ينظر: الكامل(5/57١4).الجرح‏ والتعديل(17/4؟7)ء وتهذيب الكمال .)١ ٤٠/١١‏ 

(4451)الطبقات الكبرى(9/؟١؟).‏ 

.)١50/1١١1(لامكلا )بحر الدم(١/1۷۹)؛ وتهذيب‎ ۹٤١۷( 

.)1 ٤۹/٩(دادغب )تاريخ‎ ۹٤۸( 
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. سليمان بن كثيرلا*'): قال النسائي بعد كلامه عن سفيان بن حسين: 'ونظيره في 
الزهري سليمان بن كثيرء وجعفر بن بُرقان» وليس بهما بأس في غير الزهري(*", 
وفي موضع آخر قال: جعفر بن بُرقان ليس بالقوي في الزهري خاصة وفي غيره لا 
بأس بهء وكذلك سفيان بن حسين وسليمان بن كثير17'”"). 
قلست: وهذا لا يختلف كثيرأ عن صاحبيه؛ وبالجملة فهو أقل شأنا منهما؛ وهو مجمع 
على ضعفه فيما رواه عن الزهري خاصة: وفيما عدا ذلك تباينت أقوال النقاد فيه» فقد وثقه 
أحمدا “برقال أبو داود» وابن عديء العجلي: "لا بأس بدا وقال أبو حائم: يكتب 
حديثه!'*')ء وضعفه ابن معين3**")؛ وقال العقيلي: مضطرب الحديث» وفي رواية أخرى قال: 
جائز الحديث؛ ليس به بأس في غير الزهري'*").؛ وقال الذهبي: "إمام مشهور ثقة2"”7: وابن 
حجر: "لا باس به***", 
وقد أرجع بعض النقاد ضعفه في الزهري؛ إلى تحمله عنه صغيراً*. 
قلت: إن ثلاثتهم: جعفر بن برقان» وسفيان بن حسينء وسليمان بن كثير؛ لهم روايات 
في الصحيحينء أو أحدهماء فهم ممن يحتج بهم في غير ما رووه عن الزهريء وهذا ما 
صرح به النسائيء ولعل جمعه إياهم في أكثر من موضع؛ لتقارب حالهمء والله أعلم. 
۸. عبد ريه بن سعید :قال أبو عبد الرحمن "... وعبد ربه بن سعيد: لا بأس 
به" » وكان قد قال عنه قبل ذلك: "ثنة"("), 


(4۹٤۹)سليمان‏ بن كثير أبو داود أخو محمد بن كثير العبدي» قيل: إنه من موالي عمر بن الخطاب دء قال الذهبي: ما 
ظفرت له بوفاة وكأنه توفي سنة بضع وسين ومائة. ينظر: سير أعلام النبلاء(// .)١955‏ 

(۰٥)السنن‏ الکبر ی۲۹۹/۲ ح رقم(؟7199؟7). 

(461)السنن الكبرى7/4١1-ااح‏ رقم(؟1١١١).‏ 

(؟12)ينظر: بحر الدم[١/ه4ة١).‏ 

(؟15)ينظر: الكامل(؟/788)؛ ومعرفة الثقات(١/2)470‏ وتهذيب للكمال؟١/517).‏ 

(44؟)ينظر: التعديل والتجريح(*/7١١١):‏ وميزان الاعتدال(5/١١5).‏ 

(465)ينظر: الجرح والتعديل(777/4): والضعفاء والمتروكين (؟/؟؟)ء تهذيب الكمال(7١/57).:‏ الميزان .)5١1١/5(‏ 

(425) ينظر: ضعفاء العقيلي(؟/7؟١)ء‏ وتهذيب التهذيب(185/4). 

(451)ينظر: سير أعلام النبلاء(914/9؟)؛ والمغني في الضعفاء١/؟58١).‏ 

(154١)ينظر:‏ تقريب التهذنيب(١/54؟).‏ 

(165) ينظر: الكامل(88/5؟). 

(458)عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهلء توفي سنة 155اه. ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد 
الهاشميء القميم المتمم للطبقات _الكبرى:» تحفيق تزياد محمد منصورء مكتبة الملوم والحكمء المدينة المنورة- 
السعودية؛ الطبعة الثاني 5٠5‏ 1ه.(١8/1؟؟).‏ 

(411)السنن الكبرى؟/؟5"١ح‏ رقم(55514). 

(431)السنن الكبرى١/437‏ ١ح‏ رقم("١5).‏ 


قلت: هو ثقة مجمع على توثيقه؛ لكن قوله: لا بأس به؛ -ففي ظني- أنه ليس للنسائي؛ 
وإنما لأحمد بن حنبل؛ وهذا ما يفهم من السياقء إذ قال النسائي: سعد بن سعيد ضعيف» كذلك 
قال أحمد بن حنبل: يحيى بن سعيد بن قيس الثقة المأمون أحد الأئمة» وعبد ربه بن سعيد: لا 
بأس به وسعد بن سعيد ثالثهم ضعيف7'"').وقد مر بحثه سابقا بالتفصيل9"). 

4. عبد الرحمن بن إسحاق”*""): قال أبو عبد الرحمن: "...وعبد الرحمن هذا يقال 

له: عباد بن إسحاق وهو لا بأس به" ''" . 

قلست: اختلف العلماء في الحكم على هذا الراوي اختلافاً كبيراء حتى نقل عن بعض 
العلماء أكثر من قول فيه؛ وسأذكر الأقوال مرتبة في ثلاث مجموعات: 

المجموعة الأولى: الموثقون: 

قال ابن معين: ثقة» وفي رواية ثانية: ثقة ليس به باس" ءوفي رواية ثالثة: ثقة 

صالح الحديث... كان ابن علية يرضاه 2'').وقال يزيد بن زريع: ما جاء من المدينة 
أحفظ منه"ء وقال ابن حجر: حكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه وء وقال أبو 
داود: 'ثقة إلا أنه قدري17""), وقال ابن سعد:" هو أثبت من الواسطي"9""'), وقال اين شأهين: 
ب وقال ابن حبان: "مثقن جد“ 9). 

المجموعة الثائية: المتوسطون: 

قال ابن معين: "صالح الحديث""ء وفي رواية أخرى قال: "صويلح"""ء وقال 
أحمد: "صالح الحديث“ وفي رواية أخرى قال: “رجل صالح أو مقبول' وفي رواية ثالثة: 


(477)السنن الكبرى؟/؟7 ١ح‏ رقم(4 87؟). 

(4414)ينظر: المبحث الرابع من المبحث الأول من هذا الفصل(ص؟5). 
)1٠١(‏ هو:عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث القرشي المدني. 
(451)السئن الكبرى؟/؛ ١ح‏ رقم(؟145) . 

(۹1۷ إينظر : الكامل(٤/ ٠‏ ۰ ومیزان الاعتدال(58/4١).‏ 
(134)ينظر:الجرح والتعديل(17/5١711).‏ 

(415)ينظر: تهذيب التهنيب(5/1؟١).‏ 

(470)ينظر: تهذيب التهنيب(75/1١).‏ 

(01؟)ينظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/5/؟): وميزان الاعتدال(558/4). 
(71؟)ينظر: تهذيب التهنيب(5/5؟١).‏ 

(17)ينظر تاريخ أسماء الثقات(١/4 .)١4‏ 

.)۸٦/۷(تاقثلا نظر:‎ ۹۷ ٤( 

(١۹۷)ينظر:‏ الكامل(٤/٠٠۳)‏ والجرح والتعديل(°٠/١١").‏ 

(5077) تهنيب الكمال(5١555/1).‏ 
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اليس به بأس*"'ء وقسال يعقوب بن شيبة: "صالح“ وقال يعقوب بن سفيان: "ليس به 
باس" قال ابن شاهين في رواية أخرى: "ليس به باس" وقال أبو بكر بن خزيمة: 
ليس به باس“ ء ونقل الحافظ ابن حجر عن البخاري آنه قال عنه: لیس ممن يعتمد على 
حفظه إذا خالف من ليس بدونهء وإن كان ممن يحتمل في بعض* ('“. 

وقال ابن عدي: 'في حديثه بعض ما ينكر ولا يتابع عليه والأكثر منه صحاح؛ وهو 
صالح الحديث كما قال ابن حنبل”2"*”7؛ وقال أبو حاتم:" يكتب حديثه؛ ولا يحتج به» وهو 
قريب من محمد بن إسحاق؛ صاحب المغازي؛: وهو حسن الحديثء "2*9 وقال الساجي: 


^ 


'صدوق يرمى بالقدر"**')» وقال ابن حجر: "صدوق رمي بالقدر 

المجموعة الثالثة: المجرحون: 

قال يحيى بن سعيد القطان: 'سألت بالمدينة عن عبد الرحمن بن إسحاق فلم أرهم 
يحمدونه2"*"7, وقال ابن عيينة: "كان قدريا فنفاه أهل المديئة""ء وقال ابن المديني: "كان 
يرى القدر ولم يحمل عنه أهل المدينة"" وقال أحمد: 'روى عن أبي الزناد أحاديث منكرة 
وكان يحيى لا يعجبه"؛ وقال العجلي: "يكتب حديثه وليس بالقوي'''): وقال أبو حاتم: 
ليس بثبت» ولا قوي *""ء وقال الدار قطني: "ضعيف يرمى بالقدر""""ء وقال الحاكم: "لا 
يحتجان به ولا واحد منهما وإنما أخرجا له في الشواهد"(0"''). 


(71؟)ينظر: بحر ألدم(١/57؟)‏ الكامل(4/١٠٠5):‏ والجرح والتعديل(5/؟١١):‏ ومن تكلم فيه وهو موثق(١/١١١).‏ 
(04؟ )تهذيب الكمال(57١555/1).‏ 

(175)ينظر نتاريخ أسماء الثفات(١/١]‏ 1)» وميزان الاعتدال(58/4١).‏ 

)58٠(‏ ينظر؛ تهذيب الكمال(15/؟57). 

(141)ينظر: تهذيب الكمال(57١1م؟27)ء‏ والكاشف(١1/١٠؟5).‏ 

.)؟١؟/4(لماكلا‎ )۹۸۲( 

(487)بنظر:الجرح والتعديل(65/؟١١).‏ 

(184)ينظر: تهنيب للتهذيب(25/5؟١).‏ 

(*48)ينظر: تقريب التهنيب(95/1؟؟). 

(487)ينظر: الكامل(4/+٠٠")ء‏ والجرح والتعديل(7/5١؟7):‏ وتهذيب الكمال(1١/571).‏ 

(489)ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي(7/١؟7؟)؛‏ وميزان الاعتدال(58/4 ؟). 

(144)تهذيب الكمال(1١/055).‏ 

(185)ينظر: الكامل(4/١٠؟):‏ والجرح والتعديل(7/5١؟))؛‏ وميزان الاعتدال(108/4). 

(560)ينظر: معرفة الثقفات(؟/؟7). 

(441)ينظر:الجرح والتعديل(5/؟1؟). 

(441)ينظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(575/1)؛ ومن تكلم فيه وهو موثق(117/1). 
(۹۹۳إلم ينكر عن الدار قطني أنه رماه بالقدرء إلا فيما نقله ابن حجر. ينظر: تهذيب التهذيب(5/5؟١).‏ 
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قلت: نلاحظ أن أكثر العلماء حكم عليه مرئين أو أكثرء ومرد ذلك إلى الاختلاف في 
تحديد شخصيته» وهذا واضح في جواب ابن معين؛ فقد روى ابن عدي بسنده عن عثمان بن 
سعيدء قال: قلت ليحيى بن معين: فعبد الرحمن بن إسحاق الذي يروي عن الزهري؟ فقال: 
صالح» وفي موضع آخر قلت ليحيى: فعباد بن إسحاق كيف حديثه قال: هو ةة( ""), 
فالسائل واحدء والمسؤول واحد: والمسؤذول عنه واحدء والجواب مختلف. 
ولعل ابن معين يرى أن عبد الرحمن بن إسحاق غير عباد بن إسحاق؛ وهذا ما ذهب 
إليه البخاري ؛ إذ وَهُمّ من قال: إنهما واحد"""ء فيما ذهب بعض العلماء إلى أن إسحاق هو: 
أسمة» وعباد شو : لق“ وذشنب فريق ثالث الى 0 له أسمين: اسحاق؛ وعباد". 
كما أنه يتفق مع راو آخر في الاسم الثلائي ولا يُفرّق بينهما إلا في النسبة» فهذا 
أسمة: "عيد الرحمن ین اسحاق بن الحارث المدني" ۹ وذاك أسمه: "عبد الرحمن ٹن 
إسحاق بن الحارث الواسطي9'''), والعجلي قال عن الاثنين:'يكتب حديثه'» وقال عن الأول: 
ليس بالقوي": وقال عن الثاني: “جائز الحديث"!"''')» فجعل الاثنين متقاربين» بل إن الثاني 
ربما يكون أقوى من الأول-على رأي العجلي-مع أن الثاني لم يُوثقَهُ أحدء فقد قال عنه أحمد: 
'منكر الحديث": وقال البخاري: 'قيه نظر ۳*, 
وبالجملة فالذين ضععفوا عبد الرحمن بن إسحاق المدني؛ ضعفوه لسببين: اتهامه 
بالقدرء ونكارة بعض أحاديثه» وهي قليلةء فقد قال ابن عدي: " والأكثر منها صحاع"'''. 
وكلا السببين لا يؤدي إلى سقوط روايته؛ لكن يؤدي إلى تأخر مرتبته قليلا عن 
مراتب الثقات؛ ولعل هذا هو الذي جعل النسائي يحكم عليه بأنه: ' لا بأس به'. 
٠‏ .عبد الله بن جعفر9”'': قال النسائي:" عبد الله بن جعفر هذا ليس به باس“ 
ثم قال: "وعبد الله بن جعفر بن نجيح؛ والد علي بن المدينيء متروك/'''. 
(444)ينظر: الكامل(01/4:*). 
)۹۹١(‏ ينظر: التاريخ الكبير .)١54/8(‏ 
(155)ينظر: الكامل(4/٠‏ 1 وتهذيب التهد التهذیب(۹/۱۲٠").‏ 
(1۹۷) ينظر: تهذيب الكمال(7١077/1).‏ 
(۹۹۸) ينظر: التاريخ الكبير (»/54؟). 
(159) ينظر: التاريخ الكبير (59/0؟١).‏ 
٠٠٠١(‏ ينظر: معرفة الثقات(5”/؟؟). 
)٠٠١١(‏ ينظر: التاريخ الكبير (155/6). 
(؟١٠٠)ينظر:‏ تهذيب التهذيب(2/5؟١).‏ 
١ ٠ :5(‏ )اين عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة المدني المُخرميء مات سنة اهز( ينظر: تقر يب التهذيب 58/1 ؟). 
٠*٤(‏ ١)السنن‏ الکبری۱/ ۳۹۲ح رقمز١1؟١1١).‏ 
)٠٠٠١5(‏ المصدر السابق نفسه. 
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قلت؛ عبد الله بن جعفر الذي قصده النسائي بكلامه هو: المخرمي؛ لأن النسائي عرف 
به في الحديث الذي قبلهء وقال: “يعني المخرمي' كما أن الحديث الذي رواه عنه النسائيء 
رواه الإمام مسلم واتفق مع النسائي في شيخه وما بعده *"'. 

وة محمد بن إسحاق المطلبي ٠‏ وأحمد بن حنيل"»» والعجلي "٠ء‏ وقال 
أحمد في رواية أخرى عنه: ليس بحديثه بأس7'''), ورجحه أحمد على ابن أبي ذئب('''ء 
وقال ابن معين:" ليس به بأسء صدوقء وليس بثبت"7'”')» وفي رواية ثانية قال: 
اموي ''» وفي رواية ثالثة قال: 'شويخ'''')» وقال ابن سعد: "كان عالما بالمغازي 
والفتوى'''؛ وقال أبو داود: 'سمعت أحمد يثبته'''')؛ وقال الترمذي: "ثقة عند أهل 
الحديث"*'''ء وقال أبو حاتم: 'ليس به بأس". وقال أبو زرعة: عبد الله بن جعفر المخرمي 
أحب الى من يزيد النوفلي*'' '؛ وقال ابن حبان: "كثير ألوهم ة في الأخبار» حتى يروي عن 
التقات ما لا يشبه حديث الأثبات» فنا سمعها من الحديث صناعته شهد أنه مقلوبة فامتحق 


الترك"7'''')؛ وقال الذهبي: "صدوق مغفت" "''ء وقال ابن حجر: ليس به باس("“. 


٣ .۰“(‏ کلاهما رراء عن انڪ يڻ راهم ڪن بي تام ادي عن عب ل بن جف عن إمتاعيل بن حك غن 


صحيح مسلم: کتاب المساجد ومواشع الصلاةء باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها برقم(؟58). 
)٠٠١1(‏ ينظر: لسان الميزان /اآره١2).‏ 
)٠٠١4(‏ ينظر: الجرح والتعديل(©/1١):‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(7/6١١):‏ وميزان الاعتدال(4/"؟). 
)٠٠١(‏ ينظر: معرفة الثقات(؟/؟١).‏ 
(: أه (١‏ ينظر: الجرح والتعديل(2/؟؟). والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/7١١)؛‏ وتهذيب الكمال(4 (v4‏ 
)٠١١١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء(5/9؟7). 
(؟١ه ١‏ إإنظر ؛ الجرح والتعديل(7/2؟): والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/؟١‏ ١)بوالمغني‏ في الضعفاء(١/؟4١).‏ 
)٠١١(‏ ينظر: من تكلم فيه وهو موثق(7//1١٠١).‏ 
)٠١١4(‏ ينظر: سير اعلام النبلاء(۳۲۹/۷). 
)٠١١©(‏ ينظر: تهذيب الكمال(4 .)1714/3١‏ 
)٠١515(‏ ينظر: تهذيب الكمال(4 74/١‏ ؟). 
)٠٠١٠١(‏ ينظ ر :التسرمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى»ء سئن الترمذيء» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث 
العربيء بيروت-لبنان» بدون طبعة أو سنة نشر(173/4) قال ذلك عقب حديث رقم(ة513١).‏ 
)٠١14(‏ ينظر: الجرح والتعديل(5/؟5). 
)٠١15(‏ المجروحين(؟/77). 
)٠١١(‏ الكاشف(١515/1).‏ 
)٠١7١(‏ ينظر: تقريب التهذيب(١/14١),‏ 


۴۹ 


قلت: روى له مسلم في الأصول”'"' '"انتقاءً» والبخاري في المتابعات7؟”' © وروى له 
الترمذي أربعة أحاديثء قال عن اثنين منها: 'حسن صحيح والاثنين الآخران: '"حسن 
غريب" والحسن الغريب عند الترمذي هو الحسن لذاته» ففي جميع الأحوال لا يقل حديثه عن 
الحسنء لكننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نتجاهل قول ابن حبان فيه؛ لأن جرح ابن حبان 
لرجل ما في كتابه المجروحين؛ جَرْحٌ معتبر» يُعَض عليه بالتواجذء بخلاف عمله في كتابه 
الثقات؛ فإنه تساهل في ذكر بعض الرواة» ممن لم يثبت عنده جرحهمء فالأمر يختلف تماما 1 
في كتابه 'المجروحين' إذ لا يذكر في المجروحين إلا من ثبت جرحه؛ ويعلل هذا الجرح- 
أيضا-» وقد اتهم ابن حبان هذا الراوي أنه يقلب الأسانيدء وهذا مؤشر على خفة ضبطه» مع 
اتصافه بالعدالة» وفحوى كلامه موافق لما قاله ابن معين في الرواية الأولى:" ليس به بأسء 
صدوق» وليس بثبت"'"''). 

وقد دافع عنه الذهبي وعذ قول ابن حبان من باب الإسراف. والمبالغة؛ ورد على ابن 
حبان قائلاً: "كيف يترك وقد احتج الجماعة به سوى البخاري ووثقةٌ مثل أحمد؟*١).‏ 

كما أن صاحبي التحرير اعترضا على قول ابن حجر: 'صدوق' وقالا: 'بل ثقه؛ وه 
أحمدء...ولم يتكلم فيه سوى ابن حبان» فتعقبه الذهبي وذكر أن ذلك إسراف ومبالغة*“''. 

قلت: هذا مخالف لمنهجهماء في التعامل مع كنب ابن حبان؛ فقد عابا على ابن حجر 
أنه لم يأخذ بأقوال ابن حبانء ثم قالا: ' وبقدر ما عرف عن ابن حبان من تساهل في التوثيق» 
وذكره للمجاهيل في كتابه 'الثقات" فإن كتابه 'المجروحين" من الكتب التي أجاد فيها كل 
الإجادة» فذكر الجرح مفسرا معللاء وهو يُعدُ من أجود ما تب في باب" 

وقالا-أيضا-عن ابن حبان: ' أما تضعيفه؛ فينبغي أن يُعَدَ مع الجهابذة المُجوّدينء لما 
بيّنه في كتابه من الجرح المفسر"*"*""). 

وخلاصة القول: أن حكم النسائي عليه كان صائباء ومنصفأء ولو أردنا أن نوفق بين 
كل ما قيل في الرجلء لقلنا مثلما قال النسائيء وحكم النسائي يبقيه في دائرة الاحتجاجء 


.ةعباتم)١184(و‎ ءلوصأ)١714و17514وة أحاديث؛ وواحد في المتابعات ينظر: الأحاديث(؟87 هو"‎ ةعبرأ)١‎ ٠۲۲( 
روى له حديثا واحدا في المتابعات وهو الحديث رقم(551؟).‎ )٠١7( 

.)؟17/١(ءافعضلا ينظر: الجر ج والتعديل(2/؟5)؛ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(7/7١1١)ءو المغني في‎ .٤( 
ينظر: سير أعلام النبلاء(73/9؟).‎ )١٠١75( 

.)١114/17(بيذهتلا تحریر تقريب‎ )۱۰۲١( 

(79١٠)المصدر‏ السابق (١/0١؟).‏ 

(4؟١٠)‏ المسسدر السابق(١/4؟).‏ 


وحديثه حسن يرتقي إلى الصحة بوجود المتابع؛ وهذا-أيضا- ما حكم به الترمذي عمليا على 
روايات عبد الله بن جعفر المخرمي؛ كما مر سابقا. 

.''" عثمان بن أبي شيبة'"''): قال النسائي: "...وعثمان لا باس به"(‎ .١ 

قلت: وة ابن م(" والعجلى 0:57 وأثنى عليه أحمدء وقال: 'ما علمت إلا 
خيرا"""''» وفي رواية أخرى قال: "عثمان رجل سليم*""''» وذكره ابن حبان في 
الثقات7””''» وقال ابن معين في رواية أخرى: ثقة مأمون7"”” '/ء وفي رواية ثالثة قال: ابنا 
أبي شيبة عثمانء وعبد الله: ثقتانء صدوقانء ليس فيهما شك" وقال أبو حاتم: 
صسدوق '' وقال الذهبي: "أحد أئمة الحديث الأعلام كأخيه أبي بكر" ''ء وفي موضع 
آخر قال: تكلم فيه وهو صدوق7*'")؛ وقال ابن حجر: 'ثقة حافظ شهير وله أوهاء7''''), 
وتعقبه صاحيا التحريرء فقالا: 'قوله: وله أوهام' لو لم يذكرها لكان أحسن" ومالا إلى توثيقه: 
إذ ختما بقولهما: "وقد أطلق العلماء توثيقه7'"''). 

قال السيوطي: 'أحد الحفاظ الأعلام... روى أحاديث لم يتابع عليها" "“''ء وقال 
الأزدي:" رأيت أصحابنا يذكرون أن عثمان روى أحاديث لا يتابع عليه"؛؛''). 

قلست: اعتمد ابن شاهين على قوله في الجرح والتعديل كثيراًل”*”')؛ وهو ثقةء وثقة 
كبار النقاد كما سلف» ويكفيه فخرا أن رواياته في الصحيحين تزيد على المائتي رواية» فهو قد 
جاز القنطرة» ولكنه أقل شأنا من أخيه أبي بكرء وأعلى شأنا من أخيه القاسم» ولذلك ميّز 


(4؟١٠)عثمان‏ بن محمد بن إبراهيم العبسي أبو الحسن الكوفيهمات سنة تسع وثلاثين ومائتين(طبقات الحفاظ١/955١).‏ 
(٠؟١١)السنن‏ الكبرى١501/1ح‏ رقم( .)١519‏ 

(51١٠)ينظر:‏ تاريخ بغداد( 1 ١/181؟).‏ 

.)١؟١/7(تاقثلا ينظر: معرفة‎ )٠١77( 

.)١؟؟/١(مدلا‎ رحب)٠١؟5(‎ 

)٠١*4(‏ ينظر: تاريخ بغداد(١١/417؟)»‏ وميزان الاعتدال(48/2). 

.)٤١٤/۸(تاقلا‎ )٠١6( 

(757١٠)ينظر:‏ ميزان الاعتدال(45/5). 

(19؟١٠١)‏ ينظر: تاريخ بغداد( ١‏ ١م1461).‏ 

(8؟١٠)‏ الجرح والتعديل(7/5١١).»‏ والتعديل والتجريح(؟/157). 

(5؟١٠)‏ ميزان الاعتدال(ه/+1). 

(4١٠)المغني‏ في الضعفاء(/479). 

(41١٠)تقريب‏ التهذيب(583/1). 

(؟4١١٠)‏ ينظر: تحرير تقريب التهذيب(14145/7). 

.)195/١(ظافحلا )طبقات‎ ١١ ٤١( 

(44١٠)ميزان‏ الاعتدال(48/5). 

(©4١٠إينظر:‏ تاريخ أسماء التفات( ١/١‏ ۴و ۳1ر٣٤‏ رة هو 1٠‏ وهاو ۷۲وا ؟و؟ ١1و1٤‏ و۹٤‏ 1و11۹)وغيرها. 


١5 


النسائي بين الأخوة الثلاثة عندما تحدث عنهم جملة» فقال:" وهم ثلاثة أخوة؛ وأبو بكر: ثقة؛ 
وعثمان: لا بأس بهء والقاسم ليس بثقة'*'')؛ فكأنه أراد أن يرتبهم حسب الأفضليةء وقد سبق 
القول في بداية هذا المبحث: إن مرتبة: "لا بأس به" أو "ليس به بأس"؛ هي أول مراتب الثقة؛ 
لكنها أقل من قولهم:“ثقة": لكن صاحبها يحتج بحديثه» وهي تساوي ثقة عند بعض النقاد. 

ويذكر أنْ عثمان له بعض الأحاديث لم يتابع عليهاء لكن الذهبي قال: "عثمان لا يحتاج 
إلى متابع» ولا يُنكر له أن ينفرد بأحاديث؛ لسعة ما روى» وقد يغلطء وقد اعتمده الشيخان في 
صحيحيهما وروى عنه أبو يعلى والبغوي والناس"“''. 

قلت: ولعل النسائي أنزله عن مرتبة الثقة لانفراده ببعض الأحاديث. 

٠5‏ .عيسى بن إبراهيءاة؛ 
لا باس به“ 


(٠‏ قال النسائي: أئياً عيسى بن إبراهيم بن مترودء مصري 


قلت: ونفل ابن حجر عن مسلمة بن قاسم أنه وَكقّهء وعن أبن أبي حاتم أنه قال: شيخ 
مجهول ('*''أمبل إن عيسى بن يونس قال: ثفة ثبت17*' "ل 

لكن الذهبي قال في الميزان: صدوق''ء.وقال الذهبي»ء وابن حجر: "تة ٠°"‏ ), 

قلت: لم أجد قول ابن أبي حاتم» الذي قاله في كتابه: "توفي قبل قدومي مصر 
بقليل"'”"')؛ وهذا الكلام نقله ابن حجرء وزاد عليه:"شيخ مجهول" فابن أبي حاتم لم يلتق بهء 
ولم يعرفه»ء ولم يسأل أباه ولا غيره عنه»ء فإن صحت الرواية عنه أنه قال: مجهول» فلعله 
تعبير عن جهله هو به» وليس المجهول بالمعنى الاصطلاحيء وهذا ليس مستغرباء فابن حزم 
قال عن الترمذي: "مجهول"2”''. 

.١‏ محمد بن سليمان بن أبي داو د قال أبو عبد الرحمن: "أخبرنا أبو داود 

أخبرنا محمد بن سليمان بن أبي داود وكان 


.)١156ءلمقر‎ ح501/١ىربكلا‎ ننسلا)١٠١45(‎ 

.)؛۸/٥(لادتعالا ميزان‎ )٠١ ٤۲( 

.)١184/8بينهتلا )ابن عيسي بن مثرود المثرودي الغافقي المصريء توقي سنة إحدى وستين ومائتين.(تهذيب‎ ٠١44( 

(55١٠)السنن‏ الکبری۲۸۹/۱ح رقم(۸۹۳). 

(١٠١٠)ينظر:‏ تهذيب التهذيب(۸/ ۸٤‏ 1). 

(١5١٠)ينظر:‏ تهذيب الكمال(؟؟/087). 

)٠١51(‏ ينظر: ميزان الاعتدال(1/2؟50؟). 

(؟5١٠)الكاشف(؟8/1١٠)2‏ وتقريب التهذيب(١/458).‏ 

(54١٠)ينظر:‏ الجرح والتعديل(7/؟0؟). 

(©5١٠)ينظر:‏ ميزان الاعتدال(85/7١).‏ 

(51١٠)محمد‏ بن سليمان بن أبي داود الحراني أبو عبد الله المعروف ببومة مولى مروان واسم جده سالم وقيل عطاء 
وقيل أن أبا دالود كنية أبيه» مات سنة ثلاث عشرة وماأئتين ينظر: (تهذنيب الكمال 6 .)٠١4-1١7/7‏ 


4۲ 


يقال له: بومة7"*"'): ليس به باس" ونقل الذهبي عن النسائي أنه ونقة(*“. 

قلت: وثقه أبو عوانة» ومسلمة بن قاسمل""""), والذهبي('*” ')ءوذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال:" يعتبر حديثه من روايته عن أبيه7”''')» وقال أبو حاتم: منكر الحديث7'*"). 
وقال ابن حجر: صدوق9"'')» واعترض عليه صاحبا التحرير فقالا: " بل ضعيف» وعزيا 
ضعفه لكثرة روايته عن أبيه""”')) ولا وجه لاعتراضهما فمحمد بن سليمان: 'ليس به 
بأس". كما قال النسائيء ولعل السبب في تضعيفه؛ اشتراكه بلقب: 'بومة" مع أبيه فبعضهم 
نسب لقب: "بومة" له(""''), وبعضهم نسبه إلى أبيه7”"' ')» حتى إن بعضهم نسب اللقب مرة 
لهء ومرة لأبيهء وهذا يؤيد ما ذهبت إليه من أن اللقب هو الذي أحدث هذا الإشكال ؛ لأن أباه 
مجمع على ضعفه»ء فقد قال ابن حجر: سليمان بن داود الحراني بومة: ضعفه أبو حاتم» وقال 
البخاري: 'منكر الحديث”"؛: وقال ابن حبان: لا يحتج بهء وقال احمد: ليس بشيءء وقال أبو 
احمد الحاكم: في حديثه بعض المناكيرء وقال أبو زرعة: لين الحديث؛: وذكره الساجي في 
الضعفاءء وذكره الأزدي وقال:منكر الحديث؛ ونبه النباتي بأنْ المشتهر ب: 'بومة" هو: ولده 
محمد بن سليمان7*"''. 
.١1‏ محمد بن ميمون""''''): قال أبو عبد الرحمن: ' أبو حمزة هذا اسمه: محمد بن 


ميمون مروزي لا بأس به' 7" "), 


١١ 51(‏ )بومَة: أوله باء مضمومة معجمة بواحدة. ينظر:( الإكمال لابن ماكولا .)5514/١‏ 

(64١٠)السنن‏ الكبرى 55/١‏ 4ح رقم(554 .)١‏ 

)٠١64(‏ ينظر: ميزان الاعتدال(177/5). 

(6١٠كوتهذيب‏ التهذيب(71197/4) . 

)٠١51١(‏ الكاشف(5/7/1؟١1)ء‏ والمغني في الضعفاء (؟/5810). 

.)1 الثفات(4/؟‎ )٠١57( 

. الجر ح والتعديل(1"0017/7)‎ )٠١١۳( 

. )441/١(بيذهتلا تقريب‎ )٠١4( 

. )١21١/5(بيذهتلا ينظر: تحرير تقريب‎ )٠١55( 

. )١؟4/1١(بابلألا للجرح والتعديل(117/7)ء والكاشف(١/451).؛ وتهذيب التهذيب(١١/١٠۳)ء ونزهة‎ )٠١55( 

(71١٠)المغني‏ في الضعفاء (547/6)ء وميزان الاعتدال(77/5١):‏ لسان الميزان(٣/٠٠).‏ 

)١١54(‏ ينظر: لسان الميزان(0/5١5)‏ بتصرف يسير. 

)٠١4(‏ هو: محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري-ولم يكن يبيع السكر وإنما سمي السكري لحلاوة كلامه- 
مات سنتسبع وستين ومائة أوثمان وستين ومائة. ينظر: (التاريخ الكبير١/4؟")ء‏ وتاريخ بغداد(55/5؟55-9١)‏ 


٠:‏ وتهذيب التهذيب(1753/4). 
(7١٠)السنن‏ الكبرى7/7١١ح‏ رقم(17717). وأضاف النسائي قائلاً: إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره فمن كتب 


وه ونقلا عنه -أیضاً- أنه قال: "لا بآأس به2""”7, كما وثقَهُ يحيى بن معين7"'")؛ وابن 


شاهين7"''), وابن عبد البرا؟”')؛ وقال عبد الله بن المبارك: "السكري يعنى: أبا حمزة محمد 
بن ميمون: صحيح الكتب7"”")؛ وفي رواية أخرى قال: 'صاحب حديث7"'')؛ وقال الدوري 
'كان من ثقات الناس"7"”')» وفي رواية أخرى عنه نسب هذا لابن معين""'"ء وقال أحمد: 
"ما بحديثه عندي بار *(71: Ki‏ 

وقال ابن حبان: 'من جلة المحدثين"”*'')؛ وذكره في الثقات7!*" 'موقال الخطيب 
البغدادي: 'كان من أهل الفضل والفهم؛ واحتج بحديثه البخاري ومسلم بن الحجاج في 
صحيحيهما”7”*''): وقال ابن عبد البر في رواية أخرى: 'ليس بالقوي"9*"'': وقال أبو حاتم:' 
لا يحتج به9'*''), وذكره ابن القطان الفاسي فيمن اختلطأ**' ')» وقال الذهبي: 'صدوق إمام 
مشهور17*"')» وقال ابن حجر: 'ثقة فاضل17**'). 

قلت: هو ثقةء فالكل مجمع على توثيقه؛ ولعل الذين تكلموا فيه نظرو! إلى مسألة 
اختلاطهء فالنسائي نفسه أشار إلى هذه المسألةء وقال:" كان ذهب بصره في آخر عمره فمن 


(١11١٠)ينظر:‏ تهذيب الكمال(5؟5147/5)): وتهذيب التهذيب(5/8؟1). 

(77١٠)ينظر:الجرح‏ والتعديل(4/١8)والتعديل‏ والتجريح(547/1)»وتاريخ بغداد(؟/174)عوميزان الاعتدال(797/1). 
)٠١7*(‏ ينظر: تاريخ أسماء التقلت(١1/؟١٠),‏ 

)٠١74(‏ التمهيد(ة١/775),‏ لكن ابن عبد البر قال بعد ذلك(5/77١):‏ "ليس بالقوي" والغريب في الأمر أن كلا القولين 
قالهما ابن عبد البر بعد رواية حديث" الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" في كلا الموضعين» ولا أدري لم هذا التناقض. 
)٠١75(‏ ينظر: الجرح والتعديل(8/١8).:‏ والتعديل والتجريع(؟/؟14١).‏ 

(15١٠)ينظر:‏ تاريخ بغداد(؟/7617): وتهذيب الكمال(517/57). 

)٠١079(‏ ينظر: تهثيب التهذيب(455/4). 

)٠١194(‏ ينظر: تاريخ بغداد(؟/14؟). 

(۷۹١٠إنظر:‏ بحر الدم(١/84؟)4:‏ والجرح والتعديل(4/١8).؛‏ وتاريخ بغداد(؟/2278) تهثيب الكمال(5؟545/1). 
)٠١8(‏ مشاهير علماء الأمصار(١/1۹۷).‏ 

.)47١/7(تاقثلا ينظر:‎ )٠١41( 

(؟4١٠)‏ ينظر: تاريخ بغداد(؟/157). 

)١25/5؟؟(ديهمتلا‎ )٠١87( 

)٠١84(‏ ينظر: تهذيب التهذيب(5/9؟4). 

(85١٠)ينظر:‏ تهذيب التهذيب(5/4؟4). 

)٠١856(‏ ينظر ؛ ميزان الاعتدال(5/؟25). 

.)5١١/١(بينهتلا تقريب‎ )٠١89( 


كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد"**')؛ كما أن ابن عبد البر الذي قال عنه: " ليس بالقوي" قال 
عنه: 'نقةه" وقال ذلك بعد ذكر الحديث نفسه؛ لكن في موضع آخر (*. 
ويبقى قول أبي حاتم: "لا يحتج به" فهذا محمول على حديثه بعد الاختلاط. 


وأما الراويان اللذان لم أجزم أن الحكم عليهما هو للنسائي فهما: 

ه. قاسم بن يزيد ''): قال النسائي: "أخبرنا أحمد بن حربء قال: ثنا قاسم بن 
يزيد؛ وهو أبو يزيد الجزمي'"''): لا بأس به9*''). 

قلت: 37 أبو حاتم» وقال: صالحء وهو تة(" ونكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: ربما خالف "١ء‏ وقال أحمد: ما علمت إلا خير!*''')؛ وقال الأزدي: كان فاضلا 
ورعا حسنا ...وكان حافظا للحديث متفقها"" ''ء وسئل المعافى بن عمران عنه فقال: اذهبوا 
فاسمعوا منه فإنه الأمين المأمون... وما رأت عبني مثل قاسم الجرمي"'"ء وقال الذهبي: 
وثق وكان من العباد"'ء وقال ابن حجر: ثقة عابد!؟'؟:". 

قلت:لم أستطع تحديد القائل:"لا بأس به في سنن النسائي» هو النسائي نفسه أم 
شيخه: أحمد بن حرب» فسياق الكلام يحتمل الأمرين» ولم أجد من نسب ذلك لأحدهما. 

وفي كلا الحالين فإن قاسم بن يزيد الجرمي: ثقةء مجمع على توثيقه» ولم أجد من تكلم 
عليه بشيء يقدح في ضبطه أو عدالته» إلا ما قاله ابن حبان على سبيل الشك» فقال: ربما 
خالف0'''"). وهذا لا يؤثر في توثيقه» إن ثبتء فضلاً عن عدم ثبوته؛ فابن حبان نفسه لم 
يقطع به» مع أنه هو قائله. 


)١؟7/7(ىربكلا ينظر: السئن‎ )٠١١44( 

. )١5/55(و‎ ء)؟؟5/١ ينظر: التمهيد(؟‎ )٠١45( 

٠٠١50(‏ )الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء أبو يزيد الموصلي مات سنة ثلاث وقيل سنة أربع وتسعين ومائة تهذيب 
الكمال :)55٠/75(‏ و(تهذيب التهذنيب8/"١؟).‏ 

.)4517/١بيذهتلا بفتح الجيم وسكون الراء؛ هكذا ضبطها الحافظ ابن حجر(تقريب‎ )٠١91( 
.)١۲١٠(مقر 1)السنن الکبری٤/ ۲۸۹ح‎ ۰۹۲( 

(۹۳١٠نظر:‏ الجرح والتعديل(۲۳/۷١).‏ 

.)١5/5(تاقثلا‎ )١١54( 

)١ .۹۵(‏ ينظر: الجرح والتعديل(1۲۳/۷)؛ وتهذيب الكمال(۲۳/١٠؛)»‏ وطبقات الحفاظ( .)١5 5/١‏ 
(55١٠)ينظر:‏ تهذيب التهنيب (5/8١؟).‏ 

(559١١)ينظر:‏ تهذيب التهذنيب (4/م"١؟).‏ 

.)١57؟/؟(فشاكلا‎ :رظني/١‎ .۹۸( 

)٠١945(‏ ينظر: تقريب للتهذيب(451/1). 

.)١1/4(تافثلا‎ )١٠٠١( 


ومن يسم من الوهم؟ و"العلة في الغالب تكثر في أحاديث الثقات7"'). 

5. نهار العبدي!”''"): قال النسائي: "أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفيء قال: 
ثنا جعفر بن عونء قال: حدثني ربيعة بن عثمان» عن محمد بن يحيى بن حبان»: عن نهار 
العبدي» وهو: مدني لا بأس به"9"''). 

قلت: وَدْقَهُ الذهبي؛ وذكره ابن حبان في الثقاتء وقال: يخطىء9'''')مونقل الذهبي عن 
ابن خراشس أنه قال عنه: صدوق*"''), ونقل عنه أبن حجر أنه قال: صدوق لا يعرف" 
وقال ابن حجر: صدوق'''. 

قلت: وهذا كالذي قبلهء لم أجد من نسب القول للنسائيء أو لمحمد بن يحيى بن حبان 
الراوي عن نهار العبدي. Î‏ 

والحكم الوارد في سنن النسائي يتناسب إلى حد ما مع ما قاله النقاد الذين تكلموا على 
نهار العبدي على قلتهم؛ والسبب في ذلك قلة رواياتهء فلم يرو له من الستة سوى أبن ماجه؛ 
روى له حديثا واحدالة''")؛ إضافة إلى الحديث الذي رواه النسائي في الکبری '''ء وقد روى 
له ابن حبان-كذلك-حديثاً واحدا('١').‏ 


.)١١5-١١؟سص(يروياسينلا ينظر: معرفة علوم للحديث؛ للحاكم‎ )٠١٠١١١( 

)٠١١1(‏ ذكر البخاري اثنين اسمهما: نهار العبديء؛ لكن الذي يروي عنه: محمد بن يحيى بن حبان هو: نهار بن 
عبد الله العبدي من عبد للقيسء نسبَهُ ابن المبارك يعد في أهل المدينة. ينظر:(التاريخ7/8؟١)‏ 

(5١١1١)السنن‏ الكبرى؟/587؟ ح رقم(٦۳۸٥)۔‏ 

. ينظر: القاتزه/44216)‎ )١١١5( 

. )5١مال(لادتعالا ينظر: ميزان‎ )١١١©( 

.)4١ ينظر: لسان الميزان(4/7‎ )١١١( 

. ينظر: تقريب التهذيب(555/1)‎ )١١١1( 

. )٤۰۱۷(مقر ينظر: سنن ابن ماج ۱۳۳۲/۲ح‎ )١1١١4( 

(۱۱۰۹)السنن الکبری ۲۸۳/٣‏ ح رقم (٦۳۸٥)۔‏ 

. )4١؟4(مقر ينظر: صحيح أبن حبان27/5ح‎ )١١١١( 


١5 


المطلب الثالث: الإشارة إلى الراوي ب: '"صالح الحديث" ونحوها. 

لسم يستخدم النسائي هذه الصيغة إلا مرة واحدة في: حفص بن غَيّلانء إذ قال:” أبو 
مُعَيْد اسمه: حفص بن غيلان وهو صالح الحديث*''''. 
7 ونح ۳( 
روى عن ثقة فهو ثقة“'''ء و ذكره ابن حبان في الثقات» وفي رواية أخرى قال: من متقني 
أهل الشام وصالحيهم»وكان قليل الحديث مستقيم الأمر فيها''''). 

وضعفه: إسحاق بن سيار ')؛ وعبد الله بن سليمان بن الأشعث/"''')ءوقال أبو 
داود: كان يرى القدر ليس بذاك" ''ء وفي رواية أخرى قال: ليس بالقوي'"''» وقال ابن 
عدي: "لا باس به صدوق""'' وقال أبو حاتم: یکتب حدیثه ولا يحتج به» وقال أبو 
زرعة: صدوق""'ء وقال الحاكم من ثقات الشاميين الذين يجمع حديثهم""'"ء وقال الذهبي: 
رمي بالقدرء وفي رواية أخرى: كان من العبادا؟"' 
بالقدر (؟"''), 

فلت: هو صدوق رمي ببدعةء وهذا حسب مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن 


r 
قلت: وثقة يحيى بن معين > وقال ابن معين في رواية أخرى: 'إذا‎ 


“» وقال ابن حجر: صدوق فقيه رمي 


حجر يُصنف في المرتبة الخامسةء وحديثه حسن إذا توبع» أما إذا انفرد فيتوقف فيه؛ وقد 
وضع العلماء شروطا لقبول رواية المبتدع» سأتعرض لها في بداية الفصل القادم إن شاء الله. 


(11١1١)السنن‏ الكبرى١/071١اح‏ رقم(؟5 5). 

(؟١١١)‏ ينظر: الجرح والتعديل(؟/187١)ء‏ والمغني في الضعفاء(١/؟85١).‏ 

(5١١١)هو:‏ عبد الرحمنء ت45؟ ينظر: الكامل(؟/44؟))؛ وميزان الاعتدال(؟/؟25؟)» و(التقریب .)"١/١‏ 
(4١١١)ينظر:‏ الكامل(؟/554). 

(5١١١)ينظر:‏ الثقات(58/16١):‏ ومشاهير علماء الأمصار(١/175١).‏ 

(5١١١)وهو‏ النصيبي: ينظر: تهذيب الكمال([۷/١٠)ء‏ وميزان الاعتدال(۳۳۲/۲) و(الجرح والتعديل7/؟2١).‏ 
(1١١١)ينظر:‏ الكامل(؟/554). 

(14١١إينظر:‏ الكاشف(١245/1؟).:‏ وتهذيب التهذيب(؟5/١55).‏ 

(14١١)ينظر:‏ ميزان الاعتدال(57/؟5؟؟). 

(١٠١١إينظر:‏ الكامل(؟/52 ؟). 

(1؟7١١)‏ ينظر: الجرح والتعديل(87/5١).‏ 

(؟؟١١)ينظر:‏ تهذيب التهذيب(۲/٠٠").‏ 

(7؟١١)ينظر:‏ المغني في الضعفاء(١/45١)2‏ وميزان الاعتدال(؟/؟5؟؟). 

(4>١١)ينظر:‏ تقريب التهذيب(174/1١).‏ 


وقول النسائي: صالح الحديث؛ يعني أن حديثه صالح إذا اعتضدء وعمله يؤيد ما 
ذهبت إليهء فقد روى له ثلاثة أحاديث قرنه في أحدها باثنين من أقرانه الثقات» وجاء له بمتابع 
في الحديثين الآخرينء فلم يرو له محتجا به منفردا من غير متابع(*"'. 

خلاصة الفصل: 

بلغ عدد الرواة الذين تكلم عليهم الإمام النسائي في هذا الفصل: مائة واثنين وثلاثين 
راويأء كان الحكم على مائة وأحد عشر راويا منهم منسوبا للنسائي» فيما كان الحكم على 
الثلاثة والأربعين الباقين غير مقطوع بنسبته إليه. 

وقد استعمل النسائي تأكيد المدح في أربعين راويا؛ إذ استعمل تأكيد المدح بصيغة 
أفعل في اثنين وعشرين راوياء وكان استعماله لها على ثلاثة أضرب: 

أولا: استعمال الصيغة مطلقة: واستعملها في ثلاثة منهم؛ كان الحكم على أحد الثلاثة 

منسوبا لغيره. 

ثانيا: استعمال الصيغة في المفاضلة بين راو وآخر: واستعملها في أربعة عشر راوياء 

أحدهم مكرراء سبق الحديث عنه في المجموعة السابقة. 

ثالثاً: استعمال الصيغة في أن الراوي أثبت الناس في راو ما: واستعملها في خمسة 
رواة. 

واستخدم النسائي صيغة تأكيد المدح بتكرار الصفة لفظاً في راو واحدء فيما استخدم 
تأكيد المدح بتكرار الصفة معنى في سبعة عشر راوياً. ` 

أما إفراد المدح بصفة واحدة؛ فقد استخدم هذه الصيغة في أربعة وسبعين راوياء كان 
الحكم على أربعين منهم منسوبا للإمام النسائيء فيما كان الحكم على الباقين غير مقطوع 
بنسبته إليه» وكان الكلام عن أحد الرواة مكررا » إذ ذكره في إحدى المجموعات السابقة. 

وأما الحكم على الراوي بعدم تمام الضبطء» فاستخدم النسائي بعض الألفاظ الدالة على 
ذلك؛ مثل:'لا بأس بهء أو ليس به بأس" أو "صدوق" أو ”صالح الحديث“ واستعمل هذه الصيغ 
في ثمانية عشر راوياً؛ إذ استخدم صيغة: 'لا بأس به " في اثني عشر راوياء واستخدم صيغة: 
ليس به بأس" في أربعة رواة آخرين»ء ولم يستخدم لفظ: "صدوق" إلا مرة واحدة» وكذا لفظ: 
'صالح الحديث استخدمه مرة واحدة-أيضا-. 

ووافق النسائي جمهور المحدثين من السلف والخلف في الحكم على معظم هؤلاء 
الرواة: ولم يخالفهم إلا في أثنين منهم فقطء وكان هو من بين جمهور المحدثين في الأعم 
الأغلب» لكنه خالف كبار النقاد والمحدثين عندما يقارن قوله بقول كل واحد منهم على حده. 


.)١5١7(ع441/1١و‎ ؛)٤٤۳(مقر‎ ح1۱۷١//ا )ینظر: السئن الکبر ی۱۱۱/۱ ح(۲۱۲)» و‎ ۱١ ۲١( 


£۸ 


وقد خالفته في الحكم على ثلاثة رواة آخرين» فرجحت قول غيره على قوله بعد جمع 
أقوال النقادء ومقارنتها بما قاله هوء وذلك لأنني وجدت الحق مع غيره-فيما بدا لي- . 
ومما هو جدير بالذكر أنّ النسائي كان له فضل السبق في الحكم على ثلاثة رواة؛ إذ 
كان هو أول من حكم عليهم» وكان قوله هو العمدة لكل من جاء بعده» إضافة إلى أن أحكامه 
في أغلبها كانت من بين الأقوال التي اعتمدها النقاد من الخلف» وهذا يبرز مكانة الإمام 
النسائي» واستقلال شخصيته النقدية» وأهمية الأحكام التي أصدرها على الرواة؛ وتأثر اللاحقين 
بهء واعتمادهم عليه. 


المطلب الأول: البدعة: 

المطلب الأول: البدعة: 

أولا: البدعة لغة: إحداث شيء ليس له مثال سابق'. 

ثانياً: البدعة اصطلاحا: "هي الفعلّة المخالفة للسنة7). 
و'سميت البدعة بدعة؛ لأنها على غير مثال سابق في الشرع7). 
ثالثا: أقسام البدعة: البدعة نوعان: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة!؛). 
رابعا: حكم رواية المبتدع: ذهب العلماء في ذلك إلى ثلاثة مذاهب(. 


[ا )قال ابن منظور: " بذع الشيء ببذعه بذعا و ابتذعه: أنشأهء وبدأه» والبذعة: الحذث وما ابتدغ من الثين بعد 
الإكمال..( لسان العرب(1/۸)باختصار. 

()المناوي: محمد عبد الرؤوف. إلتوقيف_على مهمات التعاريفبء تحقيق: محمد رضوان الداية؛ دار الفكر المعاصرء 
بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 541٠١‏ 1ه.(١/8١1١).‏ 

(؟)حكمي: حافظ بن أحمدء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى عتم الأصول؛ تحقيق: عمر أبو عمرء دار ابن القيم, 
الدمام- السعودية: الطبعة الأولى٠355١م.(1/؟17١).‏ والدعوة إلى البدعة يُعَدُ سببا من أسباب الجرح في العدالة؛ 
فقد قال الحاكم النيسابوري: " وأصل عدالة المحدث أن يكون مسلماء لا يدعو إلى بدعةء ولا يعلن من أنواع 
المعاصي ما تسقط به عدالته.(معرفة علوم الحديث(١/55).‏ وقال الحافظ ابن حجر: " والمراد بالتقوى اجتناب 
الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة". نخبة الفكر(١5/1؟؟).‏ 

(4)"فأاما المكفرة فلا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه عند جميع الأئمة؛ كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم 
حلول الإلهية في عليه أو غيره؛ وأما المفسقة فهي؛ كبدع الخوارجء والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو وغير 
هؤلاء من الطوائف المخائلفين لأصول السنة.(هدي الساري١/85؟).‏ 

(5)الأول: "رد رواية المبتدع مطلقاً؛ لأنه فاسق ببدعته» وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول: يستوي في الفسق 
المتأول وغير المتأول"؛ وممن ذهب إلى ذلك: ابن سيرينء» ومالك؛ وابن عبينة؛ والحميدي وغيرهمء وحجتهم في 
ذلك: أن أهل الأهواء؛ كفار أو فساق ء وإن لم نحكم بفسقهم أو كفرهم؛ فإن في ترك روايتهم» وهجرالهم عقوبة 
لهم» كما أن الهوى والبدعة لا يؤمن معها الكذب لا سيما إذا كانت الرواية تعضد هوى الراوي» فقد روي عن أحد 
المبتدعين التائبين» ويقال له: المنذر بن الجهم؛ قال: " أحذركم أصحاب الأهراء فإنا والله كنا نحتسب الخير في أن 
نروى لكم ما يُضلكم*: وروى ابن أبي حاتم بسنده عن زهير بن معاوية» عن محرز أبي رجاءء وكان يرى رأى 
القدر فستاب منه؛ فقال: 'لا تروو! عن أحد من أهل القدر شيئاء فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في 
القدر نحتسب بها". الثاني: قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب؛ ولا الشهادة--- 
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خامسا: مذهب النسائي في الرواية عن المبتدعين ورواياتهم في السنن الكبرى: 

ليس في سنن النسائي رواية عن أصحاب البدعة المكفرة» وتندر الرواية عن أصحاب 
البدعة المفسقة»: ومن وصفهم النسائي بالبدعة لا يتجاوزون أصابم اليد الواحدةء وهذا دليل 
على أنه يتحرز من الرواية عنهم» ويبدو أنه على مذهب شيخيه: الجوزجاني:( وأبي داود في 
قبول رواية المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته » كما مر أنفاء والذين روى عنهم وصرح 
ببدعتهم اثنان فقط؛ وثق أحدهماء وضعّف الآخرء وهما: 

1 الأجلح بن عبد الله : قال أبوعبد الرحمن: "الأجلح: ليس بالقوي؛ وكان مسرفا 
في التشيمأ؛ وكان قبل ذلك قال: "لأجلح ليس بذلك القوي")ء ولم يشر إلى بدعتهء ونقل 
المزي عن النسائي أنه قال: أضعيف لیس بذاك وكان له رأي سوء''). 


قلت: وثقه ابن معيت [''/ والعجلي"'ء وقال يحيى بن معين في رواية أخرى: 


--حلمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة» وممن ذهب هذا المذهب: أبو حنيفة؛ والشافعي؛ ويحيى أبن سعيد. 
وابن المدني»وحجتهم: لو ترك كل آهل بدعة لأجل بدعتهم لذهب كثير من الأخبارء وقال ابن المدني: لو ترك أهل 
البصرة للقدرء وأهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب". الثالث: منع الرواية عن للداعية لبدعتهء وقبول رواية غير 
الداعيةء وممن ذهب إلى ذلك: ابن المبارك» وابن مهدي؛ وأحمد بن حنبل» وابن معين» ورواية ثانية عن مالك: 
ونقل عن بعض أصحاب الشافعي الخلاف بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته؛ وقال: "ما 
إذا كان داعية؛ فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. ينظر: (الكفاية في علم الرواية١/4؟7١)»‏ (الجرح والتعديل(؟ 
»)۳٣/‏ و(مقدمة ابن الصلاح١/7١):‏ و(شرح علل الترمذي١/1517-7557).‏ قال الحافظ ابن حجر: "والتحقيق: أنه 
لا يرد كل مكفر ببدعته؛ لأن كل طائفة تذعي أن مخالقيها مبتدعةء وقد تبالغ فتكفر مخالفهاء فالمعتمد أن الذي ترد 
روايته: من أنكر أثرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالشرورة وكذا من اعتقد عكسه»ء والثاني يقبل من لم 
يكن داعية إلى بدعته في الأصح أي إن روى ما يقوى بدعته فيرد على المختارء وبه صرح الجوزجاني شيخ 
النسائي.(نخبة الفكر١/١؟1):‏ وروي عن يزيد بن هارونء أنه قال: " يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن 
داعسية؛ إلا الرافضة".(تدريب الراوي(١/77؟)‏ وسئل أحمد بن حنبل: ‏ أيكتب عن المرجئ والقدري؟ قال: ذعم 
يكتب عنه إذ لم يكن داعياء والسبب في عدم الكتابة عن أهل البدع الداعين إلى بدعتهم: "خوفاً من أن تحملهم 
الدعوة إلى البدعةء والترغيب فيها على وضع ما يُحَمئنَهَا". ينظر: (الكفاية في علم الرواية(74/1١).‏ 

(1)هو: أبو اسحاق الجوزجانئي؛ إدبراهيم بن يعقوب بن إسحاقء: مات سنة"75أو1785ل.ه. (طبقات الحفاظ .)١ 438/١‏ 

()ابن معاوية» أبو حجية سنان الكوفيء ويقال اسمه: يحيى؛ والأجلح لقب؛ مات سنة1745ه..(الكامل 471/١‏ -477). 

(*)التشيع: محبة عليه وتقديمه على الصحابة؛ فمن قدمه على أبي بكر وعمر؛ فهو غال في تشيعه؛ ويطلق عليه: 
رافضيء وإلا فشيعي» فإن انضاف إلى ذلك: السب أو التصريح بالبغض: فغال في الرفضء وإن اعتقد الرجعة 
إلى الدنيا فأشد في الخلو.(هدي الساري ص .)44١‏ 

(4)السنن الكبرى58/5 ١ح‏ رقم(؟45 .)٠١‏ 

(8)السنن الكبرى؟ر5/ا”اح رقم(١١4؟),‏ 

(١٠)تهذيب‏ الكمال(۲۷۸/۲). وينظر: من تكلم فيه وهو موثق(١114/1).‏ 

(١١)ينظر:الكامل(١/577),‏ والضعفاء والمتروكين(١51/1)بءوتهذيب‏ الكمال(071/1١7)ءومن‏ تكلم فيه وهو موثق(١/4؟).‏ 

. )217/١(تاقثلا ينظر: معرفة‎ )١١( 


اصالح""ء وقال في رواية ثالثة: "لا بأاس به“ وقال العجلي فى موضع آخر: "جائز 
الحديث» وليس بالقوي في عداد الشيو غ"*. 

وقال يحيى بن سعيد القطان: 'في نفسي منه شيء*''ء وقال ابن سعد: كان ضعيفاً 
جدا"'"؛ وقال ابن عدي: ' له أحاديث غير ما ذكرته يروي عنه الكوفيون وغيرهمء ولم أجد 
له شيئا منكر مجاوز الحد لا إسنادا ولا متنا وهو أرجو انه لا بأس به الا أنه يعد في شيعة 
الكوفة وهو عندي مستقيم الحديث صدوق "57" وقال السعدي الجوزجاني: مفتر ا 'ء وقال 
أبو حاتم وأبو زرعة: ليس بقويء زاد أبو حاتم: كان كثير الخطأء مضطرب الحديث؛ يكتب 
حديثه ولا يحتج به“ وقال عمرو بن علي: 'مستقيم الحديث صدوق'"), وقال الذهبي: 
شيعي مشهور صدوق9"). 

وذكر ابن حجر أن ابن حبان ذكره في الثقات» ""ءوفي قوله نظرء وقال ابن حجر 
في التقريب: "صدوق شيعي" 'ء وتعقبه صاحبا التحرير فقالا: بل ضعيف يعتبر بها“". 

قلت: تباينت آراء العلماء في الأجلح: فمنهم من عذلهء ومنهم من جرّحه؛ ويكاد 
الفريقان يجمعون على أنه مبتدع؛ فاتهمه بعضهم بالتشيع» وبعضهم قال مسرف في التشيع؛ 
كما هو الحال عند الإمام النسائيء وبعضهم أجمل فيه الجرح: وبعضهم فسره؛ فاتهمه بعضهم 
أنه يقلب الأسائيد. فقد روي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: “ما كان الأجلح يفصل بين 
علي بن الحسين» والحسين بن علي"""'ء وقال ابن حبان: 'كان لايدرك ما يقول يجعل أبا 


(؟١)‏ ينظر: الجرح والتعديل(9/؟5١).‏ 

.)1۹٤/۷(لادتعالا ينظر؛ الكامل(١17/1؟5)ء وميزان‎ )١4( 

)5١؟/1(تافثلا معرفة‎ )١5( 

(5١)الضعفاء‏ الكبير للعقيلي(١/7١)؛‏ تهذيب الكمال(؟/77؟). 

.)؟6٠١/5(ىريبكلا الطبقات‎ )١( 

)١6(‏ الكامل(578/1). 

(19)ينظر: أحوال الرجال(١/57).؛‏ وينظر: تهئيب الكمال(؟78/1١):‏ وميزان الاعتدال(55/9١):‏ والمغني(728/7). 

(:”) ينظر: الجرح والتعديل(57/5١).‏ 

)1١(‏ تهنیب الکمال(۲۷۹/۲). 

(11) ينظر: من تكلم فيه وهو موثق(١/4؟).‏ 

)١19(‏ ينظسر: تهذيب التهذيب(77/2١إقلت:‏ لم يذكره ابن حبان في الثقات» بل ذكره في المجروحين وقال عنه'كان 
لايدرك ما يقولء يجعل أبا سفيان أبا الزبيرء ويقلب الأسامي'(المجروحين١/17١):‏ والذي نكره ابن حبان في 
الثقات هو أبنه عبد الله بن أجلح. ينظر : الثقات(14/4؟؟). 

.)٠٦/١(بيذهتلا تقريب‎ )۲١( 

.)١١"/1(بيذهتلا تحرير تقريب‎ )١( 

(1"1)ينظر: الكامل(١/477-477)ء‏ والضعفاء الكبير للعقيلي(1/؟؟١).‏ 
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سفيان أبا الزبير» ويقلب الأسامي"'ء واتهمه أبو حاتم بالاضطراب» وكثرة الخطأً“'ء واتهمه 
الجوزجاني بالافتراء!'"). 

وقد شكك بعضهم في تشيعه» فقال ابن عدي: حدثنا عبد الله بن محمد البغويء 
حدثني عبد الله بن سعيد حدثنا إسحاق بن موسى عن شريك عن الأجلح: سمعنا أنه ما سب 
رجل أبا بكر وعمر-رضي الله عنهما-إلا مات قتلاً أو فقرا» وفي هذه الرواية إشارة إلى 
أنه كان لا يبغض أبا بكر وعمرء وروايته لحديث في فضائلهماء مخالف لما يعتقده الشيعة: 
فيم يقدمون علياً على الشيخين» لكن الرواية منقطعة ولم تصح؛ وعلى فرض صحتهاء فليس 
فيها ما يفيد أنه يقدم الشيخين على علي» فليس بالضرورة أن يعتقد الراوي بكل ما يروي. 

وخلاصة القول: أن الأجلح ضعيف يعتبر بما وافق الثقات من حديثه؛ فالذين عذلوه؛ 
كان لهم فيه أكثر من قولء إذ قال فيه اين معين ثلاثة أقوال!' ؛ كما أن العجلي وثقه مرة: 
وقال في المرة الثانية: “ليس بالقوي!"). 

أما الذين جرّحوهء فكان جرحهم له مفسراء 'والجرح المفسر مقدم على التعديل ولو 
كان المعدلون أكثر عند جمهور المحدثين"""ء ومع ذلك فالمجرحون أكثر من المعدلين. 

وقول النسائي جاء متمشياً مع ما تفيده أقوال العلماء الأخرى» وقوله كان أحد 
الأقوال المعتمدة التي نقلها المتأخرون. 

۲. القاسم بن معن ): قال أبو عبد الرحمن: "كان القاسم بن معن من الثقاتء إلا 

أنه كان مرجت" (0), 


.)١۷١/١ (۲۷)(المجروحين‎ 

(4؟) ينظر: الجرح والتعديل(46/؟١"1١).‏ 

(15) أحوال الرجال(1١/57).‏ 

(+؟)ينظر: (الكامل ١/7؟4).‏ 

(١؟)‏ ينظر: الجرح والتعديل(5/؟5١).‏ 

(1؟) معرفة الثفات(1/؟١؟).‏ 

(9؟؟)ينظر: مقدمة ابن الصلاع( 4/١‏ "). 

(14؟)هو: القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعوديء أبو عبد الله الكوفي قاضيهاء مات سنة 
خمس وسبعين وماتة(تهذيب التهذيب(7/8١١).‏ 

(*) الإرجاء: بمعنى التأخير وهو عندهم على قسمين: منهم من أراد به تأخير القول في الحكم في تصويب إحدى 
الطانفتمين اللذين تقاتلوا بعد عثمان؛ ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض 
بالنار؛ لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك. (هدي الساري ص .)44١‏ 

(©*)السنن الكبرى١/+؟14ح‏ رقم( 5؟١).‏ 
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قلت: هو ثقةء وثقه أحمد 'ء ويحيى بن معينء *"ء وأبو داور والنسائي". 

وقال ابن سعد: "كان ثقةء عالما بالحديث» والفقه» والشعرء وأيام الناس» وكان يقال 
له: 'شعبي زمانه" “ء وقال أحمد في رواية أخرى: 'مستور ثقة» ولي قضاء الكوفة روى 
عنه ابن مهدي وليس به باس" وقال أبو حاتم: "صدوق ثقة"7''!؛ وقال ابن حبان: "من 
متقنى أهل الكوفةء وكان على قضاء بها" "ء وقال ابن حجر: ثقة فاضل“. 

أما فيما يخص بدعته»ء فلم أجد من أشار إليها غير أبي داودء ونسب ذلك إلى قتيبة 
ابن سعيد؛ -شيخه؛ وشيخ النسائي-» فقال: كان ثقة يذهب إلى شيء من الإرجاء سمعت قتيبة 
يقوله » ونقل هذا عنه: المزي” ')؛ وابن حجر”"). 

وقول أبي داود يُشعر بأنه ليس مسرفاً في الإرجاء؛ وغير داعية لهء ولذلك روى 
عنه النسائي أربعة أحاديث» وذكر عقب الحديث الثاني أن القاسم بن معن كان ثقةء إلا أنه كان 
مرجئاء ولم يتكلم عليه بشيء في المواضع الثلاثة الباقيةل"')؛ وليس في هذه الأحاديث شيء 
يتعلق بالبدعة؛ فالأول: عن الالتفات في الصلاة؛ والثاني: عن الوتر بعد الأذان والإقامةء 
والثالث: عن الأكل للصائم المتطوعء والرابع: عن أكل لحوم الأرانب. 

كما أن أبا داود روى له حديثا واحداء ولم يعقب عليه بشيء*)ء وهو في الدعاء. 


.)5١7/4(بيذهتلا وتهنيب‎ »))4 5١ ينظر: بحر الدم(١4+8/1؟)), والجرح والتعديل(7/١٠١١)ء وتهذيب الكمال(؟5/‎ )۳١( 


(۳۷)وقال: کان رجلا نبيلاً ينظر: ابن معين؛ أبو زكريا يحيى بن معين, التاريخ بروابة الدوريء؛ تحقيق: أحمد محمد 
لور سيفء مركز البحث العلميء» المدينة المنورة-السعوديةء الطبعة الأول ی‌۱۹۷۹م.(٣/٤ .)١‏ 
(۳۸)تهذیب التهذیب (۳۰۳/۸). 


(9)النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب؛ تسمية من لم برو عنه رجل واحدء تحقيق: محمود زايد مطبوع مع 
عمجمو عة زسائل حديثية للنسائي في مجلد واأحد, دار آلو عي» حلب حسورياء الطبعة الأولى1755اه.(١/14١١),‏ 

(40) الطبقات الكيرىي(824/5؟) 

(١٤)أحمد:‏ الإمام بو عبد الل أحمد بن حنبلء العلل ومعرفة الرجال: تحقيق: وصصي الله بن محمد عباسء المكتب 
الإسلاميء بيروت-لبنانء الطبعة الأولى2 5 ١م.(4/1؟؟).‏ 

(47) ينظر الجرح والتعديل(؟9/١7١).‏ 

(؟4) مشاهير علماء الأمصار(١/53١)),‏ وذكره في الثقات؛ ينظر: الثقات(4/9ة؟؟). 

(؟4)تقريب التهذيب(١/155).‏ 

(45)تهذيب الكمال(؟151/7). 

(47)تهذيب التهذيب(707/8). 

(4)ينظر: السنن للكبرى١/59”ح‏ رقم(؟7١١):‏ و174/1ح رقم(754١)سوهو‏ الموضمع الذي تكلم عليه و٣/١١١ج‏ 
رقم(۲۱۳۷)؛ و سس رقم( ؟17). 

(44)في كتاب الصلاةء باب ما يقول عند أذان المغرب برقم(١٠57)والحديث‏ ضعيف ليس فيه ثقة سوى القاسم ابن معن. 


ot 


وصنيع النسائي» وأبي داود من قبله؛ يدل على أن المحدثين يقبلون حديث المبتدع 
إذا لم يكن داعبا إلى بدعته؛ ولم يكن حديثه في موضوع بدعته؛ ويريان أن هذا لا يؤثر على 
روايته» بدليل أن النسائي أخرج لبعض الرواة المتهمين بالبدعة » ولم يشر إلى بدعتهمل"'). 


.هاه 

المطلب الثالث: منكر الحديث أو عنده مناكير ونحو ذلك. 

أولاً: منكر الحديث: لم يستعمل النسائي هذا اللفظ سوى مرة واحدة في: مصعب -بن 
شيبة-7"): فقال:"...ومصعب منكر الحديث7””")» وقال المزي: قال النسائي فيما قرأت بخطه: 
'مصعب: منكر الحديث؛ وقال في موضع آخر: 'في حديثه شيء7". 

قلت: وثقه يحيى بن معين7”)» والعجلي!؛”أموقال ابن سعد: كان قليل الحديث7”, 
وقال احمد بن حنبل: "روى أحاديث مناكير"'")ء وقال أبو حاتم: " ليس بقوي'؛ وقال أبو حاتم؛ 


(45) منهم على سبيل المثال لا الحصر: 

.١‏ حكيم بن جبير: ضعيف رمي بالتشيء(التقريب 1777/١‏ )ينظر: روايته في: السنن الكبرى(؟/57)ح رقم(1271). 

؟. شعيب بن إسحاق: ثقة رمي بالإرجاء(التقريب١/57؟)‏ روى عنه أثنتين وعشرين مرة ولم يشر في واحدة منها إلى 
أنه مبتدع.ينظر: السنن الكبرى(١/5١”و445)ء‏ و( 1/۲ ۸و ۹۹و ۱۰۲و ۱۸۳و ۲۳۰)وغيرها. 

". شيبان بن فروخ: نقة رمي بالقدر.(التقريب ١/55؟)‏ ينظر: السئن الكبرى ( ۰۳/۱ ۱و ۸٥1و‏ ۲۰۰ر ٣۲‏ ۲و ٥۰٣و٣١۲‏ 
و6۹( 

.عباد بن منصور تصدوق رمي بالقدر (التفریب ۲۹۱/۱) ينظر: روليته في: السنن الكبرى(86/5؟)ح رقم(ة7١11).‏ 
.عبد ال بن شريك: صندوق يتشيع(التقريب ١/١1١؟)‏ ينظر: السنن الكيرى ( ۱۹۹۶و ۲۹ ۸٤۲١()1‏ )و ع(۲٦٤*).‏ 
1.عبد الرحمن بن إسحاق: صدوق رمي بالقدر(التقريب١/7؟؟)ينظر:‏ السنن الكبرى(85/1؟)ح(491؟). 

/ا. علي بن عبد العزيز: صدوق كان يتشيع(التقريب١/4 ٠‏ #ينظر رواياته في السنن الكبرى(؟/284)ج(5560)و(ه/ 
51/1 )ع( ث5 1). 

۸.عمارة بن جوين: متروك شيعي (التقريب ٠/١‏ 4 إينظر: رواية أبي هارون العبدي (۲۸۳/۳)ح رقم(" ؟5). 

5. محمد بن راشد (صدوق يهم رمي بالقدر/التقريب 478/١‏ )الكبرى(4/؟7؟)ح(4 .)٠٠١‏ 

.٠‏ يزيد بن أبي زياد(ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا /التقريب١/1١1)الكبرى(؟/4؟”)ج‏ (118؟)و(؟/ 

,)4/مككرع)١‎ 1: المإوزه/؟‎ Y"})-{(01/°) g14) (1 

(٠٥)هو:‏ مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان بن عبد الدار خازن الكعبة.(التاريخ الكبير .)۴٠۲/۷‏ 
(21)السنن الکبری٥/٥‏ ۰٤ح‏ رقم(۱۲۸۸). 

(017) تهذيب الکمال(۳۲/۲۸). 

(07)ينظر: الجرج والتعديل(700/8)» و(تهنيب الكمال(57/18). 

(54) معرفة الثقات(5/١٠8؟).‏ 

(©0) الطبقات الكبرى(188/5). 

(05) ينظر: بحر الدم(١/404)‏ والجرح والتعديل(705/8): الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/77١).‏ العلل 

.)۴١۷/٠(ةيهانتملا‎ 


وأإبو زرعة الرازيانء والدارقطني: اليس بالقوي"ء زاد أبو حاتم: "لا يحمدونه؛ وقال 
الد هبي : وق" ١ء‏ وفي موضع آخر قال: فيه ضعف"'. 

ونقل عن أبي داود آنه روی حدیٹا عن مصعبب» ثم قال: 'مصعب: ضعیف"'ء وهو 
خطاء والصواب أنه قال: ' وَحَدِيثُ مُصْعْب ضتعيف فيه خصال لَيْسَ العمل عليه *""ء وهناك 
فرق بين تضعيف الحديث»ء وتضعيف الراوي. 

قال ابن حجر: لين الحديث"'ء وقال: وثقه ابن حبان"'. 

قلت: ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه روى أحاديث منكرة؛ لكن ليس لدرجة أن 
بوصف بأنه منكر الحديثء فهذا حكم يقتضي تضعيف كل ما روىء مع أنه روى بعض 
الأحاديث المستقيمة»: إذ أخرج له مسلم أربعة أحاديث7'')؛ وروى له الترمذي حديثين» وحكم 


(0 


على الأول أنه "حسن* والثاني: "حسن غريب صحيح 

فحكم النسائي على هذا الراوي كان متشدداً إلى حد ماء ولعل حكم الإمام أحمد ومن 
تابعه» كان أنسب لحال هذا الراوي؛ فلو قال النسائي كما قال الإمام أحمد: "روى الماكير" أو 
عنده أحاديث منكرة؛ لكان أولى والله أعلم. 

ثانيا: عنده مناكير: وقد استخدم الإمام النسائي هذا اللفظ في راويينء هما؛ نجيح 
المدني؛ ويحيى بن أيوب"". 

أما نجيح المدنيء فقال عنه النسائي: 'أبو معشر المدني: اسمه نجيح وهو ضعيف 
ومع ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده أحاديث مناكير7"). 


(/ه)ينظر: ابن أبي حاتم:عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي؛ علل ابن أبي حاتم؛ تحقيق: محب الدين الخطيب» 
دار المعرفة؛ بيروت-لبنان» د.ط2٠5١1ه.(45/1)/‏ والجرح والتعديل(5/8١)ء‏ والضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي(7/5؟١١):‏ وتهذيب الكمال(1/78؟)2 ومن تكلم فيه وهو موثق(75/1١)؛‏ والمغني في الضعفاء("/١15).‏ 

(54) المغني في الضعفاء(؟/50١).‏ 

(9ه) الكاشف(17107/9). 

)٠١(‏ ينظر: ميزان الاعتدال(477/7). 

(١1)ينظر:‏ سنن أبي داودء كتاب الجنائزء باب الغسل من غسل الميت يرقم(77١؟)‏ وكان حديث مصعب رقم(+516). 

(؟5)تقريب التهنيب(١/577)‏ . 

(1۳) لسان الميزان(۳۸۸/۷)» ولم أجد لابن حبان كلاماً فيه وذكر في بعض الأسانيد عرضاً من غير ترجمة. 

.)۲١۸١٤٤١١ و۳۱٤ ينظر: صحيح مسلم» الأحادیث آرقام(۲۹۱و‎ )١14( 

(0)ينظر: جامع الترمذيء حديث رقم(5761). 

(6١)ينظر:‏ جامع الترمذيء حديث رقم(7١8؟).‏ 

(1۷)هسو: يحيى بن ليوب المصري مولى الأنصارء كئيته أبو العباس» مات سنة 57 ١وقيل‏ سنة 74١1ه.‏ وكان أبوه 

طبيبا بسكن تجيب بمصر فقيل له التجيبي. ينظر:(تاريخ أسماء الثقات١/١7؟).‏ 

(18)السنن الكبرى؟/537ح رقم(١551١)‏ . 


وهذا الراوي: ضعيفا؛ ومع ضعفه أختلط؛ فصار يحدث بالمناكير. 
وقد رأيت أن أفصل في أمره في مطلب الاختلاط الذي سياتي قريبا""). 
أما يحيى بن أيوبء فقال فيه النسائي: "عنده أحاديث مناكير» وليس هو بذلك القوي في 
الحديث"!'"). 
وقال النسائي-أيضاً- في كتابه: الضعفاء والمتروكين: 'ليس بذاك القوي7')؛ ونقل ابن 
حجر عن النسائي أنه قال: لا بأس به مرة: ومرة: ليس بالقوي(”"). 
وذكر الحافظ ابن حجر أن النسائي قال في رواية أخرى: ليس به باس"". 
قلت: وثقه يحيى بن معين“"ء والبخاريء والعجلي"ء ويعقوب بن سفيان؛ 
وإيراهيم الحربي'ء وابسن حبان“'» زاد يعقوب: "حافظا“ وقال ابن معين»-في رواية 
أخرى-: وأبو داود؛ والذهبي: أصالح الحديث11"”/, وقال اين عدي بعد أن ذكر بعص أحأديثه: 
'لا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروى هو عن ثقة حديثا منكرا فاذكره» وهو عندي: 
'صدوق لا باس به"'*)؛ وذكره أبن شاهين في الثقات» وقال: ليس به بأسء قال أحمد بن 
صالح: ' له أشياء يخالف فيها7'*), وقال الذهبي-في رواية أخرى-: "صدوق""“» وقال ابن 
حجر : 'صدكوق ربما ا“ وتعقبه صاحبا التحرير» فقا لا: بل صدوقء كما قال 
البخاري"9*)؛ ثم ذكرا أقوال العلماء فيه!**), 


(5؟)ينظر: المطلب الثاني من المبحث الثالث من هذا الفصل(ص؟ ١؟).‏ 

(١7)السنن‏ الكبرى35/1ح رقم (417١١٠).ذكرته‏ كذلك في لفظ: “ليس بالقوي' 

)1١ ا‎ 

(1) ينظر:تهذيب التهذيب(1514/11١)‏ 

(؟7) تهذيب التهذيب(١١14/1١١).‏ 

(4)ينظر: الجرح والتعديل(1717/4١)ء‏ وطبقات الحفاظ(١/7١٠١).‏ 

)٠١(‏ ينظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري »)٠٠١/١(‏ ذكر الجافظ ابن حجر أن الترمذي قال: قال البخاري: 'ثفة". 
(5)معرفة الثقات(197/7؟). 

(0؟)ينظر لكلبهما: تهذيب التهذيب(١١515/1١).‏ 

(4؟) ينظر: مشاهير علماء الأمصصار(١/40١):‏ قال: من ثقات أهل مصرء وذكره في الثقات(7/١١1).‏ 

(79)ينظر: الجرح والتعديل(77/4١):‏ والكاشف(77/5؟): وتهذيب التهذيب(1١/54١).‏ 

2)؟13/0/(لماكلا)١(‎ 

(41)تاريخ أسماء الثقات(١/20؟)‏ وفي ظني أن قوله ليس به بأسء منسوب ليحيى بن معين» وليس لابن شاهين. 
(م)ينظر: ٠‏ ومن تكلم فيه وهو موثق(١57/1١).‏ 

(85) تقريب التهذيب(١088/1).‏ 

(44) قلت: المبخاري قال عنه ثفة» ولم يقل: صدوقء فإذا كان حكمهما مبني على قول البخاري توثيقه وثقه. ينظر: 
(هدي الساري ٠١/١‏ ٤وتهذيب‏ التهذيب ٤/١١‏ 1). 

(46)ينظر: تحرير تقريب التهذيب(78/54). 


وقال أحمد”"'”*اءوالدارقطني”'*): * سيء الحفظ"؛ زاد الدارقطني: "في بعض حديثه 
اضطراب“ وقال ابن سعد: "منكر الحديث7*"): وقال أبو حاتم: محله الصدقء يكتب حديثه 
ولا يحتج به" ءوقال ابن القطان الفاسي: "هو ممن علمت حاله» وأنه لا يحتج به" ء ونقل 
العقيلي عن ابن أبي مريم أنه حدث مالكا بحديثين حدثه بهما يحيى عنه؛ فقال: كذب('"). 

قلت: هو صدوق حسن الحديثء فقد وثقه جمع من العلماءء» على رأسهم البخاريء 
ويحيى بن معينء ويعقوب بن سفيان: وإبراهيم الحربي» والعجليء وابن حبان» وأخرج له 
البخاري ثلاثة عشر حديثاً -أغلبها معلقة بصيغة الجزم-»: ومسلم سبعة أحاديث؛ خمسة منها 
في الأصولء وروى له الترمذي ثمانية عشر حديثاء حكم على بعضها بالصحة»ء وبعضها 
بالحسنء وأعل قسماً منهال"')؛ والنسائي نفسه روى له سبعة عشر حديثاء تكلم على أربعة 
منها وسكت عن الباقي7'"'). 

لكن بعض العلماء استنكروا عليه بعض الأحاديث» ولأجل هذا أنزلوه عن مرتبة الثقات» 
بل إن بعضهم ضعفهء وطعن في ضبطه؛ وحفظه. 

والذي يبدو لي أن الغافقي كان يحدث مرة من حفظهء ومرة من كتابه» فما حدث من 
كتابه؛ فهو صحيح» وما حدث من حفظه»ء فقد وهم في بعضهء ولذلك انتقى البخاري ومسلم من 
حديثه ما صح منه» وهذا ما أشار إليه أبو أحمد الحاكم: "إذا حدث من حفظه يخطي» وما 
حدث من كتابه فليس به بأس""ء وقال الذهبي: له غرائب ومناكير يتجنبها أرباب الصحاح 
وينقون حديثه» وهو حسن الحديث7""). 


(47)ينظر: بحر الدم(١409/1):‏ والجرح والتعديل(77/5١)؛‏ وطبقات الحفاظ(١/7١٠).‏ 

(87) ينظر: من تكلم فيه وهو موثق(١/1557).‏ 

(84) الطبقات الكبرى(؟/515). 

(48)بنظر: الجرح والتعديل(77/5١).‏ 

(90؟)ينظر: ميزان الاعتدال(ر١2١).‏ 

(41) ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي(551/4). 

(1؟)ينظر على سبيل المثال لا الحصر: (؟5؟و5؟١7)حسن‏ صحيح: و(71١1و.538و1407؟7)حسن؛‏ و(1514) 
حسن غريب صحيح: و(57؟) ليس بذاك؛ و(7١١١)‏ في اختلاقاء ونحو نلك 

(*5) ينظر: السئن الكبرى١/36‏ اح رقم(249): و 17/5اح أرقام(5114؟و15"1417و5547/), و ٣٤۲۳ح‏ رقم(۳٣۳۲)‏ 
FETHA‘‏ رقم( ٤‏ ۳۲۹و ٥‏ ۳۲۹) و ٣۲۹۷ح‏ رقم(۹۹٤۳)‏ و داح رقم(لات؟؛1), و5/ر١‏ ٠5ح‏ رقر(؛5:5) 
و ٤۲۷ح‏ رقم(۷۱11)» و ۰/٥‏ ۳ح رقم( »)۸۹٥۰‏ و٥‏ ٤۳۱ح‏ رقم(٥۸۹۷)‏ وا ٥ع‏ رقم(٤۹۹۹)»‏ وأما 
الأحاديث التي علق عليها فهي: و 11۷/۲ح رقم([۹٤٦۲)ء‏ و ۲/٣‏ ٣والكلام‏ عائد على حديث بن أيوب في 
صفخة(۸/۱٤۲)»‏ و٤/۳۲۳ح‏ رقم(١٤۷۳)»‏ إضافة إلى حديث الباب مدار البحث. 

(54) ينظر: تهذيب التهذيب(١1١1114/1).‏ 

(45) سير أعلام النبلاء(7/4). 


ولعل القيد الذي وضعه ابن عدي على حديثه هو قيد حسنء فيقبل من حديثه ما حدث به 
عن الثقات؛ أو حدث به الثقات عنه9"). 
وقول النسائي الثاني: " لا بأس به" جاء متمشياً مع الواقع العملي في التعامل مع 
هذا الراويء ومنسجما مع أقوال جمهور العلماء في تعديل يحيى بن أيوب. 
وأما قوله في السنن» وفي الضعفاء: 'ليس بذاك القوي” فلعله نظر فيه إلى ما رواه 
من حفظه ووهم فيه؛ أو تفرد به؛ ونقل قول النسائي» معظم من جاء بعده؛ كابن عدي» وابن 
الجوزي» والباجي» والمزي» والذهبي؛ والسيوطيء وغيرهم”""). 
وهاه 
ثالثا: عنده غير ما حديث منكر: واستخدم هذه الصيغة في راو واحد هو: محمد بن 
عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهريء قال أبو عبد الرحمن: 'ليس بذاك القوي عنده غير ما 
حديث منكر عن الزهري”)؛, وهذا الكلام قاله في المفاضلة بين ابن أخي الزهريء 
والربَيْديء فقال: 'الزْبِيْدي أثبت من ابن أخي الزهريء وابن أخي الزهري ليس بذاك القوي؛ 
عنده غير ما حديث منكر عن الزهري*''. 
قلت: سبق الحديث عن هذا الراوي في الفصسل الأول '"'ء وقد بينت أن الشيخين 
أخرجا له مما توبع عليه» وأنه استنكر عليه ثلاثة أحاديث رواها عن عمها''')), وهذا معنى 
قول النسائي: ”عنده غير ما حديث منكر" . 
© ®« 
المطلب الرابع: متروك؛ أو متروك الحديث: 
أولا: مفهوم هذا المصطلح عند المحدثين: 
وهذا المصطلح يطلق على من أجمع العلماء على ترك حديثه؛ لاتهامه بالكذب؛ أو 
ثرة الوهم» والغلط الفاحش في حديثه؛ فقد روى الخطيب البغدادي بسنده عن أحمد بن صالح 
قال: "لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه''). 


(51) الكامل(1/9١؟)‏ بتصرف 

(99)ينظر: الكامل(/4/7١1١).ء‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(7/١51١)؛‏ والتعديل والتجريعح(؟/”١٠7١)؛‏ وتهثيب 

الکمال(۳۱/٦۲۳)؛‏ ومن تكلم فيه وهو موثق(١/57١):‏ وطبقات الحفاظ(١/7١٠).‏ 

(54)السئن الكبرى5/؛ 5١ح‏ رقم(2؟4١٠).‏ 

(59)المصدر للسابق نفسهء والحديث نفسه. 

(١٠٠)ينظر:‏ الفصل الأول (ص25). 

(١١٠إينظر:‏ التاريخ الكبير(١1/1؟١)الجرح‏ والتعديل(4/7١٠),‏ الكامل(57/5١)‏ .ضعفاء المقيلي(٤/۸۸-١۹)‏ الضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي(/١4)؛‏ وسير أعلام النبلاء(917/9١)وتهذيب‏ التهذيب(7١/10").‏ 

. )١١١/1(ةيلفكلا)٠١؟(‎ 


١ 4 


ومن أطلق عليه مثل هذا الوصفء فلا يكتب حديثه؛ قال المنذري: “وإذا قالوا: متروك 
الحديث» أو ذاهب الحديث» أو كذاب» فهو ساقط الحديث لا يكثتب حديثه“"''. 

وهي المنزلة الرابعة من مراتب الجرح عند ابن أبي حاتم» والحادية عشرة عند 
الحافظ أبن حجر 0" 

مهاه 

ثانيا: استخدام النسائي للفظ "متروك" مطلقا: استخدم النسائي لفظ: "متروك" مطلقا 
مرة واحدةل*'') في: عبد الله بن جعفر بن نجيح7''"؛ فقال: وعبد الله بن جعفر بن نجيح والد 
علي بن المديني متروك””'» وهو لم يرو عنه؛ وإنما ذكره للتفريق بيئه وبين عبد الله بن 
جعفر المخرمي؛ الذي روى عنه في السئن في هذا الموضعء وقال عنه: ليس به بأس. 

كما ذكره النسائي نفسه في كتاب الضعفاء والمتروكين» وقال: "متروك الحديث**"'ء 
ونقل الحافظان: المزي وابن حجر أن النسائي قال عنه مرة: ليس بثقة*“''., 

وهو مجمع على ضعفهء فقد قال الذهبي: "اتفقوا على ضعفه'» وفي موضع أخر قال: 
متفق على ضعفه(''')» حتى أن ابنه ضتعّفة» فقد نقل أبن الجوزي عن علي ابن المديني أنه 
قال عنه: ضعيف7''), وفي رواية أخرى قال: أبي صدوق وهو أحب إلي من 
الدراوردي”'". 

قال البخاري وابن عدي: تكلم فيه يحيى بن معين7”'"؛ وزاد ابن عدي: وعامة حديثه 
عن من يروي عنهم لا يتابعه أحد عليه وهو مع ضعفه ممن يكتب حدیثه"''. 


(؟١٠)رسالة‏ في الجرح والتعديل للمنذشري(ص؟؟). 

(4١٠إينظر:‏ الجرح والتعديل(١/١٠):‏ وتقريب التهنيب(١/4١).‏ 

(١٠)ذكر‏ الكتور الطوالبة أن هذا اللفظ استخدمه النسائي مرة واحدة في: "إبراهيم بن الفضل" والواقع أنه قال فيه: 
متروك الحديث. ينظر: السنن الكبرى447/4ح رقم(؟787)» وينظر كلام د. طوالبة في: منهج النساتي في 
الكلام على الرواة(ص77١).‏ والصواب أنه استخدم لفظ: "متروك" في: عبد الله بن جعفر بن نجيح: كما أثبته. 

(5١٠)هو:‏ أبو جمفر عبد الله بن جعفر بن نجيح المدنيء مولى سعيدء وهو والد علي بن المدنيء مات بالبصرة سنة 
ثمان وسبعين ومائة في جمادى الأولى وله إحدى وسبعون سنة(المجروحين لابن حبان؟/4 .)١‏ 

.)١؟‎ 5 ١لمقر‎ ح؟”8؟/١ىربكلا‎ ننسلا)٠١5(‎ 

(1) (1-۸) 

. )١157/5(بيذهتلا ينظر: تهذيب الكمال(4١/74؟)» وتهذيب‎ )٠١5( 

)٠١١١(‏ المغني في الضعفاء(١/4؟")ء‏ وميزان الاعتدال(2/4؟). 

(11١)ينظر:‏ الضعفاء والمتروكينء لابن الجوزي(؟/118). 

(؟١1١)ينظر:‏ تهذيب التهذيب(5/؟15١).‏ 

.)١77/4(لساكلا التاريخ الكبير(ه/؟2)35‎ :رظني)١‎ 1١7 

.)١175/4(لماكلا‎ )١١4( 


وفي رواية أخرى عن يحيى قال: 'ليس بشيء"*''؛ وقال في رواية ثالثة: 'كان من 
أهل الحديث» ولكنه بلي في آخر عمره7'"). 

وقال الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الله بن جعفر المديني ليس 
بشيء""'ء وقال عمرو بن علي الفلاس: 'ضعيف الحديث "1''!؛ وقال أحمد: “كان وكيع إذا 
أتى على حديث عبد الله بن جعفر أبي على المديني قال: أجز عليه"''!» وقال ابن عدي: 
اصحابنا يقولون: حدث علي اين المديني عن ابيد ثم قال: وفي حديث الشيخ ما فيهء أو قال 
فيه شيء""'ء وقال السعدي الجوزجاني: "واهي الحديث» يقولون: كان مائلا عن 
الطريق""" وقال أبو حاتم: "منكر الحديث جداء ضعيف الحديث» يحدث عن الثقات 
بالمناكير يكتب حديثه ولا يحتج به؛ كان علي لا يحدثنا عن أبيه» فقيل علي يعق أباه» فحدث 
عنه قبل موت "'. 

وروي عن أبي داود الطيالسي» وعبد الصمد بن عبد الوارث أنهما سالاه: هل سمع 


من ضمرة بن سعيدء والعلاء بن عبد الرحمنء وعبد الله بن دينار شيئاء ذة فقال: إنه لم يسمع من 
ضمرة شيئاء وحدثهم بأحاديث قليلة عن الاثنين الباقين» ثم خرج فعاد فحدثهم عن الثلاثة بأكثر 
من مأئة حديث حديث7”), 


وقال الدارقطني: "هو كثير المناكير"؛"'؛ وقال ابن حبان: " وكان ممن يهم في 
الأخبار؛ حتى يأتي بها مقلوبة ويخطيء في الآثار حتى كأنها معمولةء وقد سئل علي بن 
المديني عن أبيه فقال اسالوا غيري فقالوا: سألناكء فأطرق» ثم رفع رأسه وقال: "هذا هو 
الدين؛ أبي ضعيف*""'ء وقال أبو أحمد الحاكم في حديثه بعض المناكير""ء وقال ابن 


(YY) 


حجر: ضعيف» يقال: تغير حفظه بأخره 


.)١5/7(نابح ينظر: الكامل(765/4١): والضعفاء الكبير للعقيني(3/7؟١))؛ والمجروحين لابن‎ )١١©( 
.)١15؟/8(بيذهتلا تهذيب‎ :رظني)١١5(‎ 

. ينظر: الجرح والتعديل(2/؟1)‎ )١١0( 

(4١1)ينظر:‏ الكامل(77/4١)؛‏ والضعفاء والمتروكينء لابن الجوزي(8/7١١).‏ 

.)١؟/2(ليدعتلاو ينظر: الضعفاء الكبير للمقيلي(4/7؟7.)الجرح‎ )١١5( 

.)1۷۷/٤(لماكلا‎ : ينظر‎ )1١( 

.)1۷۷/٤(لماكلا ينظر:‎ )۱۲١( 

(١؟1١)بنظر:‏ الجرح والتعديل(5/؟؟١)‏ . 

(؟؟١)ينظر؛‏ الكامل(757/4١-997١):‏ والضعفاء الكبير للعقيلي(؟/5؟؟)2 والجرح والتعديل(17/5١).‏ 
(4؟١)ينظر:‏ الضعفاء والمتروكينء لابن الجوزي(؟8/7١1١).‏ 

(15١)المجروحين‏ لابن حبان(؟/4 ,)١15-١‏ 

(1"؟١)ينظر:‏ تهذيب التهذيب(2/؟15١).‏ 

(٠71١)ينظر:‏ تقريب التهذيب(١254/1).‏ 


٦١ 


قلت: هو متروك كما قال النسائي؛ لكن هذا الحكم بالنظر إلى ما آل إليه أمره أخيراء 
وحكم النسائي على هذا الراوي جاء متمشياً مع منهجه في الترك» فقد ورد عنه ما نصه:” لا 
يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركه"""'ء وهو في ذلك موافق لجمهور العلماء 
من السلف والخلف في تركه؛ ولا أدل على ذلك من ترك ابنه له. 

ولعل عبد الله بن جعفر المدني قد طرأ عليه سوء الحفظ والوهم في آخر عمره؛ مما 
جعل أهل الحديث يعرضون عن روايته كما قال ابن معين '"ء وابن حجر "'. 

“® 

ثالثاً: استخدام لفظ متروك مقروناً بالحديث: 'متروك الحديث": استخدم النسائي لفظ: 
'متروك الحديث' في ستة رواء!''')؛ بعضهم روى له وحكم عليه بالترك» وبعضهم ذكرهم 
لاشتراكهم في الاسم مع رجال إسناده؛ فحكم عليهم وبيّن حالهم دفعا للإشكال والتوهم. 

أما الذين روى لهم في السئن فهم: 

.١‏ إبراهيم بن الفضل: قال النسائي: إبراهيم بن الفضل: متروك الحديث"''. 

ونقل الحافظان؛ المزي» وابن حجرعن النسائي أنه قال عنه مرة: "منكر الحديث 

ومرة: ليس بثقة ولا يكتب حديغه" “"'. 

قلت: لم يرو النسائي له» وإنما روى عن إبراهيم بن إسحاق» ثم نقل قول شيخه- 
محمد بن المبارك- معقباً على إسناد الحديث فقال: قال أبو جعفر؛ محمد بن عبد الله بن 
المبارك: "هذا خطأ هو: إبراهيم بن الفضل'" فقال النسائي معقباً على قول شيخه: ' قال أبو عبد 
الرحمن: إبراهيم ابن الفضل: متروك الحديث7''')ء فالوارد في إسناد الحديث هو إبراهيم بن 
إسحاقء لكن الصواب هو: إبراهيم بن الفضلء والفضل في اكتشاف هذا الخطأ يرجع إلى شيخ 
النسائي: محمد بن عبد الله بن المبارك؛ فلم يسكت عليه النسائيء بل نسب الفضل لأهله. 

وهذا يدل على أمانة النسائي في النقلء ودقته في النقدء فلم ينسب الفضل لنفسه ابتداء 
في اكتشاف الوهمء بل نسبه إلى شيخه؛ كما أنه لم يسكت عليه بل بين حال الراوي» الذي 


(4؟1)فتح المغيث .)454/١(‏ 

(5؟١)ينظطر:‏ تهثيب التهذيب(57/2١),‏ 

(0؟١)ينظر:‏ تقريب التهذيب(١/558).‏ 

)١51(‏ ذكر د. طوالبة-حفظه الله- أن النسائي استخدم هذا اللفظ في أربعة رواة. ينظر: منهج النسائي في الكلام على 
الرواة(مرجع سابق ص1۷۷) وقد وجدته استخدم هذا اللفظ في ستة رواة كما سيأتي. 

(۱۳۲)السنن الکبری٤/‏ ۳٤٤ح‏ رقم(۳٦۲۸).‏ 

.)١12١/1١(بيذهتلا بنظر: تهذيب الكمال(؟/57١)؛ وتهذيب‎ (Tr) 

(4؟5١)السنن‏ الكبرى؛4/ ١٤٤ح‏ رقم(۳٦۸).‏ 


يترتب عليه اختلاف الحكم على الحديث» لأن إبراهيم بن إسحاق”"'"؛ متأخرء ولم يرو عن 
المقبري» وهو أحسن حالا من إبراهيم بن الفضلء فقد وثقه ابن معين» وفي موضع آخر قال: 
ليس به بأسء وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت يقول بالإرجاء» وقال أبو حاتم: صدوق0""). 

في حين أن إبراهيم بن الفضل هو الذي يروي عن المقبري"""؛ وقد أشار البخاري 
إلى هذه المسألة في التاريخ الكبير؛ فقال: "إبراهيم بن الفضل أبو إسحاق المخزومي المدني: 
منكر الحديث؛ عن المقبري؛ روى إسرائيل عن إيراهيم بن إسحاقء وقال ابن الفضل*“"'. 

وإبراهيم بن الفضل؛ مجمع على تضعيفه وتركهء فقد قال عنه ابن معين: " ضعيف 
الحديث لا يكتب حديثه»ء وقال في رواية أخرى:' ليس بشيء"""'ء وقال أحمد: "ضعيف 
الحديث» ليس بقوي في الحديث'*'» وقال الذهبي: 'تركه أحمد'' '؛ وقال الترمذي: 'يضعف 
في الحديث من قبل حفظه"'*". وقال النسائي والأزدي والدارقطنيء وابن حجر: 
'متروك7'')؛ وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديثء ضعيف في الحديث» منكر الحديث“'ء 
وقال أبو زرعة: "ضعيف*“'ء وقال أبو أحمد الحاكم: 'ليس بالقوي عندهم""“'ء وقال ابن 
حبان: لوكان فاحش الخطا*“'ء وقال الذهبي: "ضعفوه"“ 'ءوفي موضع آخر قال: 
وا , 


)٠١١(‏ ابسن عيسى البنالي مولاهم أبو إسحاق الطالقاني لزيل مرو وربما نسب إلى جدهء مات سنة خمس عشرة 
ومائتين. (التاريخ الكبير ١/۷۳؟)ء‏ وتهذيب الكمال(۲/١٤-١٤).‏ 

.)٤١-٤٤/۲(لامكلا ينظر: تهذيب‎ )۱۳١( 

:)٠١ 4/١(نيحورجملا ينظر:‎ )١70( 

)١154(‏ ينظر: التاريخ الكبير(١/١١5).:‏ وقال أبن حجر: 'قال صاحب الكمال في أول ترجمته يقال فيه إبراهيم بن 
إسحاق وقد سبق إلى ذلك البخاريء وابن حبان» وأبو أحمد الحاكم» ووقع كذلك في مسند أحمد وخص بن عدي 
ذلك برواية إسرائيل عنه". ينظر: تهذيب التهنيب(71/1١).‏ 

)١74(‏ ينظلر: للجرح والتعديل(7/1؟7١):‏ والضعفاء والمتروكين(١/47):‏ والمجروحين(١/5١٠)؛‏ وتهذيب الكمال(؟/ 

5 وميزان الاعتدال(77/1١))‏ وتهذيب التهنيب(١71/1١).‏ 

.)١157/1؟(لامكلا ينظر: تهذيب‎ )١40( 

.)56/١(مدلا ينظر: بحر‎ )١41( 

(41١)جامع‏ الترمذي (51/5)؛ كتاب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة؛ قاله بعد الحديث رقم(741١).‏ 

.)45/1١(بيذهتلا ينظر: الضعفاء والمتروكين(١/47))؛ وميزان الاعتدال(١/١1۷) وتقريب‎ )١149( 

.)١؟؟/؟(ليدعتلاو ينظر: الجرح‎ )١44( 

.)١1557/؟(لامكلا ينظر: الجرح والتعديل(۲/۲١١)ء تهذيب‎ )٠٤١( 

.)١71>/؟(لامكلا ينظر:؛ تهذيب‎ )١145( 

.)٠١4/1(نيحورجملا‎ )١490( 

.)57١/1١(فشاكلا ينظر:‎ )١44( 

.)185/١(ىنكلا ينظر: المقتئنى في سرد‎ )١45( 


وهكذا نجد أبا عبد الرحمن على الدوام متيقظاً فلا يترك شاردة ولا واردة» ولا يهتم 
برواة إسناده فحسبء بل يتعدى ذلك إلى كل من له علاقة برجال إسناده» مما أعطى مزيدا من 
الأهمية لكتاب السنن الكبرىء فهو يجمع بين الروايةء والدراية» والعلل؛ ومختلف فنون 
الحديث الأخرى؛ وحكم النسائي موافق لحكم جمهور المحدثين من السلف والخلف. 

؟. سليمان بن أرقما'*": قال أبو عبد الرحمن: 'سليمان بن أرقم متروك الحديث". 
وقال الثسائي في الضعفاء والمتروكين: 'ضعيف7”*" » وذكر الحافظ ابن حجر أن النسائي 
قال في كتاب التمبيز: "لا يكتب حديثه7””"). 

وهو مجمع على تضعيفه وتركه؛ فقد قال يحيى بن معين: "ليس يسوى فلساء وليس 
بشيء ونقل الخطيب عنه أنه قال: "سليمان بن أرقمء وسليمان بن قرم جميعا ضعیفان*"*'» 
وقال عمرو بن علي الفلاس: ليس بثقة روى أحاديث منكرة"“"ء وقال أحمد: ليس بشيءء 
لا يُروى عنه الحديث"**'")» وقال البخاري: "تركوه7”*')؛ وقال مسلم: "منكر الحديث7”*", 
وقال الجوزجاني: 'ساقط7*")؛ وقال النسائي وأبو داود والدارقطني: "متروك7*" وقال أبو 
حاتم ا'' "ل والترمذي؛ وابن خراشء وأبو أحمد الحاكم» وغير واحد: 'متروك الحديث"17"'/, 
وقال أبو زرعة الرازي: 'ضعيف الحديثء ذاهب الحديث"""' وقال ابن حبان: 'كان ممن 
يقلب الأخبار ويروي عن الثقات الموضوعات"""'ء وقال الذهبي: 'واه"7'"')» وقال في موضع 


(١١٠)أبو‏ معاذ البصري مولي الأنصار وقيل مولى قريش وقيل مولى قريظة أو النضير (تهذيب الكمال١١/١١۳).‏ 

(1651)السنن الكبرى4/ 47 7ح رقم(05١7)؛‏ والضعفاء والمتروكين(١/44).‏ 

(١١١إينظر:‏ تهثيب التهذيب(148/14١).‏ 

(87١)ينظر:‏ الكامل(5/٠55١)؛‏ واللجرح والتعديل(14/١٠٠):‏ وتاريخ بغداد(5/؟١).‏ 

(4 18 إينظر: للكامل(190/5)» والجرح والتعديل(4/١١٠).‏ 

(155١إينظر:‏ بحر الدم(١/85١):‏ والكامل(90/2؟)؛ والجرح والتعديل(4/١٠٠)الضعفاء‏ الكبير للعقيلي(؟/1١؟١)؛‏ وقال 
العقيلي: وفي رواية: ليس يسوى فلسا. قلت: وهو وهم من العقيلي؛ فهذا القول لابن معين وليس لأحمد. 

(151١إينظر:‏ البخاري: محمد بن إسماعيل؛ الضعفاء الصغيرء تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار الوعي؛ حلب-سوريا 
5ه . (57/1)» والتاريخ الكبير(4/؟). 

.)77/1١(ءامسألاو الكنى‎ )١1519( 

(هه ١)أحوال‏ الرجال(١/54١٠).‏ 

(55١)الضعفاء‏ والمتروكين لابن الجوزي(؟١57/1١).‏ 

(١٠1)الجرح‏ والتعديل(4/١٠٠)»‏ وتهذيب التهذيب(48/4 .)١‏ 

(١1١إينظر:‏ تاريخ بغداد(7/4١-4١):‏ وتهذيب الكمال(1١54/1؟)ء‏ وتهذيب التهذيب(18/4١).‏ 

(151)الجرح والتعديل(4/١٠٠).‏ 

(؟15)المجروحين(758/1؟). 

)١114(‏ ينظر: المقتنى في سرد للكنى(45/7): المغني في للضعفاء(۲۷۷/1). 


ل 


آخر: "متروك"7"'؛ وقال ابن حجر:ضعيف7'). 

قلت: هو متروك الحديث كما قال النسائيء وحكمه على هذا الراوي جاء متمشياً مع 
أقوال جمهور المحدثينن من السلف والخلفء وموافقا لمنهجه في الترك. 

". أبو هارون العبدي: قال أبو عبد الرحمن: ' أبو هارون العبدي متروك الحديث 

واسمه: عمارة بن جوينء وأبو هارون العبدي: "لا بأس به" واسمه: إبراهيم بن العلاء؛ 
وكلاهما من أهل البصرة"9"). 

قلت: كلام النسائي: غاية في الدقة ؛ فقد ذكر الراوي باسمه وكنيته؛ محققاً بذلك ثلاثة 
أهداف مجتمعةء فقال: أبو هارون العبدي: متروك الحديث؛ واسمه: عمارة بن جوين. وأبو 
هارون العبدي: لا بأس به؛ واسمه: إبراهيم بن العلاء؛ وكلاهما من أهل البصرة"'. 

أما الهدف الأول: فالتفريق بين أبي هارون العبدي هذاء وأبي هارون العبدي الآخرء 

فهما مشتركان في الكنية؛ والنسبةل'" '!: والموطن. 

وأما الثائي: فبيان درجة هذا من هذاء والحكم على حديث كل منهما بما يستحق. 

وأما الثالث: فالتفريق بين أبي هارون؛ عمارة بن جوين هذا » وعمارة بن جوين 

آخرء كنيته أبو أرقم» وهو كوفي(:"'). 

وأبو هارون العبدي؛ عمارة بن جوين-بضم الجيم» وفتح الواو- : مجمع على 
تضعيفه وتركه؛ فقد ذكره النسائي نفسه في كتاب الضعفاء والمتروكين: وقال عنه: متروك 
الحديث7”"؛ ونقل المزي عنه أنه قال في موضع آخر: 'ليس بثقة ولا يكتب حديثه7”"". 

وقال أحمد: اليس بشيء""'ء وقال البخاري: 'تركه يحيى القطان*"'ء وقال 
الجوزجاتي: 'كذاب مفتر .'"*٣‏ 


.)155/١(فشاكلا)١55(‎ 

(55١)ينظر:‏ تقريب التهذيب(١45/1١).‏ 

(1139)السئن الكبري؟47/7”ح رقم(845؟5). 

(114١)السئن‏ الكبرى؟/ 784-17475ح رقم(5785). 

(55١)بعضهم‏ فرق بينهما بالنسبة؛ فالأول: عمارة العبدي؛ والثاني: إبراهيم:الغنوي. ينظر: الكنى للبخاري(١/7*).‏ 
(١17)ينظر:‏ التاريخ الكبير للبخاري(455/6)؛ والكنى والأسماء لمسلم(١/4+١٠و857).‏ 
(44/1()111). 

(؟7١)‏ ينظر: تهذيب الكمال(١78/7؟).‏ 

.١)؟‎ ١/١ بحر الدم(‎ )1١975( 

(4؟١)‏ التاريخ الكبير("/؟45). 

.)57/١(لاجرلا‎ لاوحأ)١75(‎ 


١. 


وروى أبن عدي بسنده عن شعبة أنه قال:" أتيت أبا هارون العبدي فقلت: أخرج إلي 
ما سمعته من أبي سعيدء قال: فأخرج إلي كتابا فإذا فيه: ثنا أبو سعيد أن عثمان أدخل حفرتهء 
وأنه لكافر باش قال: قلت: تقر بهذا أو تؤمن؟ قال: هو على ما ترىء قال: فدفعت الكتاب في 
يدهوقمت.... ولو شئت لحددني أبو هارون العبدي عن أبى سعيد الخدري بكل شيء أرى 
أهل واسط يضعونه بالليل لفعلت: وعن علي بن عاصم قال: "كان أبو هارون العبدي خارجياء 
ثم تحول شیعیا"""'. 

وروى ابسن أبي حاتم عن أبيهء وأبي زرعة أنهما قالا عن أبي هارون العبدي: 
'ضعيف"؛ وروى بسنده عن شعبة قال: 'رأيت عنده كتابا فيه أشياء منكرة في على ب فقلت: 
ما هذا؟ قال هذا الكتاب حق......وبسنده عن حماد بن زيد قال: "كان أبو هارون العبدي كذابا 
يروى بالغداة شيئا وبالعشي شيئا" ....وبسنده عن يحيى بن معين قال: ' كان عنده صحيفة 
يقول: هذه صحيفة الوصيء وكان عندهم لا يصدق في حديثه' ''. 

وقال الدارقطني 'يتلون» خارجي وشيعيء يعتبر بما يروي عنه الثوري؛""؛ وقال ابن 
حبان: كان رافضياً يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه» لا يحل كتابة حديثه إلا على 
جهة التعجب*"'. 

وقال الذهبي: 'متروك"”*')» وفي موضع آخر قال: ' لين بمرة "''ء وفي موضع 
ثالث قال: ضعيف7”*'). 

وقال ابن حجر: متروك› ومنهم من کدذبهء شيعي ("*'. 

وأما عن تشيعه» فالروايات عنه تؤيد ذلك» فهو متهم بالكذب. ومبتدع-أيضا-: وما 
روابة النسائي عنه إلا لبيان حالهء والتحذير منهء وحكمه عليه موافق لقول جمهور العلماء من 
السلف والخلف. 

وأما الرواة الذين وردوا عرضاً في السنن وحكم عليهم النسائي بالترك فهم: 

؛. إسماعيل بن مسلم : قال النسائي: إسماعيل بن مسلم: متروك الحديث©“'. 


(5؟0١)‏ ينظر: الكامل(ء/78). 

(1۷۷) ينظر: الجرح والتعديل(5/؟52). 

)1۷۸( الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟7/؟١3):‏ وميزان الاعتدال(5/8١5).‏ 
(1۷۹) المجروحين(/۷۷١).‏ 

(14) الكاشف(59/7). 

(141) ميزان الاعتدال(5/0١7).‏ 

.)١١١/؟(ىنكلا المقتئنى في سرد‎ )١87( 

(187) تقريب التهذنيب(١/3١‏ 4). 

(144١)السئن‏ الكبرى"/ 145؟ح رقم(4١107).‏ 
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قلت: إسماعيل بن مسلم الذي حكم عليه أنه متروك الحديث؛ لم يرو له النسائي؛ وإنما 
ذكره للتفريق بينه وبين إسماعيل بن مسلم الآخر الذي روى لهء فقد قال النسائي: إسماعيل بن 
مسلم ثلاثة: هذا أحدهم» وهو: لا بأس به» وإسماعيل بن مسلم: شيخ يروي عن أبي الطفيل: لا 
بأس به وإسماعيل بن مسلم: يروي عن الزهريء والحسن: متروك الحديث”*"؛ وذكر 
النسائي هذا الراوي في الضعفاء والمتروكين فقال: إسماعيل بن مسلم يروي عن الزهري 
متروك الحديث!'*). 

وقد سبق الحديث عن كلام النسائي عن ثلاثة اسمهم: إسماعيل بن مسلمء وذكرت أن 
الحافظ ابن حجر ذكر تسعة رواة باسم: إسماعيل بن مسلم»؛ وهم: العبدي البصري» 
والمخزومي المكي» والمكي البصري» والطائي» والسكوني» واليشكري» والكوفي» وابن أبي 
الفديك المدئي» وابن يسارء ومنهم ثلاثة مكيين7”*). 

ورجحت أن الثلاثة المقصودين بكلام النسائي شم: 

الأول هو: أبو محمد إسماعيل بن مسلم العبدي» البصري. 

والثاني هو: إسماعيل بن مسلم المخزوميء مولاهمء المكي. 

والثالث هو: إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق البصري. 

وتحدثت عن الاثنين الأولين» فيما مضى**"؛ أما الأخير: فهو: إسماعيل بن مسلم 
المكيء الذي يروي عن الحسن والزهري. 

قلت: هو مجمع على تضعيفه وترکهء فقد قال البخاري: ترکه یحیی وابن مهدي(“ . 

وقال الجوزجاني: 'واهي الحديث جداء قال علي: أجمع أصحابنا على ترك 
حديثه7''!, وسئل يحيى القطان عن إسماعيل بن مسلم المكيء فقال:" لم يزل مختلطا كان 
يحدثنا بالحسديث الواحد على ثلاثة ضروب"""'ء وقال ابن معين: 'ليس بشيء"؛ وقال ابن 
المديني: 'ضعيف لا يكتب حديثه"» وفي رواية أخرى: "لا أكتب حديثه*"'. 

وذكره ابن أبي حاتم» فقال: إسماعيل بن مسلم المكى العبدي ويقال البصري9”""). 


(186١)السنن‏ الکبری'/ ١٤۳ح‏ رقم(۳۷۰۸). 

(185)الضعفاء والمتروكين للنساتي(١/"١)‏ 

(1۸۷) ينظر: تقريب التهذيب(١/ر١١١).‏ 

(184١)ينظر:‏ المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول ص(١٠‏ ). 
(۱۸۹)التاريخ الكبير(١77/1؟)؛‏ وينظر: الكامل(5827/1). 

.)١545/١(لاجرلا‎ لاوحأ)١5(‎ 

(151١/ينظر:‏ الكامل(587/1). 

(؟15١)‏ ينظر: الجرح والتعديل(58/6١).‏ 

)١157(‏ المصدر السابق نفسه 


قلت: وهذا هو الأول؛ لكن الكلام عنه يخص الثالث؛ الذي نحن بصدده؛ لأنه قال: 
روى عن الحسن والزهري وحماد وقتادة وأبى رجاء وعمارة بن القعقاع“" 'ء فالأول لم يرو 
عن الحسن ولا عن الزهري. 

ثم تابع ابن أبي حاتم الحديث فنقل عن أحمد أنه قال: "منكر الحديث": وعن أبيه أنه 
قال: 'ضصعيف الحديث مخلط... وإسماعيل هو ضعيف الحديث ليس بمتروك يكتب حديثه": 
وعن أبي زرعة أنه قال: 'ضعيف الحديرغ**“'. 

وقال ابن حبان: 'ضعيف": ونقل بعض أقوال العلماء التي تدل على تضعيفه'*", 
وقال الذهبي: 'ساقط الحديث متروك"""؛ وذكره ابن حجر في تهذيبه» وذكر أقوال العلماء 
فيهء فنقل تضعيفه عن الفلاسء وأحمدء وأبي زرعة» وأبي حاتم» والخطيب البغدادي؛ 
والحاكم؛ وقال: 'ذكره العقيلي؛ والساجيء والدولابي؛ وابن الجارودء وغيرهم في الضعفاء”. 
كما نقل عن النسائي أنه قال عنه: 'متروك الحديث وفي رواية أخرى: ليس بثقة"» وعن أبي 
أحمد الحاكم» والبزار: اليس بالقوي“ وقال-أيضا-: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. 
وعن ابن معين: “ليس بشيء؛ وعن ابن المديئي: لا يكتب حديثه!*"'؛ وقال عنه في التقريب: 


00000 





ضعيفه 
وخلاصة القول: أن هذا الراوي مجمع على ضعفه وتركه» وحكم النسائي عليه موافق 
لقول جمهور المحدثين من السلف والخلف. 

ه. عبد الله بن سلمة الأفطس : قال أبو عبد الرحمن: “حكي عن شعبة قال: سألت 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة» فقال: تعرف وتتكرء قال أبو عبد الرحمن: ...وعبد الله 
ابن سلمة الأفطس: 'متروك الحديث", قال أبو عبد الرحمن: 'كان هذا الأفطس يطلب الحديث 
مع يحيى بن سعيذ القطان ؛ وكان من أسنانه!'"). 

قلت: هما اثنان: الأول: عبد الله بن سلمة المرادي تابعي من أهل الكوفة قيل: أدرك 
الجاهلية استدركه أبو موسىء ولعبد الله بن سلمة رواية عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم 


(144)ينظر: الجرح والتعديل(؟/54١).‏ 

.)١58/؟(ليدعتلاو الجرح‎ )١15©( 

.)1٠١/1(نيحورجملا‎ )195( 

(51١)المغني‏ في الضعفاء(١/407).‏ 

(۱۹۸) ينظر: تهذيب التهذيب(1485/1؟). 

.)١١١/1١(بيذهتلا‎ بيرقت)١54(‎ 

(٠٠)السئن‏ الكبرى؟707/7ح رقم (5541)؛ وأسنانه: جمع سن؛ وهو العمر؛ والمعنى أنهما من طبقة عمرية واحدة. 
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وروی عنه عمرو بن مرة'''"؛ قال عنه شعبة: كان عبد الله بن سلمة قد كبر فكان يحدثنا 
فتعرف وتتكر7”' ')؛ وهو الذي روى عنه النسائي في السنن الكبرى. 
والثاني: هو: عبد الله بن سلمة الأفطس البصري؛ لم يرو عنه أحد من الستة» وإنما 
ذكره النسائي للتفريق بينه وبين المرادي الذي روى عنه. 
قال أحمدهء وأبو حاتم: "ترك الناس حديئه”'' وزاد أبو حاتم: "كان خبيث اللسان؛ 
فأنكر عليه يحيىء وعبد الرحمن فتركا حديثه'' ')؛ وقال مسلم» وعمرو بن علي» ويحيى بن 
سعيد القطان: 'متروك الحديث”7”' ')؛ وقال يحيى-في رواية أخرى-: 'ليس بثقة7''')؛ وقال 
علي ابن المدنيي: "ذهب حديثه”' "ا وقال أبن عدي: "وهو مع ضعفه يكتب حديثه"2' , 
وقال ابن حبان: "كان سيء الحفظء فاحش الخطأء كثير الوهم؛ تركه أحمدء ويحيى* '» وقال 
الدارقطني: 'ضعيف"1'١'/,‏ وقال الذهبي: 'تركوه('''). 
وخلاصة القمول: أن الأفظفسء مجمع على تركه؛ وقول النسائي موافق لجمهور 
المحدثين من الخلف والسلف». ولم يرو له النسائيء وإنما ذكره دفعا للإشكال المتوهم بين 
شبيهه بالاسم وبيئه. 
5.عبد الوهاب بن مجاهدث”''": قال أبو عبد الرحمن: 'متروك الحديث "''!؛ وهذا 
السراوي لم يرو له النسائي وإنما جاء الحديث عنه عرضاء في سياق كلام نقله النسائي عن 
جابر بن زيد في مجموعة من الرواةء كان الحديث عن أولهم: 'يعقوب بن عطاء". وهو الذي 
يَمُمٌ النسائي؛ لورود ذكره في رجال إسناد الحديث؛ إلا أن النسائي نقل الكلام بطولهء لما فيه 
من فائدةء فقال: "يعقوب بن عطاء بن أبي رباح: ضعيفء وعبد الوهاب بن مجاهد: متروك 


(١١١إينظر‏ : ابن حجر: أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني؛ الإصاية» تحقيق: محمد علي البجاويء. دار الجيل؛ 
بيروت-لبنان؛ الطبعة الأولى 551 1م.(1/0). 

2١ 1(‏ )ينظر: تاريخ بغداد(470/4). 

(؟ ٠١‏ )التاريخ الكبير(ت/١٠١٠):‏ والجرح والتعديل(725/5)؛ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/5؟17). 

٠١ 5(‏ )ينظر: الجرح والتمديل(11/0). 

(5١٠إينظر:‏ الكنى والأسماء لمسلم(١/١1؟5):‏ الكامل(517/4١).‏ 

(5١5)بنظر:‏ للكامل(57/4١)؛:‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي("/75١):‏ والميزان .)١١1/4(‏ 

(0١١إ)ينظر:‏ الجرح والتعديل(55/0). 

.)١157/4(لماكلا ؟)‎ ١4( 

.)3١/12(نيحورجملا‎ :رظني)١١5(‎ 

(١١٠١)ينظر:‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟2/1؟1١).‏ 

(١١١)ينظر:‏ المغني في الضعفاء(١/41؟).‏ 

(۲ )عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي مولى عبد الله بن السائب المخزومي. تهذيب الكمال ,)519-215/1١4(‏ 

(15١2)السنن‏ الكبرى1/6؛ح رقم( ة857).ء 


الحديث؛ وعبد الله بن طاوس: ثقة مأمون؛ وعبد الله بن سعيد بن جبير؛ ثقة مأمون» وعكرمة 
مولى بن عباس: ثقة من أعلم الناس» قاله عمرو بن دينار عن جابر بن زيد"'. 

فالحكم عليه ليس للنسائي» وإنما لجابر بن زيدء ولكن نقلهُ للكلام بطوله على هذا 
النحوء يدل على أنه وافق عليه» وارتضاهء بل إن النسائي نفسه حكم عليه في موضع آخر 
بالترك» فقد ذكره في كتابه:"الضعفاء والمتروكين"': وقال: 'متروك الحديث7”'")؛ ونقله عنه 
كثير من العلماء7”")؛ كما نقل عن النسائي أنه قال عنه: " ليس بثقةء ولا يكتب حديثه"". 

وعبد الوهاب بن مجاهد مجمع على ضعفه؛ وتركه؛ وكان يحدث بما لم يسمع؛ 
ويجيب عن كل ما يُسأل عنه؛ دون أن يحفظء بل إن الثوري كان يرميه بالكذب!*'). 

وقال عنه يحيى بن معين» وأحمد: ليس بشيء""""ء وفي رواية أخرى لابن معين 
قال: "ضعيف"""ء وفي رواية ثالثة: اليس يكتب حديثه'"؛ وقال أحمد-في رواية أخرى-: 
وأبو حاتم» والدارقطني: ”ضعیف"» زأد أحمد وأبو حاتم: " في الحديث"9'' '), 

وقال وكيع بن الجراح» وأحمد بن حنبل؛ والبخاري » والحاكمء وابن حبان: " يقولون: 
إن عبد الوهاب بن مجاهد لم يسمع من أبيه"""'ء وزاد ابن حبان: كان يروي عن أبيه ولم 
يرهء ويجيب في كل ما يسأل وإن لم يحفظ؛ فاستحق الترك"""ء وقال ابن عدي: " ...وعامة 
ما يرويه لا يتابع عليه”""؛ وقال الحاكم: '"روى أحاديث موضوعة"؛ وفي رواية أخرى: "كان 
یدلس عن شیوخ ما سمع منهم قط" ""ء وقال الأزدي: "لا تحل الرواية عنه"""". 


(14١؟)السنن‏ الكبرى(51/5) . 

. )58/1()515( 

(١٠۲)ينظر:‏ المغني في الضعفاء(7/7١4):‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(158/7). 

(۲۱۷) ينظر؛ تهذيب الكمال :)5117-617/١4(‏ وتهذيب التهذيب(5/١٠1).‏ 

.)١55/7(نيحورجملاو ينظر: الجرح والتعديل(55/5):‎ )1١14( 

(115) ينظر: العلل ومعرفة الرجال(5/5١١):‏ والكامل(55/5؟)الجرح والتعديل(55/7): والمجروحين(؟/47١).‏ 

)١٠(‏ ينظر: الكامل(554/5): و الجسرح والتعديل(53/7): والمجروحين(57/12١)ء‏ والضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي(54/1١):‏ وتهذيب الكمال .)517/1١4(‏ 

(111) ينظر: الكامل(/5؟): وميزان الاعتدال(455/4). 

(۲۲۲) ينظر : بحر الدم(١ا/؛‏ + ؟)» والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/548١):‏ وتهذيب الكمال .)2177/1١8(‏ 

(55؟؟) ينظر: التاريخ الكبير(“/1۸)؛ الجرح والتعديل(13/5): والمجروحين(؟/47١)؛‏ وميزان الاعتدال(14/"؟1)ء 
وطبقات المدلسين(25/1), 

(14؟1) ينظر: المجروحين(؟/17١).‏ 

(2162) ينظر: الكامل(5114/5). 

(115) ينظر: طبقات المدلسين(١/56).‏ 

(77) ينظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/58١).‏ 
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ونقل بعض العلماء عن ابن الجوزي أنه قال:' أجمعوا على ترك حديثه"“""ء وقال 
العلائي: ' أحد الضعفاء"'"'ء وقال ابن حجر: "متروك وقد كذبه الثوري""). 

قلت: وهكذا فإن حكم النسائي على هذا الراوي المحكي عنه؛ والمنقول عن غيره كان 
صائباً ومحققأء وهو موافق لقول جمهور العلماء من الخلف والسلف. 

وهناك راو سابع حكم عليه النسائي بالتركء لكنه لم يفصح عن اسمه؛ ولم يرو له 
وإنما أشار له عرضاء فقد بعد روى حديث: ن النبي #قضى بأليمين مع الشاهد" من طريق : 
محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن بن عباس» ثم قال: ورواه إنسان ضعيف 
فقال عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسلء وهو متروك الحديث ولا يحكم بالضعفاء 
على الثقات(*'"). 

ولم أعرف من يقصد بقوله متروك الحديث؛ لأن عمرو بن دينارء ومحمد بن علي بن 
الحسين: ثقتان7””")؛ ولعله أراد ب: "متروك الحديث"؛ الرجل الضعيف؛ ولأنه لم يرو له لم 
يهتم ببيان اسمه؛ والله أعلم 


المطلب الخامس: الكذب: 

وكَذابٌ و تكذاب وكَذُوبٌ و كذُوبّة و كدْبَة1"""). 
قال تعالى: (وكَذْبُوا بآياتتًا كذاب)"ء والكذب نوعان: 

الأول: الكذب في حديث الناس. 

الثاني: الكذب على النبي6. 

وكلا النوعين محرّمٌ؛ لكن الكذب على النبي*# أشد تحريما من الكذب في حديث 
الناس؛ وقد حذر النبي#نمن الكذب عليه فقال: " من كذْب علي متَعَمذا ليبا مقعدةُ من 
النار””""»ولذلك يقبل حديث التائب من النوع الأول» ولا يقبل حديث التائب من النوع الثاني. 


(114) ينظر: وتهذيب التهذيب(56/٠٠‏ 4)ولم أجد كلام ابن الجوزي في كتبهء ولعله تقصير مني واجتهاد من أبن حجر. 

(4؟؟7)جامع التحصيل في أحكام المراسيل(١/1؟؟)‏ . 

(0؟) تقريب التهذيب(١54/1؟).‏ 

)59١(‏ للسئن الكبرى(5017(2)44/5). 

(TTY)‏ ينظر: تهذيب الكمال(71/١‏ 4 ١و6/4١7)؛‏ وتقريب التهذيب(1471/1و507؛). 

(۲۳۳) ينظر: لسان العرب(١/54١؛).‏ 

(4؟؟) سورة النبأء آية(8؟). 

(0؟1) أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي28 برقم(١٠٠)»‏ وكتاب الأدب بأب من سمى 
بأسماء الأنبياء برقم(51917): ومسلم في المقدمة١/١٠‏ ح رقم(؟) كلاهما من طريق . 
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قال ابن الصلاح: "التائب من الكذب في حديث الناس» تقبل روايته؛ أما التائب من 
الكذب متعمدا في حديث الئبي ٣‏ فلا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته”'”". 

ونقل عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال: ”من كذب في خبر وأحد وجب 
إسقاط ما تقدم من حديثه7”"". 

ولم يحكم الإمام النسائي على أحد من رواة السنن الكبرى بالكذب إلا على رجل 
واحدء ونقل الكلام فيه عن غيره» لكنٌ سياق كلامه يشير إلى أنه يَتََنى هذا الحكم ويرتضيه؛ 
لأنه جاء به ليَرْدُ الحديث 

ففي باب الرخصة للصائم المتطوع أن يفطر وذكر اختلاف الناقلين لحديث أم هانئ 
في ذلك ختم الباب بذكر طائفة من الأحاديث من طريق سماك بن حربء ثم تكلم عليها 
بالجملة؛ ومن جملة ما قال:"...وأبو صالح هذا اسمه: باذان» وقيل: باذام“"'؛ وهو مولى آم 
هانئ؛ وهو الذي يروي عنه الكلبي» قال ابن عييئة: عن محمد بن قيس» عن حبيب بن ابي 
ثابت» قال: كنا نسمي أبا صالح: آذزوزن ء وهو بالفارسية: كذاب* (“". 

ونقل بعض العلماء عن النسائي أنه قال عنه: ليس بثقة(' '), 

لكن الذهبي قال: وصوابه ليس بقوي؛ النسائي لا يقول ليس بثقة في رجل مخرج في 
كتابهل”* ')؛ ونقل ابن عدي عن النسائي أنه قال: كوفي ضعيف9؟*"), 

قلت: وثقه العجلي“ ''» وضعفه البخاريل” "), وقال يحبى بن معين ليس به بأس؛ 


)۲۳١(‏ مقدمة ابن الصسلاع(١/1۷)‏ بتصرف يسير. 

(۲۳۷) المصدر السابق نفسه(١/1848).‏ 

(4؟7) اختلف فسي اسمه فقال أحمد بن حنبل باذام وهو مولى أم هاني رضي الله عنهاء وأما وكيع وأبو نعيم؛ فقال 
أحدهما : باذام» وقال الآخر: باذان. ينظر: تاريخ أسماء للثقات(١/47)‏ 

(79؟)هذه الكلمسة وردت بألفاظ مختلفةء فذكرها البخاري بلفظ: “دروغزن" (التاريخ الكبير44/7١)‏ وابن عدي بلفظ: 
'دروزن"(الكامل9/5١)والعقيلي‏ بلفظ: “ذر وغزن”»؛ وأقرب هذه اللفاظ إلى الصواب: ما ذكره البخاريء فقد 
تتبعت هذه الألفاظ في معاجم اللغة» فوجدت أن اللفظ الصحيح هو: (دروغ زن) ومعناه: كاذب؛ اسم الفاعل من 
الكذب (دروغ زننده)ء والألفاظ الباقية تصحفت عن الكلمة الأصلية. ينظر: دكتر محمد معين» فرئيك_فارسيء 
ستاد دانشكاه تهران» مؤسسة انتشارات أمير كبيرءجاب: دهوه؟ اشمسء» طء١ ١١‏ جلد دوم (ص7؟١5١).‏ 

(+*١)السنن‏ الكبرى؟/ 857-958١‏ 5ح رقم(5١؟1).‏ 

(41")ينظر: تهذيب الكمال(4/,)ء وسير أعلام النبلاء(©/07؟). 

(47؟)ينظر: سير أعلام النبلاء(©/8"؟) بتصرف. 

(175؟إ)ينظر: الكامل(؟/١7).‏ 

(44؟)ينظر: معرفة الثفات(1/؟1؟)؛ وز(ك/اء١‏ 4) 

(45؟)ينظر: ميزان الاعتدال( 7/؟): والمغني في الضعقاء(١/١١٠).‏ 
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وإذا حتث فليس بشيء“'؛ ومعنى كلام ابن معين أنه إذا تكلم في التفسير فلا بأس بهء وإذا 
تكلم في الحديث فليس بشيء؛ لأن أكثر رواياته في التفسيرء وليس له من الحديث إلا القليل» 
فقد روي عن أبي حاتم أنه قال: 'لا يحتج به عامة ما عنده تفسير”"؛). 

وروی ابن عدي بسنده عن سفيان بن عبينة قال: 'قال لي أبو صالح: 'كل شيء 
حدثتك فهو كذب"؛ وفي رواية أخرى قال لي أبو صالح: "انظر كل شيء رويته عني عن ابن 
عباس فلا تروء" وفي رواية ثالثة قال: 'سألت عمرو بن دينار عن أبي صالح فقال: "لا 
أعرفه7*). وقال ابن عدي: '"عامة ما يرويه تفسيرء والمسند من هذا التفسير قليل» ولم يتابعه 
عليه أهل التفسيرء ولم أعلم أحدا من المتقدمين رضيه7”"). 

وقال اسماعيل بن أبي خالد: "كان أبو صالح يكذب فما سألته عن شيء إلا فسره لي؛ 
وروى ابن إدريس عن الأعمش قال كنا نأتي مجاهدا فنمر على أبي صالح وعنده بضعة 
عشر غلاما ما نرى أن عنده شيئا'” )2 وقال يحيى القطان: لم أر أحدا من أصحابنا 
تركهء وفي رواية أخرى قال: "لم أجد من الناس يقول فيه شيئاء ولم يتركه شعبةء ولا 
زائدة؛ ولا عبد الله بن عثمان7””*)؛ وقال أحمد: كان ابن مهدي ترك حديث أبي صال"“*". 

وقال أبو حاتم: 'يكتب حديثه ولا يحتج به"» ومرة أخرى قال: "صالح الحديث***"ء 
وقال الذهبي: ليّنء وذكره في كتابه: من تكلم فيه وهو موثق» وقال في موضع أخر: ترك ابن 
مهدي حديثه» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهمل””*")؛ وقال يحيى القطان: لم أن أحدا 
من أصحابنا تركه”” ")؛ وقال ابن حجر: ضعيف يرسل23 ). 


(11؟7)ينظر: سير أعلام النبلاء(07/5؟): وتهذيب التهذيب(5114/1). 
(49؟)ينظر: الكاشف(18/5). 

(44 ")ينظر: الكامل(؟/15). 

(۲4۹)ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي(١/١٠٠).‏ 
(۰٠۲)الكامل(۲/٠۷)‏ بتصرف. 

.)؟/١(لادتعإا‎ نازيم)؟5١(‎ 

(190)ينظر: تهذيب الكمال(7/4) 

(؟15)ينظر: تاريخ أسماء الثقات(١/47).‏ 

)١54(‏ ينظر: تهذيب الكمال(؛؟/؟). 

(55؟)ينظر: الجرح والتعديل(؟71/1؟4). 

(181)ينظر: المقتنى في سرد الكنى(١/11)‏ ومن تكلم فيه وهو موثق(07/1). المغني في الضعفاء(111/5). 
(769)ينظر: الكامل(14/5)» والمغني في الضعقفاء(؟/751). 
(7654)ينظر: تقريب التهذيب(١/١١١).‏ 


قلست: هو كذاب باعترافه لسفيان بن عيينة"ء ورواية النسائي له لم تكن للاحتجاج 
به» بل لبيان علل الروايات التي أمتقط منها قصداء أو سهواً؛ فهو لم يسكت عليه بل ذكره 
لغايات شثلاث: الأولى: بيان حالهء والثانية: التفريق بينه وبين سميه: أبو صالح السمان» 
والثالثة: بيان أن حديث جعدة عن أم هانئ؛ صوابه: جعدة عن أبي صالح عن أم هانئ. 

أما توثيق العجلي له؛ فلا يعتد به إذا انفردء فقد ذكر المعلمي أنه تتبع توثيق العجلي 
فبان له أنه نحو من ابن حبان7'' ')؛ ولعل الذين نسبوه إلى الصلاح قصدوا حاله في التفسير؛ 
لأن ابن معين قال: ليس به بأاس» وإذا حدث فليس بشيءل''")» وقال ابن عدي: 'عامة ما 
يرويه تفسيرء والمسند من هذا التفسير قليل» "7" ). 

أو لعل الذين وثقوه خلطوا بينه وبين أبي صالح آخرء فقد قال المزي: أبو صالح رجل 
من همدان عن عبد الله بن زرير عن علي في تحريم الذهب والحريرء وعنه عبد العزيز بن 
أبي الصعبة؛ هكذا وقع في بعض النسخ المتأخرة من النسائيء وهو خطأء وفي الأصول 
القديمة: أبو افلح وهو الصواب9"). 

وهذا يفسر قول الذهبي عندما نقل قول النسائي في أبي صالح: 'ليس بثقة' استغرب 
هذا وقال: ' وصوابه ليس بقوي؛ النسائي لا يقول ليس بثقة في رجل مخرج في کتابه". 

قلت: لم يخرج له النسائي احتجاجأًء لكن إن قصد الرواية التي أشار إليها المزي؛ 
فالكلام موجه وصواب هذه الرواية: "أبو أفلح'» وهي كذلك في النسخة التي اعتمدتها. 


(55؟)ينظر: الكامل(؟/55). 

(12١)ينظر:‏ هامش الفوائد المجموعة(صس؟ ؟). 

(١11؟)ينظر:‏ سير أعلام النبلاء(©/97؟)2 وتهذيب التهئيب(١5515/1).‏ 

(5121)الكامل(؟/١,)‏ بتصرف. 

(119) ينظر: تهذيب الكمال( ؟5/؟47)وينظر الحديث المشار إليه في سنن النسائي 177/5 4خ رقم(ه4 14). 
(114)ينظر: سير أعلام النبلاء([*/18) بتصرف. 
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المطلب الأول: تعريف الجهالة وحكم رواية المجاهيل: 


اولاً: الجهل في اللغة: مادة الجيم والهاء واللام تدور في اللغة حول أصلين:أحدهما 
الجهل: تقيض العلمءوالثاني: الخفة: خلاف الطمأئينة؛ فالجهل: شيء غير معلوم الوصفء 
أو غير معلوم الحقيقة(“"". 

وأما المجهول عند المحدثين فقد عرّفه الخطيب البغدادي بقوله: " هو كل من لم يشتهر 
بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه الا من جهة راو واحد """. 

ثانياً: أسباب الجهالة: الجهالة بالراوي ناتجة إما عن كثرة نعوت الراوي؛ فيذكر بما 
لم يعرف به فلا يتضح أمرهء وإما لقلة الرواية عنه فلا يشتهر أمره ولا يعرف. 

قال الحافظ ابن حجر: "الجهالة بالراوي ...سببها أمران: أحدهما: أن الراوي قد تكثر 
نعوته؛ من اسم» أو كثيةء أو لقب» أو صفةء أو حرفة» أو نسبء فيشتهر بشيء منهاء فيذكر 
بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراضء فيظن أنه آخر فتحصل الجهالة بحأله» وصنفوا فيه 
أي هذا النوع-الموضئح لأوهام الجمع والتفريق»ء وأجاد فيه الخطيب» وسبقه عبد الغني بن 
سعيد المصري...» والأمر الثاني: أن الراوي قد يكون مقلا من الحديثء فلا يكثر الأخذ عنه 
وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يرو عنه إلا راو واحذ ولو سميء فممن جمعه: مسلم 
والحسن ابن سفيان» وغيرهماء أولا يُسمّى الراوي اختصار! من الراوي كقوله: أخبرني فلانء 
أو شيخ» أو رجل» أو بعضهم و صنفوا فيه المبهمات ولا يقبل حديث المبهم ما لم يُسِمٌ؛ لآن 
شرط قبول الخبر: عدالة راويهء ومن أيهم أسمه لا تعرف عينه» فكيف عدالته؟ ...فان سمي 
الراوي» وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين كالمبهم؛ فلا يقبل حديثه إلا أن 
يوثقه غير من يتفرد عنه على الأصح. وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك أو إن روى 
عنه اثنان فصاعداًء ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستورء وقد قبل روايته جماعة بغير 
قيدء وردها الجمهور7”""). 


(115)ينظر: ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس (ت555): معجم مقابيس اللغة؛ تحقيق وضبط: عبد السلام 
هارونء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان.(١/4485)+‏ وينظر: لسان العرب(١١5/1؟١).‏ 

(2153)الكفاية في علم الرواية(4/1ة). 

(519) ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» تعليق: 


إسحاق زعرورء مكنية ابن تيمية؛ القاهر "مر ء الطبعة الأولي ٠‏ 5م (ص27). 
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ثالثا: أقسام الجهالة: تباينت أقوال العلماء في أقسام الجهالة؛ 'فقد قسم ابن القطان 
المجهول إلسى قسمين: مجهول الحال والمستور؛ وجعل مجهول الحال من روى عنه واحد: 
والمستور من روى عنه اثنان فأكثرء وهذا التقسيم انفرد به ولم يوافقه عليه غيره» والذي 
اشتهر في كتب علوم الحديث تقسيم ابن الصلاح الذي جعل المجهول ثلاثة أقسام؛ ثم ضم ابن 
دقيق العيدء والذهبي» والحافظ ابن حجر هذه الأقسام في قسمين هما: مجهول العين» ومجهول 
الحال وهو المستور؛ فمجهول الحال عند ابن القطان هو مجهول العين عند غيره' ). 
أما تقسيم ابن الصلاح للمجهول فهو كالاتي: 
الأول: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا!؟”"). 
الثاني: مجهول العدالة الباطنة» وهو عدل في الظاهرء وأطلق عليه بعضهم" المستور' 
الثالث: مجهول العين('"". 
إلا أن الفريق الثاني» ومنهم الحافظ ابن حجرء قسّموا الجهالة إلى قسمين: 
الأول: مجهول الحال» أو المستور: وهو من عرف اسمه؛ وروى عنه اثنان فصاعداء 
ولم يوئق. 
الثاثي: مجهول العينء وهو من عرف اسمه» وانفرد واحد بالرواية عنه. 7'"). 
وفي حقيقة الأمر؛ ليس هناك كبير فرق بين المستور ومجهول الحال حسب تعريف 
جمهور العلماء للمجهول""''. 
رابعً: حكم رواية المجهول"؛ 
.١‏ مجهول الحال: وهو على ضربين: 
أ. مجهول العدالة ظاهر! وباطنا: "ذهب جمهور العلماء إلى عدم قبول روايته؛ وقال 
أبو حنيفة: تقبل روايته اكتفاء بسلامته من التفسيق ظاهرا. 
(114؟)ينظر: قاسم محمد غنام؛ وأحمد عبد الله أحمد؛ المجهول عند الإمام ابن المديني؛: بحث محكم» منشور في مجلة 
المنارة للبحوث والدراسات» جامعة آل البيت» المجلد العاشره العدد الأول؛ نيسان4١٠٠م.(ص١51).‏ 
(115) العدالة الظاهرة: أن يكون الراوي مسلمآً بالغأ عاقلاء والمدالة الباطنة: سلامة الرلوي من أسباب الفسق» وخوارم 
المروءة. ينظر: بازمول: محمد بن عمر » الإضافة دار الهجرةء مكة المكرمة-السعودية» بدون طبعة(صس؟١٠‏ 
ر الجهالة في: مقدمة ابن الصسلاع[1/٠-11)ء‏ والمنهل الروي لابن جماعه(55/1). 
(١۲۷)نظر‏ : ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر المسقلاني» شرح نخية الفكر في مصطلح أهل الأثرء مراجعة وتقديم: 
محمد عوضء وتعليق: محمد الصباغ» مكتبة الغزاليء دمشق-سورياء الطبعة الثائية ۹۹۰ ١م.(ص١٠٠).‏ 
(١07١7)ينظر:‏ الحمش: عداب محمودء رواة ذبن سكت ألعة . الت : 
حسان» ودار الأماني لانشر والتوزيع» الرياض-السعوديةء الطبمة الثانية۹۸۷١م.(ص .)١ ۸١‏ 
(177)ينظر: مقدمة لبن الصلاح(55/1)؛ والشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد[ت١٠٠٠)»‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق 
علم الأصول» تحقيق: محمد سعيد البدري» دار الفگر؛ بیروت-لبنان1۹۹۲م.(١/٠٠٠-١١٠).‏ 
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ب. مجهول العدالة باطنا وهو عدل في الظاهر: 'فهذا يحتج بروايته بعض من رد 
رواية الأول» وهو قول بعض الشافعيةء ومنهم: سليم بن أيوب الرازيء وقال ابن الصلاح: 
يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من 
الرواة الذين تقادم العهد بهمء وتعذرت الخبرة الباطنة بهم"؛"). 

؟. مجهول العين: ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم قبول روايته؛ ولم يخالف في ذلك 
إلا من لم يشترط في الراوي إلا الإسلام» وقال ابن عبد البر: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا 
يروي إلا عن عدل؛ كابن مهدي» وابن معين» ويحيى القطانء فإنه تنتفي وترتفعم عنه الجهالة 
العينية» وإلا فلاء وقال ابو الحسين ابن القطان: إن زكاه أحدّ من أئمة الجرح والتعديل مع 
روايته عنه. وعمله بما رواه قبل وإلا فلاء وهذا هو ظاهر تصرف ابن حبان في ثقاته فإنه 
يحكم برفع الجهالة برواية واحدة» وحكي ذلك عن النسائي أيضا”""). 

.اماه 

المطلب الثاني: المجهول عند الإمام النسائي. 

يسبدو لي أن المجهول عند الإمام النسائي هو قسم واحدء إذ لم تكن أقسام المجهول 
معروفة في زمانه؛ ولا يجوز أن ننسب له تقسيما حصل بعد وفاته بقرون. 

فأول من عرف المجهول اصطلاحا-فيما أعلم- هو: الخطيب البغدادي» ومع ذلك فلم 
يذكر أقساماً للمجهول» بل إن هذه التقسيمات جاعت بعد الخطيب. 

ولسم يستعمل النسائي لفظ: " مجهول" سوى أربع مرات في السنن الكبرى كلها" 
لكنه استعمل بعض الألفاظ التي تدل على التجهيلء مثل: "لا أعرفهء أو "لا أدري من هو" أو 
ليس بالمشهورء أو ليس بهذه الشهرة أو لا علم لي به" أو 'لم أقف عليه" » ونحو ذلك. 

وقد قام الدكتور الطوالبة بحصر الرواة المجهولين في السنن الكبرى؛ والألفاظ التي 
استمملها النسائي في التجهيل» وخلص إلى أن النسائي يُطلق مصطلح المجهول على مَنْ لا 
تعرف حاله أو عينه عمومآء وعلى من لم يُعرف بإسناد معينء لكنه لم يتعرض لأقسام الجهالة 
عند النسائي والألفاظ التي تدل على كل متها". 

كما قام الدكتور قاسم علي سعد بدراسة مماثلة على نطاق أوسعء واستعرض أقوال 
لنسسائي في السنن الكبرىء وفي كتب الجرح والتعديل المعتمدة الأخرى؛ وحاول تحديد منهج 


(74")ينظر: مقدمة ابن الصلاح(١1/1١).‏ 

(1072")ينظر: إرشاد الفحول (١1/١٠١٠)ء‏ 

(171؟)ينظر: السئن الكبرى(؟/1؟؟), و »)۳۱۹/٥(‏ و(7/5؟)ء و(44/8). 

(۲۷۷)الطوالبة؛ محمد عبد الرحمن» المجهول عند النسائي في السنن الكيرى؛ منشور في في مجلة أبحاث اليرموك: 
المجلد؛ ١؛‏ العدد؟/5944١م.(ص57١):‏ وانظر: منهج التسائي في الكلام على الرواةيله أيضاً.(ص78١1784-1).‏ 
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النسائي في التجهيلء ولخص النتيجة بقوله: "من اقتصر النسائي على ذكرهم فيمن لم يرو عنه 
إلااواحدء ومن أفرد فيهم إحدى العبارات التالية:'ليس بالمشهور"؛ و:ليس بمشهور"؛ وليس 
بذاك المشهور"؛ وعامة من أطلق فيهم عبارة:" مجهول"؛ وغالب الذين قال فيهم:"لا أعرفه“ 
هم مجهولو العين عنده» ويبدو أنه يستعمل العبارات التالية: "لا أدري ما هو" و"لا علم لي 
به“ ويس لي به علم" في مجهولي الحال. وليست رواية الرجل الواحد عن رجل مستلزمة 
لجهالة عينه عند النسائي؛ لأنه لا يتحرج عن توثيق من لم يرو عنه إلا واحد إذا تبينث له ثقته 
من خلال سبر حديثه"7"). 

قلت: وهذا الكلام فيه نظرء فلم أجد في السنن الكبرى ما ينطبق عليه وصف مجهول 
الحال بحسب الألفاظ التي حددها الدكتور قاسم علي سعدء سوى راوية واحدة هي: "قرصافة". 

قال أبو عبد الرحمن : 'وقرصافة هذه لا ندري من هي7"). 

وبتتبع أقوال علماء الجرح والتعديل في قرصافةء وجدت أن وصف مجهول العين 
ألصق بها من مجهول الحال. 

فهي لم ترو إلا رواية واحدة عن عائشة -رضي الله عنها-, ولم يرو عنها سوى 
سماك بن حربء ولم يوثقها أحدا'*)ء ومعظم العلماء نقلوا قول النسائي فيها: "لاا ندري من 
هي" اء وقول الإمام أحمد: "لا تعرف» وخبرها منكر" 9'*!؛ وقال ابن حزم: مجهولة7”7). 

وقال الذهبي:'تفرد عنها سماك بن حرب؛*")» وقال ابن حجر: "لا يعرف حالها7"). 

وهذا يتعارض مع ما ذهب إليه الدكتور قاسمء ويؤيد ما ذهبت إليه من أن المجهول 
عند النسائي قسم واحد فقط؛ إذ لم تكن تقسيمات المجهول المتعارف عليهاء معروفة في زمن 
النسائي» لكني وجدت الدكتور الطوالبة قد سبقني إلى هذه النتيجة في بحثه الموسوم ب: 
المجهول عند النسائي في السنن الكبرى»ء وذهب إلى أن النسائي يطلق المجهول على من لم 
تعرف عينه أو حالهء أو من لم يعرف بإسناد معين0*"؛ ويعلم الله أني توصلت إلى ذلك 


فا که بي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل(182+8/14١).‏ 

(۲۷۹)السنن الکبری٣/‏ ۲۲۲ح رقم(۱۸۹١)۔‏ 

(4؟)ينظر: المنفردات والوحدان(١45/1 .)١‏ 

(41")ينظر: تهذيب الكمال(ه؟/؟77١):‏ وتهذيب التهذيب(4,/7/17 )وميزان الاعتدال .)٤١۳/۷(‏ 

(187)ينظر: بحر الدم(17/1١21)؛‏ وميزان الاعتدال (©/555)؛ ولسان الميزان(197/14). 

(؟18١)ابن‏ حزهم: علي بن أحمد بن سعيدء المحلى» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربيء دار الافاق الجديدة» ييروت- 
لبنان» بدون طبعة أو سنة نشر .(445/9). 

(144)ينظر: ميزان الاعتدال (7؟؟4). 

(186١)ينظر:‏ لسان الميزان (574/9): وتقريب التهثيب(1/؟75) 

(218)انظر خاتمة البحث (صس84١).‏ 
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وناقشت الدكتور قاسم في هذه المسألة قبل أن أعرف رأي الدكتور طوالبةء لكن لا بد من أن 
ينسب الفضل إلى أهله فقد توصل الدكتور طوالبة إلى هذه النتيجة قبلي بأكثر من سبع سنوات. 
.هاه 
المطلب الثالث: الرواة الذين حكم عليهم النسائي بالجهالة صراحة بلفظ "مجهول' 
مطلقا أو مقيدا بلفظ آخر: 
؟١.‏ إسماعيل بن عبد ابنهل”*'!: قال أبو عبد الرحمن: رجل مجهول لا نعرفه!**). 
قلت: ذكره أبن حبان في الثقات'*؛ ووثقه الذهبي7”'')؛ ونقل الحافظ أبن حجر عن 
أبي علي النيسابوري قوله: 'شيخ بصري صدوق”؛ وعن الأزدي قوله: 'ذاهب الحديث7"'). 
وقال عنه في التقريب: 'صدوق7"". 
وروى إسماعيل بن عبد الله عن: خالد الحذاءء وعبد الله بن عون» وعبد الرحمن بن 
العيزارء وعبيد بن مهاجرء ويوئس بن عبيد» وروى عنه: أشهل بن حاتم» وعبد الرزاق بن 
همام-الصنعاني-"""ء وبقيةء وغيرهم'. فهو ليس بمجهول» فقد عرفت عينه» وعُرف 
حاله: بل إن بعض العلماء وثقه؛ وإن كان النسائي لم يعرفه؛ فقد عَرَفَهُ غيره» ولم أجد من 
طعن فيه غير الأزدي» وانتصر له الحافظ ابن حجرء ودافع عنه؛ فقال: أورد له-أي الأزدي- 
عن أبانء عن أنس» حديثا منكراء فالحمل فيه على أبان"'ء وقال في التقريب: "لم يصب 
الأزدي في تضعيفه"". 
ولعل النسائي لم يجزم بجهالة الراويء فلم يطلق فيه لفظ الجهالةء بل قيّده بقوله: 
"لانعرفة" إذ لو قال فيه: "مجهول" مطلقاء لكان هذا حكماً عاماً عليه بالجهالةء فاحتاط لنفسه 
بهذا القيدء وترك الباب مفتوحاً لغيره للبحث عن حال هذا الراوي ("". 


(۲۸۷) ابن الحارث البصري ابن بنت محمد بن سيرين ويقال بن أخيه. ينظر:(تهذيب الكمال7/؟١١)ء‏ وقال حمزة بن 
محمد الكتاني: يشبه أن يكون إسماعيل هذا ابن بنت محمد بن سيرين» وقال غيره قيل: هو ابن أخت محمد بن 
سيرين. ينظر: ميزان الاعتدال(351/1١).‏ 

(۲۸۸)السنن الكبرى"/١1؟17ح‏ رقم(64١5).‏ 

(۲۸۹) الثقات(150/3). 

.)١؟19/1(فشاكلا ينظر:‎ )۲۹١( 

.)؟٦۸/١(بيذهتلا ينظر: تهثيب‎ )۲۹١( 

(۲۹۲) تقريب التهنیب(۰۸/۱). 

(۲۹۳) ينظر: تهذيب الكمال(۳/١١١).‏ 

)۲۹٤(‏ ینظر: ميزان الاعتدال(۳۹۳/۱). 

(55؟) ينظر: تهذيب للتهذيب(١/154).‏ 

.)٠١8/1(بيذهتلا تقريب‎ )١155( 

(۲۹۷) ينظر: المجهول عند النسائي في السئن الكبرى للدكتور طوالبة(ص١5١).‏ 
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وأنا لا أتفق مع الإمام النسائي في هذا الموطن؛ فهو كما قال الحافظ أبن حجر: 
صدوقء ولا يندرج تحت أي نوع من أنواع الجهالة. 

۲. حصين بن عاصم"'': قال أبو عبد الرحمن: 'حصين بن عاصم: مجهول"9'). 

قلت : النسائي قال: "حصين بن عاصم بن منصور الأسدي" والباقون قالوا حصين 
ابن منصورء والمزي عندما أشار إلى الحديث الذي أخرجه النسائي قال:" عن حصين عن 
عاصم ابن منصور الأسدي» بدلا من حصين بن عاص( “. 

والذهبي ذكر الاثتين» فقال عن حصين بن منصور: تابعي مجهولء وقال عن 
عاصم بن منصور: 'لا يدرى من هو"''). 

وقال ابن حجر في ترجمة حصين بن منصور: قرأت بخط الذهبي: 'لا يُدرى من 
هو ولعل هذا وهمٌء فالذي قال فيه الذهبي: “لا يدرى من هو'؛ هو عاصم بن منصورء 
وليس حصين كما قال ابن حجر. 

وعلى فرض أن حصين بن عاصم بن منصور؛ هو نفسه حصين بن منصورء فهل 
عاصم بن منصورء هو حصين نفسه- كذلك-؟. 

ويذكر أن أغلب المصادر ذكرت الحديث على أنه من رواية حصين بن منصور؛ 
والمزي قال عن رواية حصين بن منصور أنها أشبه بالصواب» كما أن الدار قطني بعد أن 
ذكر اختلاف الروايات» روى الحديث من طريق حصين بن منصور'". 

وحصين بن منصور ذكره ابن حبان في الثقات '"ء وقال الحافظ ابن حجر: 
مقبول'ء وتعقبه صاحبا التقرير» فقالا: بل مجهولء ونقلا تجهيل النسائي والذهبي له؛ وعدم 
توثيقه إلا من ابن حبان''"). 


(154)هو: حصين بن منصور بن حيّان بن حصين الأسدي الكوفي أخو إسحاق بن منصور الأسديء ولبن أخي جرير 
ابن حيان الأسدي؛ وجده أبو الهياج الأسدي من أصحاب علي #ه.ينظر (تهذيب الكمال14/5؟5). 

(۲۹۹)السنن الکبری٦/۳۷ح‏ رقم(٤٥۹٠).‏ 

(٠٠؟)ينظر:‏ تهذيب الكمال(545/5). 

.)1۷۸/١( ينظر: المغني:‎ )"0١( 

(7١")ينظر:‏ تهذيب التهذنيب(؟/757؟). 

(5١٠؟)ينظر:‏ علل الدار قطني(45/5). 

١ ٤(‏ )الثقات(؟/ه١‏ ؟). 

.)17؟1/1١(بيذهتلا إينظر: تقريب‎ ۳١ ١( 

.)"٠۹/۱(بیذهتلا ينظر: تحرير تقریب‎ )۳۰١( 


۳ 


وهو شيخ المحاربي'"' روى حديثا واحدا عن عبد الله بن أبي حسين 
واختلف فيه على ابن أبي حسين"''ء ولم يرو عنه غير المحاربي واختلف على المحاربي 
في الحديث الذي رواه عنها''". 

فأما ذكرُ ابن حبان له في الثقات؛ لا يعني توثيقه؛ لأنه لم يرو لهء ولم يوثتهء 
وهكر د إيراده في الثقات لا يلزم منه توديقه. 
ارتقى بمتابعاته وشواهده؛ إلى مرتبة الحسن لغيرهء كما أن الحمل فيه ليس عليه؛ لأن الحديث 
روي من طرق مختلفة ذكرها الدار قطني في علله» ثم نسب الاضطراب في روايات الحديث 
إلى حوشب» ولم يتهم حصينا بشيء(!'". 

يضاف إلى ذلك رواية الطبراني عن عاصم بن منصور مقرونا بغيرء!""") 


ب 


(019؟)هو:عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي أبو محمد الكوفي: مات سنة©15ه.(تقريب التهذيب١/71١).‏ 

(04”)ينظر: التاريخ الكبير(؟/١٠)؛‏ الجرح والتعديل(1۹۷/۳)؛ والثقات(۸/۸١۲)ء‏ وتهذيب الكمال(5544): وميزان 
الاعتدال(۲/٤٠۳)؛‏ وتهذيب التهذيب(؟/53؟) 

(05)ينظر: علل الدار قطئي(45-454/5) 

(١٠*)الجرح‏ والتعديل(07/2؟ ١)ء‏ والثقات(4/4١٠١)ء‏ وتهذيب التنهذيب(؟57/7؟؟). 

۳١١(‏ ستل الدار قطني عن هذا الحديث فقال:" يرويه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين واختلف عنه؛ فرواه 
المحاربي» عن حصين بن منصور الأسدي؛ عن بن أبي حسين: عن شهرء عن ابن غنمء عن معاذ؛ وخالفه زيد 
بن أبي أنيسةء فرواء عن بن أبي حسين» عن شهرء عن ابن غنم» عن أبي ذر» وخالفه محمد بن جحادةء فرواه 
عن بن أبي حسين» عن شهر؛ عن ابن غنم عن أبي هريرة قال ذلك عبد المزيز بن الحصين؛ عن ابن جحادة؛ 
وخالفه زهير بن معاويةء فرواء عن بن جحادة» عن ابن أبي حسين؛ عن شهرء عن ابن غنم مرسلاء وكذلك قال 
معقل بن عبيد: عن ابن أبي حسين؛ وقيل: عن شهر عن أبي أمامة؛ ذكر ذلك عن إسماعيل بن أبي خالدء عن 
ابن أبي حسين: والاضطراب فيه من شهر والله أعلم. ثم رواه على الصواب فقال: حدثنا بدر بن الهيثم القاضي 
أبو القاسم قال ثنا هارون بن إسحاق الهمداني؛ وأحمد بن بديل واللفظ لهء قال: ثنا المحاربي ح وحدثنا عبد الله 
بن سليمان بن الأشعث, قال: ثنا عبد الله بن سعيد ح وحدثنا محمد بن القاسم بن زكريا قال: ثنا هارون بن 
إسحاق. قالوا: ثنا المحاربي عبد الله بن محمد قال: ثنا حصين بن منصورء عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن 
أبِي حسين؛ عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال رسول الله 8ا:...الحديث 
ينظر: علل الدار قطني(45-44/5) . 

(11؟)رواه الطبراني في المعجم الكبير»؟/55 مسند معاذ بن جبل برقم(4١١)‏ عن الحسين بن إسحاق» عن سهل بن 
عثمان» عن المحاربي »عن عاصم بن منصور الأسدي» وعبد الله بن زياد المدني؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن أبي حسين؛ عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنمء عن معاذ بن جبله به بمثله. وعبد الله بن 
زياد المدني الذي قرنه بعاصم بن منصور: ضعفه مالكء بل إنه كذبه في رواية أخرى.ل(التاريخ الكبيرة/57: 
والجرح والتعديل2/١٠).‏ 


A 


وذكرٌ المنذري للحديث وتحسين إسناده7”"". 

فهذه الأسباب مجتمعة؛ جعلت ابن حجر يقبل الحديث» ويحكم على راويه بالقبول. 

أما حكم النسائي عليه بالجهالة المطلقة» فيساوي مجهول العين في اصطلاح 
المتأخرين: وينطبق عليه ما ذكره الحافظ ابن حجر في أسباب الجهالةء وهي كثرة نعوت 
الراوي › وقلة روايته'ء وكلاهما توافر في هذا الراويء فهو على مذهب ابن حجر 
مجهولء لكنه رفع عنه حكم الجهالة بعد أن اطمأن إلى أن الرواية الوحيدة التي رواها لم 
يخالف فيها غيره. 

ولعل الاضطراب في اسم الراوي هو الذي حمل النسائي وغيره على الحكم 
بالجهالة على هذا الراويء والله أعلم. 

؟. _زائدةين أبي الرقاد"'): قال أبو عبد الرحمن: "زائدة لا أدري ما هوء هو 
مجهول"''). وقال النسائي عنه في الضعفاء: منكر الحديث7'', وئقله عنه ابن الجوزي في 
ضعفائه!*' ''؛ كما نقل الذهبي وابن حجر عن النسائي أنه قال: "لا أدري ما هو"-من غير أن 
يصفه بالجهالة- 17").ونقل الأخير عنه أنه قال في الكنى:" ليس بثقة'"". 

وقال البخاري: 'منكر الحديث''"؛ وقال أبو داود: "لا أعرف خبره''"؛ وقال 
ابن معين: 'ليس بشيء"9 "2" وقال ابن عدي: 'له أحاديث حسان؛ يروي عنه المقدمي 
والقواريري ومحمد بن سلام وغيرهمء وهي أحاديث إفرادات وفي بعض أحاديثه ما 
ينكر'”؛ ونقل ابن شاهين عن القواريري أنه قال: "ليس به بأس *""؛ وقال الجرجاني: ' 


(5١1؟)ينظر:؛‏ المنذري: عبد العظيم بن عبد القويء الترغيب والترهيب؛ تحقيق: إبراهيم شمس الدين؛ دار الكتب 
العلمية: بيروت-لبنان» الطبعة الأوليى1411ه.(1/١181)‏ قلت: حسنها الشيخ الألباني. ينظر صحيح الترغيب 
والترهيب للألباني» الحديث رقم(ه 41). 

(14١؟)ينظر:_‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر(رصس47). 

(١؟)هو:‏ ابن أبي الرقاد بضم الراء ؛ الباهلي أبو معاذ البصري الصيرفي صاحب الحلي. [لسان الميزان۸/۷١").‏ 

(1)السئن الكبرى9/5١اع‏ رقم(5555). 

(10)الضعفاء والمتروكين للنسائي(١/؟5).‏ 

(4١")ينظر:‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(157/1). 

(14؟) ينظر: ميزان الاعتدال(*/55), وتهذيب التهذيب(57/52؟؟). 

(۳۲۰) ينظر: تهذيب التهذيب(۲/١").‏ 

(۳۲۱)التاریخ الکبیر .)٤٤١/۳(‏ 

(۳۲۲سوالات الآجري لأبي داود(۲۴۳۴/۱). 

(15؟) من كلام أبي زكريا في الرجال(14/1). 

(14؟*)ينظر: (الكامل78/7١).‏ 

(©7 )تاريخ أسماء الثقات(١1/؟5).‏ 


AY 


القواريري كان من نبلاء أهل العلم مدحه؛ وأنكر أن يكون حدث بحديث ثابت عن أنس هذا 
الذي حدث به محمد بن سلام "ء وقال أبو حاتم : يحدث عن زياد النميري عن أنس 
أحاديث مرفوعة منكرة ولا ندري منه أو من زياد ولا أعلم روى زياد فكنا نعتبر بحديثه""'. 

كما نقل الحافظ ابن حجر عن البزار أنه قال: * لا بأس به؛ وإنما نكتب من حديثه ما 
نجد عند غيره وعن أبي أحمد الحاكم, أنه قال: حديثه ليس بالقائه"(4' '), وقال أبن حبان: 
يروي المناكير عن المشاهيرء لا يحتج بهء ولا يكتب -حديثه-إلا للاعتبار "2 وقال ابن 
حجر: ضعيف ('")؛ وفي التقريب قال: منكر الحديث!'"). 

قلت: روى عن زياد النميري؛ وعاصم الأحولء وثابت-البناني» وجماعة؟' 'أ؛ وروى 
عنه: يحيى بن كثير العنبري» ومحمد بن أبي بكر المقدمي؛ وعبيد الله بن عمر القواريري» 
ومحمد بن سلام الجمحي؛ ومحمد بن عمرو بن عثمان» وغيرهما""؛ فهو ليس بمجهولء فقد 
عرفه العلماء وقالوا فيه ما قالواء بل إنه معروف عند النسائي نفسه؛ بدليل أنه قال عنه في 
كتاب الضعغفاء والمتروكين: 'منكر الحديث". ثم قال في الكنى: 'ليس بثقة"٠‏ ولعل قوله: 
'مجهول" كان قديماً ثم ظهر له من أمره شيئاء فتدرج في الحكم عليه حتى تركه أخيرا. 

.٤‏ يزيد بن فراس ': قال النسائي: "يزيد بن فراس مجهول لا نعرفه7”"). 

ليس له إلا حديث واحدء ولا يعرف إلا بروايته عن أبان بن عثمان؛ وانفرد محمد ابن 

إسماعيل بن أبي فديك عنه(”". 


(1؟؟)ينظر: الجرجاني: حمزة بن يوسف؛ تاريخ جرجان» تحقبق: محمد عبد المعيد خان؛: دار الكتب؛ بيروت حلينان» 


الطبعة الثالثة 85+85 ام. (555/1)؛ ونكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه( ١1//ا2).‏ 
(1؟")ينظر: تهذيب الكمال (171/5). 
(4؟1)اينظر: تهذيب التهذنيب (9/؟551؟). وتهنيب الكمال (9/١57؟):‏ وتهذيب التهذيب (9/؟17). 
(75؟) المجروحين(١8/1١5).‏ 
(؟")ينظر: لسان الميزان118/7؟). 
(١71")تقريب‏ التهنيب(١1/؟١5).‏ 


(۳۳۲)التاریخ الكبير(؟/477)»والمقتنى في سرد الكنى(؟/85)) و ولسان الميزان(8/9١1).‏ 

(99؟)التاريخ الكبير(177/7)؛ وتهذيب الكمال (4/١7؟)؛‏ وتهذيب التهذيب (؟/؟151). 

(4*؟) الحجازي؛ يمرف بروايته عن أبان بن عثمان» ورواية محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عنه. ينظر: الجرح 
والتعديل(87/5١)‏ . 

(١۳۳)السنن‏ الکبری ٣٤۹ح‏ رقم(1۰۱۷۸) . 

(953؟) ينظر: الجرح والتعديل(87/1؟))؛ والضعفاء والمتروكين لابن لجوزي(5/؟١5؟)؛‏ و إتهذيب الكمال ۳۲/١٠")؛‏ 
و(ميزان الاعتدال5/97؟)ء و(لسان45/7 4): و تهذيب التهذنيب(١١/5١؟)‏ قلت: روى ابن سعد ثلاث روايات 
عن راو اسمه: يزيد بن فراسء لكنه نسبه في الأولى والثانية: 'الديلي" وفي الثالثة: "الليثي" وجميعها من طريق 
محمد بن عمره عن يزيد بن فراس, عن أبيه» وعن السائب بن فروخ. وعن شريك بن عبد الله ولا أدري أهو 
نفسه أم هو رجل آخر. ينظر: الطبقات الکبری(۳/٥‏ ۳۱و ۳۱۹و ۰٣۳۲و )٤١/٤‏ . 


AF 


قلت: هو مجهول» فقد جهلة أبو حاتم وتابعه الذهبي؛ وابن حجر فقالا: مجهول» وزاد 
ابو حاتم: لا يعرف" ء وأغلب النقاد نقلو! قول أبي حاتم فيه: مجهول لا يعرف" 
وحكم النسائي وافق قول أبي حاتم فيهء وجاء حكمه منسجماً مع أقوال العلماء الذين 
جاعوا بعده» لكي لم أجد من أشار إلى حكم النسائي» وكان اعتمادهم على قول أبي حاتم» مع 
الإشارة إلى أن النسائي أخرج له في عمل اليوم والليلة"". 
وفي ختام هذا المطلب لا بد من الإشارة إلى أن النسائي يستعمل لفظ:'مجهول" مطلقاً: 
فيمن يجزم بجهالته» ويقيده بإضافة لفظ آخرء مثل 'مجهول لا أعرفه" أو 'مجهول لا نعرفه' 
إذا تردد في الحكم على الراوي بالجهالة؛ فيحتاط لنفسه بأن يضيف عدم المعرفة بالراوي 
لنفسه» وهذا احتياط حسن يمنع من الاستدراك عليه. 
وهذا المسلك جنب النسائي بعض الانتقادات»؛ ومنع من الاستدراك عليه بالفعل. 
وهاه 
المطلب الرابع: الرواة الذين حكم عليهم النسائي بالجهالة بألفاظ أخرى تدل على 
التجهيل: 
أولا: الذين قال فيهم: "لا أعرفه؛ أو لا نعرفه": 
وهذه الألفاظ تدل على عدم الاطلاع على حال الراوي بما يكفي للحكم عليه بالجهالة 
المطلقةء فَيُعَبْرُ عن حاله بمثل هذه الألفاظء وهذا المنهج يستعمله أغلب العلماء. 
قال الحافظ ابن حجر في رده على تجهيل ابن حزم لأحد الرواة: "ومن عادة الأئمة أن 
يعبّروا في مثل هذا بقولهم: لا نعرفهء أولا نعرف حاله؛ وأما الحكم عليه بالجهالة بغير زائد لا 
يقع إلا من مطلع عليه؛ أو مجازف2*7. 
.١‏ إسحاق بن عبد الواحدا': قال النساتي: "إسحاق بن عبد الواحد لا أعرفه وعبد 
الله بن عبد الصدداقد حدثنا]!''؛ عن المعاقى بن عمران بغير حديثء وإنما أخرجناه؛ 
لإدخاله بينه وبين معافى وقد رواه غير عبد الحميد بن جعفر فأرسله والمشهور مرسل"9*"). 


(۳۷) ينظر: الجرح والتعديل(۸۳/۹)ء وإميزان الاعتدال ۲٠١/۷‏ تقريب التهذيب(١/4١٠).‏ 
(78)ينظر: الضعقاء والمتروگین ان لجوزي(9/؟١١).:‏ وتهذيب الكمال([5؟ره ؟ ؟). وميزان الاعتد ال (07/ ٠‏ 1 


وتهذيب للتهذيب(١١/3 5١‏ ). 
(۳۳۹) ينظر: وتهذيب الكمال(؟170/5)ء وأشار ابن حجر إلى ذلك بالرمز(س) ينظر: تقريب التهذيب(١/5١٠).‏ 
(40") ينظر: لسان الميزان(١/؟؟5).‏ 


.)١١؟/1١(بينهتلا القرشي الموصلي» مات سنة ست وعشرين ومائتين. ينظر: تهذيب‎ )۳٤١( 

(47؟) في الأصل(قدما) وهو خطأء ذكره المزي في تهثيب الكمال على الصواب كما أثبته؛ وكذلك هو في الطبعة 
الجديدة من السنن الكبرى. ينظر: تهذيب الكمال(4517/7): والسنن الكبرى(41/8). 

(؟4؟)السنن الكبرى8/5" 7ح رقم(؟ 4 44). 


١5 


قلت: اختلف فيه؛ فوثقه قوم» وجراحة أخرون: فقد ذكره ابن حبان في الثقات(!؟'), 
ونقل المزي عن الأزدي قوله: ' كثير الحديث؛: رخال فيه؛ أكثر عن المعافى ونظرائه من 
المَواصلةء وسمع من مالك بن أنس وذكر جماعة آخرين ثم قال: وصنف وكتب الناس 
عنه"**). وكان المزي قد ذكر في شيوخه أكثر من عشرين راوياء منهم: حماد بن زيد: 
وسفيان بن عييئة؛ وإسماعيل بن علية» وهشيم بن بشيرء والمعافى بن عمران وغيرهمء وذكر 
فيمن روى عنه: إدريس بن سليم بن وهب الموصليء وإسحاق بن سيار النصيبي"“ء وعبد 
الله ابن عبد الصمد بن أبى خداش الموصليء وعلي بن جابر بن بشر الأودي الموصليء 
وعلي ابن حرب الطائي» ومحمد بن أميل التميمي؛ ومحمد بن غالب بن حرب تمتام» ومحمد 
بن مسلم بن وارة الرازي» ويزيد بن خالد بن موهب الرملي* "“. 

ونقل ابن الجوزيء والذهبي عن أبي علي الحافظ أنه قال عنه: متروك ©“ء كما 
نقل الذهبي عن الخطيب أنه قال: لا بأس بهء ثم عقب عليه بقوله: بل واءل'؛ "'ء وقال ابن 
حجر: محدث مكثر مصنف تكلم فيه بعضهم7*/؛ وتعقبه صاحبا التحرير» فقالا: هو ضعيف 
يعتبر بهء وذكرا قول النسائيء والذهبي وابن حبان فيه('”). 

وهو شيخ شيخ النسائي: عبد الله بن عبد الصمدء روى له النسائي حديثا واحدا من 
طريقه» عن المعافى» لكنه عقب عليه بقوله: "إسحاق بن عبد الواحد: لا أعرفه وعبد الله بن 
عبد الصمد قد حدثنا عن المعافى بن عمران بغير حديث7””): وكأنه استغرب وجود إسحاق 
ابن عبد الواحد بين شيخه وبين المعافى» إذ روى عن شيخه: عبد الله بن عبد الصمد عن 
المعافى مباشرة» دون ذكر إسحاق. 

والذي يبدو لي أنّ هذا الراوي ليس مجهولاء فقد روى عنه عدد كاف لإخراجه عن 
حد الجهالةء لكن هذه الكثرة لا تكفي لتوثيقهء وقول الأزدي» ومن بعده الحافظ ابن حجر أنه 


(44؟)ينظر: الثقات(5/84١١).‏ 

)۳٤١(‏ ينظر: تهذيب للكمال(؟/4256). 

(45؟)نسبة إلى بلدة نصيبين» ينظر: الذهبيء: محمد بن أحمد بن عثمان» العبر في خبر من عبرء تحقيق: صلاح الدين 
المنجد؛ مطبعة حكومة الكويتء الكويتء الطبعة الثاني ة 4 ۹۸١م .)١۷/١(.‏ 

.)؛٠١-4١٤/۲(قباسلا ينظر: المصدر‎ )۳٤۷( 

(44؟)ينظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(7/1١٠)؛‏ والمغني في الضعفاء(١1/؟؟):‏ وميزان الاعتدال(١5145/1).‏ 
(49؟)ينظر: الكشف الحثيث(١577/1١)):‏ وميزان الاعتدال(١47/1؟5).‏ 

(عة؟) ينظر: تقريب التهذيب(١7/1١٠).‏ 

.)١؟١/١(بيذهتلا ينظر: تحرير تقريب‎ )55١( 

(551)السنن الكبرى7374/5ح رقم( ؟ ؛ 84). 


١6 


كثير الححديث؛ دعوى ينقصها الدليل» فلم يذكرا شيئا من هذه الكثرةء ولم أجد له في الكتب 
التسعةء سوى حديث واحدء هو الذي ذكره النسائي. 

وقد حاولت جاهدا أن أجمع رواياته من جميع المصادر الأخرى التي وقعت تحت 
يديء فلم أجد له إلا أحاديث قليلة ”2 فأين هذه الكثرة التي تحدثوا عنها؟ 

وابن حجر نفسه الذي وصفه بأنه محدث مكثر مصنفهء لم يتكلم عليه بشيء بل 
نسب الكلام فيه لغيره"؛ أنزله في بعض كتبه إلى المرتبة العاشرة من مراتب الجرح 
والتعديل المعتمدة في تقريبه؛ فقد خرج له حديثاً في تلخيص الحبير يتعلق بعدد آيات الفاتحةء 
وعقب عليه بقوله:" وفيه: إسحاق بن عبد الواحد الموصليء وهو: متروك الحديث7” ). 

ولعل النسائي يعرفهء لكنه قصد بقوله: لا أعرفهء أنه لا يعرف له وجوداً في هذا 
الإسناد بالذات» حيث إن شيخه روى عن المعافىء دون إدخال إسحاق بين عبد الصمد 
والمعافى؛ كما أشار في كلامه عنه في السنن» والله أعلم. 

". الحسارث بن مالك: قال النسائي: "...الحارث بن مالك: لا أعرفه ولا عبد الله بن 
الرقي*". 

ولم يزد المزي وابن حجر على نقل رواية النسائي» والاختلاف الذي ذكره النسائي 
على عبد الله بن شريك؛ الراوي عن الحارث بن مالك فيهاء ثْمّ نقلا تعقيب النسائي وتجهيله 
للحارثء وزاد المزي أن رواية فطرء عن عبد الله بن شريك؛ عن عبد الله بن الرقيم؛ عن 
سعدء هي المحفوظة 0 وقال ابن حجر في التقريب: مجهول!08). 

وذكره الذهبي في أكثر من موضع فقال: الحارث بن مالك عن سعد: لا يعرف 


{۹) 


(59؟) الأول: رواء الشهاب في مسنده عن النظرة المحرمة(١/56١)الثاني:‏ ذكره ابن عساكر في فضاتل الشام. ينظر: 
تاريخ دمشق(841/1١1):‏ والثالث: ذكره ابن حيان النحوي حديثا آخر في الغضب. ينظر: طبقات المحدثين 
بأصبهان(55:/4)» والرابع: أورده الدار قطني في تفسير قوله تعالى:لحتّى إِذَا رع عَن قلُوبِهمْ)[سبأء الآية؟؟] 
ينظر :العلل الواردة في الأحاديث النبوية(57/4؟). 

(254*) ينظر؛ تقريب التهذيب(7/1١٠).‏ 

(55؟)السنن الکبر ی٥‏ ۲۲۸ح رقم (۹٤۱()۸4/١۲۳)۔‏ 

(581)السنئن الكبرىة/؟١١‏ ح رقم(ه857). 

(561) ينظر: تهذيب الكمال(7078/5): وتهذيب التهنيب(77/7١إقلت؛‏ الرواية التي أشار إليها المزيء فيها عبد الله بن 
الرقيم» وقد حكم عليه النسائي بالجهالة هو الآخر. ينظر(السئن الكبرى4/5 ١١ح‏ رقم(4475). 

(54؟) تقريب التهذيب(417/1١).‏ 

(55؟) المغني ٤١/١‏ ١)؛‏ وميزان الاعتدال(1۷۸/۲). 


A۸۹ 


قلت: إن حكم النسائي على هذا الراوي هو العمدة لكل من جاء بعده؛ فلم أجد من 
حكم عليه أو تكلم فيه قبله» وحتى الذين جاءوا بعده اعتمدوا على ما قاله النسائي فيه وقد 
سبقت الإشارة إلى ما قاله المزي وابن حجرء وغيره. 

وقول النسائي : "لا أعرفه" يعني أنه مجهول؛ وهو يساوي: 'مجهول العين في 
اصطلاح المتأخرين. 

*. سليمان الهاشمي3'": قال أبو عبد الرحمن : 'سليمان الهاشمي: لا 
أعرفه:17", 

وسليمان هو: 'ابن علي بن عبد الله بن عباس الهاشميء أحد الأشراف» عم 

الخليفتين: السفاح» والمنصور""'ء ويلقب ب "'خفيرٌ الظلمة"؛ لقبه بذلك: السفاح؛ لأنه كان 
يُجير من التجأ إليه من بني أمية!"' ". ا 

وقد ذكر العلماء أنه كان أحد الأجوادء قيل: إنه كان يعتق عَشيّة غرفة مائة مملوك. 
وقيل: بلغت عطياه في بعض المواسم خمسة آلاف ألف درهمء وقيل: مر برجل يسأل قد 
تحمّل عشر دياتء فأمر له بها كلهاء وسمع وهو في سطح له نسوة كن يغزلن فقلن: ليت 
الأمير يتصدق علينا فيغنيناء فجمع حليا من ذهب وفضة وجواهر وصيّر ذلك في منديل» ثم 
أمر به فألقي إليهن فماتت إحداهن فرحا". 

وذكر المزي أنه روى عن: أبيه» وعن عكرمة مولى بن عباسء وأبي بردة بن أبي 


موسى الأشعريء وذكر أن الذين رووا عنه؛ عشرون راوياء منهم: عافية بن يزيد" ). 


(١٠۳)ذكر‏ الحافظ فبن حجر ستة رواة اسمهم: سليمان الهاشمي؛ الأول: سليمان بن داود الهاشسي: ثفة» والثائي:سليمان 
ابن أبي سليمان الهاشمي: مقبول, والثالث: سليمان بن أبي صالح الهاشمي: أرسل حديثاء والرابع: سليمان بن 
عبد الله الهاشمي: مجهول الحال؛ والخامس: (سليمان بن علي بن الهاشمي: مقبول): والسادس: سليمان 
الهاشمي: مجهول(ينظر: تقريب التهذيب ١/٠١٠-١٠٠۲)ءوذكر‏ المزي وابن حجر راوياً سابعا هو: سليمان 
الهاشسمي مولى الحسن بن علي -رضي الله عنهما- وذكرا أن النسائي روى له حديثا واحدا في فضل الصادة 
على النبي© وقال عنه ليس بالمشهور. ينظر: (تهذيب الكمال؟1١/7١١)»‏ و(تهذيب التهذيب(507/4)- وللوهلة 
الأولى يُظَن أن المقصود هو السادس؛ لأنه ذكره دون تفصيلء وقال عنه مجهولء أو الأخير لأنه لم يرو له 
سوى النسائي, لكن الحديث الذي ذكراه ليس هو المقصودء وبعد البحث والتدقيق في شيوخ وتلاميذ هذا الراويء 
وجدت الحافظ المزي قد ذكر في ترجمة عافية بن يزيد أنه روى عن سليمان بن علي الهاشمي(تهذيب الكمال 
14 ) وهو ألراوي الخامس. 

(١5171)السنن‏ الكبرى5/؟4 ١ح‏ رقم(531؟١٠)‏ , 

(؟5؟)تقريب التهذيب(5/1؟5؟) . 

(5؟)نزهة الألباب في الألقاب(١/45١)‏ . 

(174)ينظر: تهذيب الكمال(7١/55-41):‏ وسير أعلام النبلاء(155-1757/5) . 

(25١؟)ينظر:‏ تهثيب الكمال(؟7١52/1)‏ . 


AY 


وقال الذهبي: وثق2)"7 وقال ابن حجر: مقبول7"")؛ وتعقبه صاحبا التحريرء فقالا: 
بل صدوق7”'). 

وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلمء عن شيبان عن 
علي بن عبد الله بن عباس أن النبي 8 قال:" يمن الخيل في شقرها؟ قال أبي: رواه زيد بن 
الحباب» عن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه عن جدهء عن النبي 66» 
ورواه حسين بن محمد المروروذيء عن شيبان»عن سليمان بن علي بن عبد الله» عن أبيه 
عن جده عن النبي 8؛ قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: حديث حسين بن محمد: صحيح؛ وحديث 
زيد بن حباب: صحيح» كان سليمان وعبد الصمد أخوين؛ وقد رويا هذا الحديث جميعاً عن 
أبيه عن جدهء والذي أرى أن الوليد بن مسلم ترك سليمان من الإسناد على العمد؛ لان سليمان 
أسرف في القتل؛ والنكاية فيهم فكان يكره أن يكون ذكره في الحديثء قلت: سليمان بن علي 
كان في الشام؟ قال: لا كان بالبصرة. وكان بالشام: صالح بن عليء وعبد الله بن علي""). 

وقال أيضاً: سألت أبي عن حديث حدثنا أبو سعيد الأشج عن المغيرة ابن جميل بن 
أثير سنان عن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن النبي 2: 
'الولاء ليس بمتحول ولا منتقل" قال أبي: "هذا حديث منكر» ومغيرة مجهول*'". 

قلت: الرجل مشهور جداء وكان أحد الأمراء المعروفين» وروى عنه جمعٌ يخرجه 
عن حد الجهالة» لكن يبدو أن أحاديثه قليلة'”)؛ ولم أجد فيه كلام كثيرا فيما يخص الجرح 
والتعديل؛ إلا ما كان من الذهبي وابن حجرء فقال الأول: "وثق"» دون أن يذكر من هم الذين 
وثقوه» وقال الثاني: مقبول: وهذا الحكم يتمشى مع مذهب ابن حجر في المقبول!"”). 


(55؟)ينظر: الكاشف(557/1). 

(5؟)ينظر: تقريب التهذيب(١57/1؟)‏ . 

(۳۹۸)ينظر: تحرير تقريب التهذيب(7/؛ 75-1). 

(154) ابن أبسي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن إدريسء علل ابن أبي حاتع؛ تحقيق: محب الدين الخطيب» دار 
المعرفة؛ بیروت-لبنان» الطبعة ۱٤۰١‏ ه.(۳۲۹-۲۲۸/۱). 

(7)المصدر السايق(؟/51). 

)۳۷١(‏ روى له النسائي حديثاً واحداً في السنن الكبرى5/1؛ ١كتاب‏ عمل اليوم والليلة» باب التطريقءبرقم(751١٠)‏ ؛ 
وروى له ابن ماجه حديثا آخر قي كتاب الصيامء باب صيام الأشهر الحرم برقم( )١74‏ في النهي عن صيام 
رجب» كما روى الطبراني حديثين» عن أبيه عن جده؛ الأول في الرقيق؛ والثاني: في الولاء. ينظر: (المعجم 
الکبیر ۲۸۷/۱۰و۲۸۸) وذكر له القرطبي في تفسيرء(194/4؟) حديثا آخر من طريق الخطيب. 

والتُطريق نللقطاة إذا فَحَصت للِْيْضَ تجعل له طريقاً؛ وجائز أن يُستعار فيّجِمل لغير القطاة(لسان العرب١٠/77١)‏ 

. )15؟/١(بيذهتلا ينظر: للكاشف(١1/؟45)ء وتقريب‎ (Y1) 


AA 


وما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه يرجح كفته؛ ويقوي حاله؛ لأنه صحح حديثه الأول» 
وجهل المغيرة في الثانيء ولم يتكلم على سليمان بشيء"'. 

فقول النسائي:" لا أعرفه" يحمل على عدم معرفته هو به» وإن كان لم يعرفه فقد 
عرفه غيره» وهذا لا يضره» ولا يضر النسائي» فلا يلزم أن يعرف المحدث جميع الرواة بلا 
استثناء» وحكم الحافظ ابن حجر عليه بالقبول هو أحسن ما قيل فيه؛ فإن ما قيل فيه وإن كان 
يكفي لزوال الجهالة عنه؛ لا يكفي لتوثيقه» وقول الذهبي جاء بصيغة المبني للمجهولء فلا 
يعتمد عليه في توثيقه؛ وقول صاحبي التحرير لا مستند له . 

4. سهم بن المعتمر: قال أبو عبد الرحمن: 'سهم: ليس بمعروف 

قلت: ليس له إلا هذا الحديث الذي رواه النسائي» ولم يرو إلا عن أبي جُرَيَ جابر 
بن سليم» وقيل: "سليم بن جابر الهُجَيْميء ولم يرو عنه إلا عبد الملك بن أبي حكيم' 7"", 

ذكره ابن حبان في الثقاتء وقال الذهبي: وثثق2"7؛ ولم يزد المزي وابن حجر 
على قولهما: ذكره ابن حبان في الثقاتء وأخرج له النسائي حديثاً في الإسبالء ولم يذكرا قول 
النسائي فيه: ليس بمعروف“ لكن ابن حجر ذكره وقال عنه: مقبول!*" . 

فقول النسائي: ليس بمعروف" يعني أنه لم يعرف إلا بهذا الحديث» وهذا غير كاف 

في نظره لإخراجه من مرتبة الجهالة» وهو على مذهب المتأخرين: "مجهول العين". 


("Yn 


(TY fu 


ه. سيف الشامي: قال أبو عبد الرحمن: 'سيف: لا أعرفه 
قلت: لم يرو إلا عن: عوف بن مالك ولم يرو عنه إلا خالد بن معدان(*"ء 
وليس .له إلا حديثا واحدال'*)؛ وقد وثقه العجليء وذكره ابن حبان في الشات“ وقال 


(077؟)بنظر: علل أبن أبي حاتم(١4/1؟؟-751؟,‏ و517/1). 

(74؟)السئنن الكبرى1497/2ح رقمز؛ 555). 

(١۷)التاريخ‏ الكبير (55/4١)والحديث‏ رواء النسائي وبرقم(5755) من طريق سهمء وح أرقام(1145-154) من 

غير طريق سهمء.كمارواء الترمذي ح رقم(1؟717و5لاء١‏ 4و84١4)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد .)١507/1(‏ 

(975؟) التقات( ٣ر١ .)٤١‏ 

(570) الكاشف(١/474)‏ قلت: لم أجد من وثقه؛ ولعل الذهبي يقصد ذكر ابن حبان له في الثقات؛ وهذا لا يعد توثيقا. 

(074؟) ينظر: تهذيب الكمال(؟١5115/1))؛‏ وتهذيب التهذيب(8/4؟7؟))2 وينظر قول أبن حجر :تقريب التهذيب(١58/1١).‏ 

(۳۷۹)السنن الكبرى6/١7١ح‏ رقم(؟451١٠)‏ . 

(80؟) ينظر: التاريخ الكبير(55/4١):‏ والجرح والتعديل(74/4؟)؛ وتهثيب الكمال(1١97/1؟١).‏ 

(41؟)أخرجه إلى جانب النسائي: أبو داد في كتاب الأقضية؛ برقم(51717؟): وأحمد في المسند(/٤۲)ء‏ والبيهقي في 
كستاب آداب القاضي(١٠/١148١)ء:‏ جميعهم من طريق خالد بن معدان عن سيف الشامي» عن عوف بن مالك به 
سنحوه. ونكره المزي في التهذيبء وقال...ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان عن بقية فوقع لنا بدلا 
عاليا. (تهذيب الكمال(۲٠/۲۳۸).‏ وخالد: تفةء وعوف: صصحابي(ينظر: تفريب التهذيب 5١/١‏ او؟؟؛4). 

(؟8؟) ينظر: معرفة الثفات للعجلي(١445/1):‏ والثقات لابن حبان (5/14؟؟). 


١ 8م‎ 


الذهبي”*)؛ وابن حجر: لا يعرف "أواقتصر المزي وابن حجر على نقل توثيق العجلي لهء 
ونكر ابن حبان له في الثقات» حتى إن ابن حجر لم يحكم عليه في التقريب على عادته؛ بل 
اكتقى بنقل توثيق العجلي”** ؛ لأنه لم يجد ما يقوله فيه» فهو مجهول بالنسبة له لكنه ذكر 
توثيق العجلي احتياطاء مع أنه ' يقول فيمن وثقهم العجليء أو ابن حبان: "مجهولء أو مقبولء 
أو مستور"7”*)؛ فهو يقول: الحكم بالجهالة المطلقة لا يكون إلا من مطلع أو مجازف "*"). 

وقال صاحبا التحرير: بل مجهول» ونقلا قولي النسائي؛ والذهبي في تجهيله*). 

قلت: هو مجهول» ولا يلتفت إلى توثيق العجلي إن انفردء ولا خلاف بين الحافظ ابن 
حجر وصاحبي التحريرء فهو إن لم يحكم عليه في التقريب؛ فقد قال في اللسان: لا 
يعرف“ ولكن مشكلة صاحبي التحرير أنهما يحاكمان ابن حجر إلى ما في التقريب دون 
اعتبار لأقواله التي في كتبه الأخرى» وهذا فيه غمط لحق الرجل. 

5. عيد الرحمن بن بحرأ"'": قال النسائي: "لا أعرف عبد الرحمن بن بحر..." 
(5), 

قلت: هو على مذهب المتأآخرين: 'مجهول الحال'؛ إذ روى عنه أكثر من اثنين ولم 
يوثق» فقد روى عنه: جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي»ء وسعيد بن عثمان التسنتريء» 
وعبيد الله بن واصل البيكندي» وعلي بن الحسن الهسنجاني- بكسر الهاء وسكون النون بعدها 
جيم-» ومحمد بن إسماعيل الطبرانيء وغيرهم' ("'أءولم يرو له من الستة سوى النسائي. 

قال المزي: " روى له النسائي حديثا واحدا وقد وقع لنا بعلو وتعقبه ابن حجرء 
فقال:'وله عنده حديث آخر في المزارعة"؛ وقال عنه في التقريب: "مقبول"7"")ء وتعقبه 
صاحبا التحرير فقالا: بل مستورء فقد روى عنه جمعء ولم يوثقه أحدء ولا يعرف 58 


(؟خ؟) ميزان الاعتداق(219/2؟)), ونلسان الميزان(2)511/7 

(244؟) ينظر: لسان الميزان(141/97؟). 

(86؟) ينظر: تهذيب الكمال(؟١18-7717/1؟)‏ .وتهذيب التهذيب(217/54).؛ وتقريب للتهذيب(157/1). 
)۳۸١(‏ ينظر: المجهول عند الإمام علي بن المدني-بحث محكم-(ص١٠18).‏ 


(1.”) ينظر: لسان الميزلن(97/؟5575) 
(584) البصريء أبو علي الخلال. (تقريب التهذيب١/75").‏ 
(۳۸۹) ينظر: لسان الميزان(۷/١٤).‏ 


. )٠١/١(ليدعتلاو هو:عبد الرحمن بن بحر البصري أبو علي الخلال. ينظر: الجرح‎ )۳۹١( 

(51")السنن الكبرى5/4؟؟ح رقم (١1؟74)‏ . 

(91") ينظر: تهذيب الكمال(7١/48©):‏ والكاشف(١/؟1؟5)تهذيب‏ التهذيب(7/ ۰ وکر اہن حجر: محمد بن عيسى 
الطبراني» ولعل ذلك تصحيف» والصواب محمد بن إسماعيل كما في سند النسائي؛ وباقي المصادر الأخرى. 

(85؟)تهثئيب الكمال(5١/244)ء‏ وتهذيب التهذيب(5/١17١))2‏ وتقريب التهذيب(5/1؟؟). 

(554) تحرير تقريب التهذيب(؟/8١5).‏ 


١5٠ 


قلت: الحافظ ابن حجر نظر إلى الروايتين اللتين رواهماء فوجد أنه وافق الثقات 
فيهماء كما أن هاتين الروايتين أصلهما موجود في الصحيحين» من رواية الصحابي نفسها””", 
ولهما شواهد من طرق أخرى 17" وهذا يكفي لقبوله» إذ المرتبة السادسة من مراتب التعديل 
عنده: من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله وإليه الإشارة 
بلفظ: مقبول حيث يتابع» وإلا فليّن الحديث""ء وهذا ينطبق تماما على عبد الرحمن بن بحر 
ويجب أن لا نحاسب أبن حجر بمنهج غيره. 

۷. عبد الله بن الرقيم: قال أبو عبد الرحمن: "عبد الله بن شريك ليس بذاك» والحارث 
ابن مالك لا أعرفه ولا عبد الله بن الرقيهم"' '). 

قلت: لم أجد من روى عنه غير عبد الله بن شريك""""ء فهو على مذهب المتأخرين: ' 
مجهول العين" لكن البخاري قال عنه: "فيه نظر*' ومن قال فيه البخاري ذلك؛ فهو متهم 
على الأغلب7'”*). وبذلك يخرج من طائفة المجهولين إلى طائفة الضعفاء والمتروكين. 

۸. عبد الله بن عمر 7''“): قال النسائي:"عبد الله بن عمر القرشي هذا لا اعرفه"9”'“). 

ليس له إلا حديث واحد“ء ولم يرو عنه غير يحيى بن أبي بكيرل”'“)» ولم يوثق 
توثشيقاً صريحاء فقد ذكره ابن حبان في الثقات7'*)؛ ومجرد ذكره في كتاب الثقات لا يعني 


توثيقه» إلا إذا وثقة؛ أو روى له في صحيحههء ووافقه غيره على توثيقه. 


(١۳۹)الأول:‏ حديث عاتشة" قط اليد في المج" ينظر: صحيح البخاري(1۷۹۲و1۷4۳و٤1۷۹)؛‏ ومسلسسم(١۹۸١١)‏ 
جميعها من طريق عائشةء بنحوه» والحديث الثاني: حديث رافع بن خديج في المزارعة؛ ينظر: صحيح البخاري 
( ۲۲۸7و ۲۳۲۷و ۲۳۳۹و ۳۸٤‏ )و صسحیح مسلم(۷٤٥1)مکرر»‏ وجمیمها من طريق رافع بمعناه. 

(55؟) الحديث الأول ینظر: صحیح البخاري( ٥1۷۹و‏ ۷۹1٦و۷۹۷٦و1۷۹۸)ء‏ ومسلم(٦۱۹۸)من‏ طريق ابن عمر؛ 
بنحوهءوالحديث الثاني» ينظر: صحيح البخاري(١141؟١):‏ وصحيح مسلم(1؟5١)‏ كلاهما عن جابركك بمعناه. 

(5517)تقريب التهذيب(١/74).‏ 

(54؟)السنن الكبرى8/5١15-1اح‏ رقم( 147). 

(۳۹۹)نظر : التاريخ الكبير (٥/٠)ء‏ وتهذيب الكمال(14 65١5/١‏ ): وتهثيب التهذيب(185/6) . 

.)١857/0(بينذهتلا التاريخ الكبير(ة/١5)؛ وتهذيب‎ )1٠0( 

(١١)حماده‏ الدكتور فاروق» المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل؛ دار المعرفة؛ الرباط-المغرب, الطبعة الثائية 
ام (صس 14 .)١1‏ 

(1٠5)هو؛‏ عبد الله بن عمر القرشي الأموي السعيدي من ولد سعيد بن العاص. ينظر: تهذيب الكمال(8١/47")‏ 

(؟٠4)السنن‏ الكبرىة/57؟اع رقمل 4137). 

٤١ ٤(‏ )ينظر: سنن النساتي الكبرى1/5؟ح رقم(٠877)؛‏ وسئن البيهقي )١87/4(‏ والأحاديث المختارة(514/1؟) ج 
رقم(؟5١)؛‏ والأحاد والمثاني(؟/57١)‏ جميعهم من طريق عبد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن عمرو بن سعيد 
أنه سمع أباه يزعم أنه سمع أباه يوم المزج يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول: لولا أني سمعت رسول اش. 

:٠©(‏ إينظر :للتاريخ الكبير(45/5١):‏ والجرح والتعدبل(©/5١٠)؛‏ والثقات(8/١9؟):‏ وتهذيب التهذيب(151/5). 

+١5(‏ )ينظر: الثقات(8/4؟؟). 


وقول الذهبي: وثق"” “)؛ جاء بصيغة المبني للمجهولء ولعله معتمد على ذكر ابن 
حبان له في الثقاتء فلا يعت به» كما أن الذهبي نفسه؛ قال عنه: فيه جهالةل' ')» وضَعّف 
الحديث الوحيد الذي رواه » فقال: " لا أكاد أعرفه» تفرد عنه يحيى بن أبي بكيرء وخبره وأن 
رواه النسائيء فهو: منكر(؟'؟). 

كما نقل ابن الجوزي عن أبي حاتم أنه قال عنه: مجهول('“). 

فهو على مذهب المثأخرين: "مجهول العين"» أما قول الحافظ ابن حجر: مقبول(''“)ء 
فقد خالفه صاحبا التحريرء وقالا: "بل مجهولء تفرد بالرواية عنه: يحيى بن أبي كير 
الكرماني؛ وَحَكَمٌ النسائي والذهبي بجهالته» ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبان*"'“. 

قلت: لعل الحافظ ابن حجر اطلع على متابعة لعبد الله بن عمر على حديثه» فمن خلال 
متابعتي لمعظم المجاهيل الذين قال فيهم ابن حجر: مقبول» وجدت أنهم توبعوا على رواياتهم» 
إلا أنني لم أجد من تابع هذا الرواي على روايته؛ لكن هذا لا ينفي وجود المتابعة. 

واما قول صاحبي التحرير فما قلته في الذي قبله يصلح هنا. 

4. علي بن عبد العزيز7””'“): قال النسائي: "علي بن عبد العزيز: لا أعرفه؛ ينبغي أن 
یكون نسبه إلى جده“'“. 

قلت: لعل السبب في جهالة هذا الراوي؛ الاختلاف في اسمه»ء وكنيته؛ فقيل: إنه: علي 
أبن غراب أبو الحسنء وقيل:علي بن أبي الوليدء وقيل أبو الوليدل”' ') وقيل: غراب لقبه'؛), 
وقال الكناني؛ صاحب كتاب مصباح الزجاجة: "مجهول"*''“. 


.)5178/١(فشاكلا )ينظر:‎ 4 ٠7( 

.)؟448/١(ءافعضلا )ينظر: المغني في‎ 4 ١4( 

(5٠4)ينظر:‏ ميزان الاعتدال(4/١5١).‏ 

(١٠4إينظر:‏ الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي(57/1١).‏ ولم أجد قول أبي حاتم في الجرح والتعديل» لابنه. 

(١١4)ينظر:‏ تقريب التهذيب(١/١٠").‏ 

.)١15/؟(بيذهتلا تحرير تقريب‎ )41١( 

(419)هو: علي بن غراب الفزاري أبو الحسن؛ ويقال أبو الوليد الكوفي القاضي ويقال هو علي بن عبد العزيز وعلي 
بن أبي الوليد» مأث سئة ٤۸١ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال(71/٠11-5).‏ 

. )۷۹۷۰([ رقم‎ ح٤٦۷ر/٤یربكلا‎ ننسلا)٤١‎ ٤( 

(١4)ينظر:‏ الكامل(5/5١٠)؛‏ وتهذیب التهذیب(۳۱۹/۷و .)"٤٤/۷‏ 

(415)نقل المزي عن أبي حاتم أنه قال: "وكان مروان بن معاوية قلب اسمه فقال: علي بن عبد العزيزء وزعم أبو 
الفضل علي بن الحسين بن الفلكي الهمذاني: أن غرابا لقب. وإن اسمه عبد العزيز» وقال الحاكم أبو أحمد: علي 
بن غراب الفزاري ويقال المحاربي وهو وهم. ينظر: (تهذيب الكمال(١11/71).‏ 

(117)الكنائسي: أحمد بن أبي بكرء مصباح السزجاجة في زوالد ابن ماجه؛ تحقيق: محمد الكشناوي: دار 


العربية بير وث -لبنان الطبعة الثانية؟ ٤ ٠‏ ١اه(؟/؟١١).‏ 


1۹4۲ 


فأما علي بن غراب؛ فقد وثقه ابن معين2'“)؛ والدارقطني7''')؛ وفي رواية أخرى 
لين معدن قال: "المسكين صدوق”".: وقال في مره ثالثة: طار مح الغراب("“. 

وقال أبو داود: تركوا حديقه(١”*),‏ وفي رواية أخرى: ضعيف لا أكثب حديثه(" "أ 
وقال أبو حاتم: لا بأس به(" “')؛ وقال أبو زرعة: هو عندي صدوق"“ء وقال الخطيب: تكلم 
فيه لأجل مذهبه وأما رواياته فقد وصفوه بالصدقء وقال الجوزجاني ساقطا*'“)؛ وقال ابن 
حبان :حدث بالموضوعات» وكان غاليا في التشيع؛ فبطل الاحتجاج به“ وقال عبد الله بن 
أحمد: سألت أبي عنه فقال: مالي به خبرة سمعت منه مجلسا وكان يدلسء ما أراه إلا كان 
صدوقاء وقال في رواية المروذي: كان حديثه حديث أهل الصدق “ء ونقل الذهبي عن 
الخطيب البغدادي أنه قال + "تكلم فيه لأجل مذهبه: وأما رواياته فقد وصضقوة بالصدق 14 
وقال ابن حجر: "صدوقء وكان يدلس ويتشيع وأفرط ابن حبان في تضعيفه؛: وهو مدلس"“. 
وروى ثلاثة أحاديث من طريقه» وعقب على أحدها بقوله: "وهذا الحديث يوثقونه”"“ء ونقل 
الحافظ ابن حجر عن النسائي أنه قال عنه: "لا باس به۳'"“. 

أما قوله: "لا أعرفه"ء فلعله التبس عليه الاسمء ولم يعلم أنه هو علي بن غراب نفسهء 
فظنه رجلا آخرء» فقال: "لا أعرفه“ بدليل أنه قال: لعله نسب إلى جده؛ لأنه لا يعرف راويا 
بهذا الاسمء والله تعالى أعلم. 


(414)ينظر: تاريخ أسماء الثقات(١/41١)‏ . 

(415) ميزان الاعتدال(هل١٠8١).‏ 

(0٠4)ينظر:‏ الكامل(5/5 ١‏ ؟). 

.)١خ١له[لادتعالا‎ نازيم)4؟1١(‎ 

(1؟4) ينظر: تهذيب التهذيب(5/97؟؟) . 

(479)ميزان الاعتدالزهل١8١).‏ 

(4"4)ميزان الاعتدال(2/١٠18١).‏ 

(©؟5) ينظر: أحوال الرجال(١537/1)‏ . 

(1؟4)ينظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(147/7١)؛‏ وميزان الاعتدال(ه/ل١8١181-1).‏ 
(470)ينظر: بحر الدم(اارء ١5-5.‏ ؟). 

(474)ميزان الاعتدال(5/٠18١).‏ 

(474)التبيين لأسماء المدلسين(١/55١):‏ وطبقات المدلسين(١/47).‏ 

(0؟4) ينظر: السنن الكبرى؟/84؟ ع رقمل+ 75ه)ء وه/5؟1 ع رقم(؟5151)) و ٤٤۸/٥‏ ح رقر(1554) . 
)47١(‏ ينظر: تهذيب التهذيب(197/©؟؟) . 


۹۴ 


٠‏ . القاسم بن رشدین"": قال أبو عبد الرحمن: ٠..."‏ والقاسم بن رشدين: لا 
أعرفه ويشبه أن يكون مدتيا(٠""“.‏ 

قلست: لم يرو عله غير إبراهيم بن المنذر؟”') ولم يُوَدْقَء وليس له إلا حديث 
واحدا""» فهو على مذهب المتأخرين: مجهول العين» ولم يزد المزي» وابن حجر على 
الإشارة إلى رواية النسائي له؛ وقوله فيه: لا أعرفه ء إلا أن الحافظ ابن حجر قال عنه في 
التقريب: مجهول9"؛). 

.١‏ قرصافة: قال النسائي: "وقرصافة هذه لا ندري من هي”*"“. 

وقد سبق الحديث عنها تفصيلاً بما يغني عن إعادته هنا"“. 

۲. مبارك -بن سعيد-'“: قال أبو عبد الرحمن: "لا أعرف عبد الرحمن بن بحرء 
ولا مبارك هذ|*'““. 

أخلف في اسم أبيه؛ فترجم له بعضهم ب: 'مبارك بن سعد 
الآخرون»ء ب: "مبارك بن سعيد""““ء يروي عن يحيى بن أبي كثير ““ء ولم يرو عنه سوى 
عبد الرحمن بن بحر“ “ء فهو على مذهب المتأخرين: "مجهول العين". 
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٠‏ وترجم له 


(؟47)هو: القاسم بن رشدين- بكسر الراء- بن عمير المدني مولى بني مخزوم.(تقريب التهذيب١/+45)‏ 

(*) في الأصل: (مدني) وهو خطأ طباعيء والصواب ما أثبته. 

(**4)السنن الكبرى5/4١؟ح‏ رقم (۲۲۷۳) . 

. نظر: تهذیب الکمال(۹/۳۲٤")؛ وميزان الاعتدال(445/5)» والكاشف(؟77/5١): وتهذيب التهذنيب(181/4)‎ ٤۴ ٤( 

(4*5)أخرجه بالإضافة إلى النسائي: الطبراني في الكبير( :)5١19/97‏ ح رقم(77617)» وقال المزي في ترجمة للقاسم 
ابن رشدين: روى له النسائي حديثا واحداء وقد وقع لنا حديثه عاليا جدا. بنظر: تهذیب الکمال(۹/۲۳٤۳).‏ 

(4171)تهذيب الكمال(49/77١)؛‏ وتهذيب التهذيب(81/4١).‏ 

(4590) تقريب التهذيب(١/٠45).‏ 

(454)السنن الكبرى؟/7؟7؟ح رقم (51848). 

(4؟؛4)ينظر: لالمطلب الثاني من هذا المبحث (ص6؟7١).‏ 

(440)هو: مبارك بن سعيد اليمامي (التاريخ الكبير للبخاري577/7). 

(441)السنن الكبرى95/4؟ح رقم (471؟) في الأصل تكلم على الاثنين معا-هو والذي قبله:عبد الرحمن بن بحرء 
ولكن فصلتهما لدراسة كل منهما على هذه . 

(447) ينظر: الجرح والتعديل ترجمة عبد الرحمن بن بحر(ه/؟١؟)‏ قال: روى عن مبارك بن سعدء وعندما ترجم له 
قال: مبارك بن سعيد(الجرح والتعديل(8/٠4؟)وينظرتهثيب‏ الكمال(19؟/77١)ء‏ وميزان الاعتدال(1/7١)‏ . 

(؟44)ينظر: التاريخ الكبير(۷/۷٤)؛‏ والجرح والتعديل(84/٠4؟)‏ لكنه في ترجمة عبد الرحمن بن بحر قال روى عن 
مبارك بن سعد(الجرحم والتعديل/11؟7)-»: والثقات(5/١5١):‏ وتهذيب للتهذيب(١٠/77),‏ ولسان السيمزان 
(۸/۷٤۳)ء‏ وتقريب التهذيب( 18/1١‏ 5) . 

(445) ينظر: التاريخ الكبير(477/9): ورالجرح والتعدیل(۰/۸٤۳)‏ الثقات(50/4١)؛‏ وتهذيب التهذيب(١٠/0؟).‏ 

(©41) ينظر: الجرح والتعديل(8/٠1؟)ء‏ وتهذيب للتهنيب(١٠/55) ٠‏ 
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وقد اكتفى معظم العلماء بذكر قول النسائي فيه: لا أعرفه"“ء وذكره ابن حبان في 
ثقات7'**) وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف»ء وقال في الكاشف: وأثق““. 
كما قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: ذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال في اللسان: 
وثقه ابسن حبان؛ وقال في التقريب: مقبول'“ء وتعقبه صاحبا التحرير فقالا: "بل مجهول» 
تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن بحر الخلالء وقال النسائي: لا أعرفهء وذكره ابن حبان 
وحده في الثقات» وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف"4*17), 
قلت: أما قول الذهبي: وثق» فهو اعتمادا على ذكر ابن حبان له في الثقات"*“ء 
بدليل أنه عندما تكلم عليه في الميزان قال: "لا يعرف". 
وأماقول ابن حجر في اللسان: 'وثقه ابن حبان'؛ فليس دقيقاء إذ لم يوثقه ابن 
حبان؛ بل اكتفى بذكره فقط كما جاء في قول ابن حجر في تهذيب التهذيب. 
فالنسائي أول من تكلم على هذا الراوي -فيما أعلم-وقوله هو العمدة فيه. 
١1‏ . محمد بن حبيب -المصري-: قال أبو عبد الرحمن: "محمد بن حبيب- 
المصري- هذا لا أعرفه*"““. 
قلت: مختلف في صحبته ذكره ابن أبي عاصمء وأبو نعيم» وابن عبد البر» وابن 
الجوزيء وابن الأثيرء وابن حجرا'”/)؛ في عداد الصحابة» واعتمدوا على حديثه الوحيد: ' لا 
تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار": فقد ذكره الذين ترجموا له في ترجمته؛ وذكره البخاري» وابن 
أبي حاتم في ترجمته دون الإشارة إلى مسألة الصحبة““ء لكن بعض العلماء أنكروا صحبته: 


ومعظم العلماء كانوا يُتبعون رواية عبد الله بن السعدي» عن محمد بن حبيب» برواية عبد الله 


(١٤٤)ينظر:‏ قول المزي في تهذيب الكمال(9/51*)»والذهبي في الميزان(444/5)ءوابن حجر في التهذيب(141/4). 
(449) الثقات(5/١5١).‏ 

(444)ميزان الاعتدال(4/5١).‏ 

. الكاشف(۳۸/۲)‎ )٤٤۹( 

(450) تقريب التهنيب(1١/018).‏ 

)45١1(‏ تحرير تقريب التهذيب(؟/45؟). 

(451) مع أن ابن حبان لم يذكره استقلالاء كما سيأتي في التالية المتعلقة بأقوال الحافظ ابن حجر . 

(؟45)السنن الكبرىة/؟١؟‏ ح رقم( ,)31/١١‏ 

(:45)الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم(4/5١١):‏ وأبو نعيم؛ أحمد بن عليء معرفة الصحاية؛ تحقيق:عادل الغرازي. 
دار السوطنء» الرياض-السعودية؛ الطبعة الأولى ۱۹۹۸م(۱۸۵/۱۱)» والاستیماب لابن عبد البر(1۱۳۹۹/۳)ء وان 
الجوزي» عبد الرحمن بن علي» تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون المفازي والسيرء دار الأرقم؛ بيروت-لبنانء الطبعة 
الأولى 1۹۹۷م(1/١۲۲)‏ ابن الأثير» عز الدين الجزريء أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ تحقيق: علي معوضء دار 
الكتب العلميةء بيروت-لبئان؛ الطبعة الثائنية ٠١١‏ اع( ٥‏ تهذيب الكمال(2؟57/5): والإصابة لابن حجر(؛7/4١1١).‏ 

(05؛ )ينظر: الستن الكبرى7/2١7‏ ح رقم(١٠47)‏ التاريخ الكبير(/27)؛ والجرح والتعديل(//75؟). 


1۹4٥ 


ابن السعدي عن النبية دون ذكر محمد بن حبيب» وقد استوعب ابن عساكر طرق هذا 
الحديث في ترجمة عبد الله بن السعدي» وعلل رواية من زاد فيه محمد بن حبيب7”'). 

وقال ابن السكن: "حديث محمد هذا لا يثبتء وهو مشهور عن عبد الله بن السعدي» 
ولا يعرف محمد هذا في الصحابة"'““. 

وقال ابن مندة: " لا يعرف محمد بن حبيب في الشاميين ولا في المصريين77). 

وقال أبو زرعة الدمشقي: " الحديث صحيح مثبت عن عبد الله بن السعديء كذا 
رواه الثقات الأثشبات منهم: مالك بن يخامرء وأبو إدريس الخولاني» وعبد الله بن محيريزء 
وغيرهمء ومحمد بن حبيب زيادة لا أصل له6”9)» وقال الذهبي في التجريد: "مجهولء والسند 
لا يصح" ""ء وقال ابن حجر: " صحابي مختلف في إسناد حديثه""“ء وتعقبه صاحبا 
التحرير فقالا: 'بل لا تصح صحبتهء وهو مجهول؛ لأن الحديث الواحد الذي عرف به لا 
يصح» فهو مختلف في إسناده» ونقلا قولي ابن السكن وابن مندة فيه"/'"). 

قلت: قول صاحبي التحرير موجهء لأنه موافق لما قاله النسائي» وتابعه عليه 
البغوي» وابن عساكرء وغير ها" 

والذي يبدو لي أن محمد بن حبيب أذرج في هذا الإسنادء فقد أخرج النسائي(“ء 
وجماعة"“ء الحديث نفسه من طريق عبد الله بن السعدي» دون ذكر لمحمد بن حبيب فيه. 
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٤‏ . موسى الثاني: قال أبو عبد الرحمن: '"موسى الثاني: لا أعرفه 
(١٥)ينظر:ابن‏ عساكرء أبو الحسن علي بن عساكرء تاريخ مديئة دمشقء تحقيق: علي شيريء دار الفكر» بيروت- 
لبنان» بدون طبعة(۲۳۰۳/۳۱-١٠۳).‏ 

(400) ينظر:المغلطايء علاء الدين أبوعبد اله الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحاية؛ تحقيق: عزت المرسي 
ورفاقة» مكتبة الرشيدء الرياض- السعودية» الطبعة الأولى وده 0167/1 وتهذيب التهذيب(۹/؛ 5 
(454)ينظر: أسد الغابة(5/١4)معرفة‏ الصحابة لأبي نعيم(١/185١).‏ 


.)"۰ ٤/1 )تاريخ دمشق(‎ ٤٥۹([ 
(17)الذهبي. محمد بن أحمد» تخر بد أسماع السحلية: دار المعر فةء بيروت حلينان»: بدوني طبمة(؟/25).‎ 
.)؛١۳/١(بيذهتلا (14"1)تقريب‎ 


(؟477)ينظر: تحرير تقريب التهنيب(5/7؟١).‏ 

(1559 )ينظر: الإنابة(5/؟5١)؛‏ وتاريخ دمشق(١4/7١)ء‏ وتهذيب التهذيب(14/4). 

(474)السنن الكبرى(477/4)ح أرقام(44لالاوة ؟/الاو"؟لالا), وقي( 'ر٦۲۱)ح‏ آرقام( ۸۷۰۷و ۰۸ ۸۷ر ۸۷۰۹). 

(456) منهم: أحمد في المسند(57/1١):‏ وابن حبان في صحيحه(١١7/1١7):‏ برقم(4477).: والطبراني في الأوسط /١‏ 
5-74 ابرقم (58))؛ والبيهقي في السنن الكبرى (5/؟1١):‏ كما ذكره البخاري في التاريخ الكبير(* روا٠٤ )٠‏ 
> وابن قانع في معجم الصحابة(75/1) والمزي في تهذيب الكمال(5/١5)‏ وابن عبد البر في الاستيعاب(؟/ 
65 وابن حجر في الإصابة )551/49١١7/4(‏ جميعهم من طريق عبد الله بن السعدي من غير ذكر محمد 
ابن حبيب بنحوه؛ أوبمعناه. 

(457)السنن الكبرى47/5ح رقم(4487). موسى الأول هو الجهني» وموسى الثاني روى عن أبي زرعة لم يعرفه. 
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قلت: اسمه موسی» ووصفه النسائي بالثاني؛ لأنه روى الحديث من طريق موسى 
الجهنيء عسن موسىء عن أبي زرعة عن أبي هريرة...الحديث: فموسى الأول هو 
الجهنيء والثاني-أي الثاني في الترتيب-هو الذي روى عن الجهني»ء ولم يعرفه النسائي. 
وهذا الحديث من هذا الطريق تفرد بروايته الإمام النسائي فأخرجه في السئن 
الكبسرى""'“ء وفي كتاب عمل اليوم والليلة"ء ولم أجد من عرف بموسى؛ الذي روى 
عن أبي زرعة"“ء وروى عنه موسى الجهنيء ولم يذكره المزي في تلاميذ أبي 
زرعة"ء كما لم يذكره في شيوخ موسى الجهني('“. 
فهو مجهول العين» إذ لم يعرفه النسائي» ولم يعرفه غيره» ولم نعرف عنه غير اسمه. 
٠١‏ يونّس بن مثليم: قال أبو عبد الرحمن: تيوس بن ملليم: ل نعرفه:099. 
لم يرو عنه سوى عبد الرزاق الصنعانيء وتكلم فيه(" إلا أن الحافظ المزي ذكر 
في ترجمته أن بعض اليمانيين روى عنه ولم يذكر أحدا منهم"» وتابعه الحافظ ابن حجر 
على ذلك" وذكر الحافظ الذهبي أن قئيبة بن سعيد شيخ النسائي روى عنه فقال: سمعت 
يونس بن سليم يقول: 'الأرز من طعام الكرام'» قال قتيبة: فلما حججت صيّروه حديثا فكانوا 
يجيئون ببغداد فيقولون: حديث الأرزء حديث الأرز('"). 
روى حديثا واحدا””"2)؛ استنكره النسائي(*"), وصححه الحاكق و ة"'"*')؛ وضعفه 


(470)السنن الكبرى145/5ح رقم(4487). 

(474)عمل اليوم والليلة(5/1١1)‏ حديث رقم(؛ .)١5‏ 

(419)هو: ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي» وقد اختلف في اسمهء فقيل: هرمء وقيل: عبد اللهء وقيل: 
عبد الرحمن» وقيل: عمروء وقيل جريرء وقال للمزي: قرأت بخط النسائي: أبو زرعة عمرو بن عمرو وقيل: 
هرم» رأى علي بن أبي طالب. وكان أنقطاعه الى أبي هريرة. ينظر: تهذيب للكمال(؟؟/؟؟576-5). 

(4720) ينظر: تهذيب للكمال(؟؟/؟7؟-5؟5). 

(41)ينظر المصدر السأبق(41-42/593). 

(؟477)السنن الكبرى١/١٠‏ 42ح رقم(ة47١).‏ 

(477)قال الذهبسي: حدث عنه عبد الرزاق و تكلم فيه و لم يعتمده في الرواية و مشاه غيره(۷/١٠)ء‏ ينظر كذلك: 

التاريخ الكبير(7/4١4)؛:‏ والجرح والتعديل(5/١٠1١):‏ 

(4؟4)ينظر: تهثذيب الكمال("؟//5١5).‏ 

.)5؟85/1١1[(بيذهتلا إينظر : تهذيب‎ ٤٥( 

.)585/١؟(ءالبنلا )بنظر: سير أعلام‎ ٤۷١( 

(۷۷٤)أخرجه‏ النسائي في السنن الكبرى٠/١٠٤ح‏ رقم(١۳١١۱)‏ وقال: "هذا حديث منكر" كما أخرجه الترمذي في كتاب 
تفسير القرآن؛ برقم (۷۳٠۳)وأخرجه‏ عبد الرزاق في مصتفه(۳۸۳/۳) وأخرجه الحاكم في المستدرك(؟/5؟4) 
كتاب التفسير؛ تفسير سورة المؤمنون؛ برقم(1475؟))2 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه'. 

(474)السنن الكبرى(١/١45).‏ 

(47,3)ينظر: المستدرك على الصحيحين(؟/©47)ح(175؟). 
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المقدسي7”*')» وقال العقيلي: "لا يتابع على حديثه7”*' » وقال أبو حاتم: "لا يعرف من حديث 
الزهري"“ء وقال ابن معين: 'ما أعرفه7*“)» وقال أحمد: 'سألت عبد الرزاق عنهء فقال: 
خير من برق يعني: عمرو بن برق» قال احمد: فلما ذكر هذا عند ذاك علمت أنه ليس 
بشيء“ء وفي رواية عن ابنه عبد الله قال: 'حدثني أبي قال: سألت عبد الرزاق عن يونس 
ابن سليمء فقال: هو أمثل من عمرو برق"؛ وسمعت أبي مرة أخرى يقول: "هو فوق عمرو 
برقء قال أبي: وهو عمرو بن عبد الله روى عنه معمر**'): وذكره ابن حبان في 
الثقات9**)؛ وقال الذهبي: "راء وقال ابن حجر: 'مجهول:(88). 

قلت: لم يرو إلا حديثاً واحداء انتقد عليه؛ لأنه رواه مرة عن يونس بن يزيد عن 
الزهري» ومرة عن الزهري مباشرة لكن الوهم في هذا الحديث ليس منه؛ بل من عبد 
الرزاق الصنعانيء فهو الذي أسقط يونس بن يزيد الأيلي من الروايةء وهذا ما ذهب إليه 
الترمذيء إذ قال: ... وَسَنْ ستمع من عَبْد الاق قديما فَإِنهم إنما َذكرُون فيه عن يونس بن 
يزيد وقدم الرواية المتصلة على المنقطعة“ء وهذا يعني أن عبد الرزاق حدث به منقطعاً 
بعد الاختلاط ويؤكد ذلك ما جاء في رواية النسائيء والحاكم('“ء فقد صرح بأن يونس بن 
زيد أملى عليه هذا الحديثء كما أن المقدسي قال: "رواه الترمذي عن يحيى بن موسى» وعبد 


6٠(‏ 4 إقال: رواء النسائي عن إسحاق بن إبراهيم» عن عبدالرزاق؛ عن يونس بن سليم؛ قال: أملى علي يونس بن يزيد 
وقال: هذا حديث منكر ...وروام أبو بدا الحاكم في كتاب المستدرك عن أحمد بن جعفر بن مالك: إسناده 
ضعيف" ينظر: الأحاديث المختارة(١/؟515).‏ 

(١4۸)ينظر‏ : الضعفاء الكبير للعقيلي(٤/٠٠٠).‏ 

.)۸۱/۲( إينظر: علل ابن أبي حاتم‎ ٤۸۲( 

(445) ينظر: التاريخ لابن معين برواية الدوري(١/٠٠و؟"؟).‏ 

(484) ينظر: للكامل(47/97١):‏ وقد جعل المزي قول أحمد: ليس بشي" من كلام عبد الرزاق (تهذيب الكمال؟4/5١5):‏ 
وهسو وهمء فالإمام أحمد عندما سأل عبد للرزاق عن سليم قال له: خير من برق-أي عمرو بن برق-» فعرف 
من مقارنته بهذا الراوي أنه ليس بشيء: فقد ذكر العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال: عمرو بن برق له أشياء 
مناكيرهء ومعمر قد روى عنه؛ وكان عنده: لا بأس به؛ وكانت له علة, ثم أشار أبو عبد الله بيده إلى فيه؛ أي: 
يشرب . (ضعفاء العقيلي؟/755)» ومع ذلك فلم أجد قول الإمام أحمد: ليس بشي في كتبه؛ بل وجدته قال: هو 
فوق ابن برقء مع أنه قال : إن عمرو عند معمر لا بأس به كما جاء في رواية المقيلي» ورواية ابنه عنه. 

(486) ينظر: العلل ومعرفة الرجال(5/7؟١)؛‏ ویئظر: (۰۷/۱ ۳و٣‏ را٤‏ ١و‏ ١۷؟).‏ 

٤۸٦ (‏ ینظر : الات (۸۸/۹؟). 

(447 )ينظر: الكاشف(؟/7١4).‏ 

(444)تقريب التهذيب(5/1؟11١).‏ 

(4844)ينظر: جامع الترمذي(ه/؟؟"). 

٤۹۰ (‏ نظر: سنن النسائي الكبرى(450/1): والمستدرك على الصحيحين(١/7١).‏ 


۹۸ 


بن حميدء وغير واحد عن عبد الرزاق عن يونس ابن سليم عن الزهريء وعن محمد بن أبان 
عن يزيد(" *): عن الزهري بإسناده ومعناءل؟'؟؟). 

كما أن قول النسائي:" هذا حديث منكر" لا يقصد به المنكر الاصطلاحيء وإنما 
يعني التفردء فالنسائي قد يطلق لفظ المنكرء ويريد به التفردء وهذا ما ذهب إليه غير واحد من 
العلماءء إذ يقول الحافظ ابن حجر: " أطلق الإمام أحمد ٠‏ والنسائي» وغير واحد من النقاد لفظ 
المنكر على مجرد التفردء لكن حيث لا يكون المنفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة غير 
عاضد يعضده7*')) وهذا ما يفهم من قول النسائي حين قال:' لا نعلم أحدا رواه غير يونس 
ابن سلیم؛ ویونس بن سلیم: لا نعرفه'“. 

وبناءَ على ما تقدم؛ يتبين لنا أن يونس بن سليم ضبط الرواية الوحيدة التي رواهاء 
وحكم عليه بسببهاء فهو على مذهب المتأخرين مجهول الحال. 

5. أبو ميمون: قال النسائي: 'أبو ميمون: لا أعرفه*"“. 

يروي عن رافع بن خدیج اء ولم یرو عنه سوی محمد بن حبان""“ء قال عنه 
الذهبي في المغني: "لا يعرف" ونسب ذلك إلى النسائي في الميزان“ء وقال أبن حجر: 
'مجهول"؛ وزاد في اللسان: "لا يعرف"؛ ونسب ذلك إلى النسائي في التهذيب""“. 

روى حديثاً واحداء في قوله8ة: ' لا قطعٌ في تمر ولا كثرأ“"'ء والحديث 


مشهور من غير طريقه» فقد رواه النسائي وغيره من طريق محمد بن يحيى بن حبان» عن 


(١4۹)قلت:‏ كلام المقدسي ناقص» ولعله سقط منه شيء؛ فيزيد ينبغي أن يكون يولس بن يزيد؛ الراوي عن الزهري 
كما جاء في رواية الترمذي» ومحمد بن أبان هو شيخ الترمذيء وروى الحديث عن عبد الرزاق عن يونس بن 
سليم؛ عن يونس بن يزيد عن الزهري به بمعناه. ينظر: جامع الترمذي(52"/5). 

(447)المقدسي: محمد بن عبد الواحد بن أحمده الأحاديث_المختارة: تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة 
النهضة الحديثة: مكة المكرمة-السعودية:؛ الطبعة الأولى١٠155ه.(517/1).‏ 

(457) النكت على كتاب ابن الصلاح )٦۷٤/١(‏ . 

(444)السنن الكبرى(١/٠45).‏ 

(456)السنن الكبرى15/4؟ح رقم (7154). 

(441)تهذيب للكمال4 ؟/771)ء والمغني في الضعفاء(؟/١٠8)؛‏ وميزان الاعتدال(455/7): ولسان الميزان(187/97). 

(459) + ولسان الميزان(؟/4817)؛ وتهذيب التهذيب(1١/77107)‏ . 

(444)المغني في الضعفاء[۲/١٠۸)؛‏ وينظر: ميزان الاعتدال(۷/٣١٤)‏ . 

(495)ينظر: تقريب التهذيب(١/1۷۷)»‏ ولسان الميزان(2)485/57 تهذيب التهذيب(۲٠/۲۷۷)‏ . 

(*) الكثْر-بفتحتين-: جمار النخل» وقيل: طلعها. ينظر: (مختار الصحاح ١/95؟)»‏ و(الغريب لابن سلام١/؟79؟).‏ 

(0٠5)أخسرجه‏ النسائي في السنن الكبرى47/4؟ح رقم (454١)؛‏ والدارمي في كتاب الحدود؛ باب ما لا يقطع فيه من 

الشار» برقم(۹٠۲۳)»‏ وقال الألباني: صحيح بما قبله. ينظر: الألباني؛ محمد ناصر الدين» سنن النسالي؛ حكم على 

أحاديثه وعلق عليه الشيخ الألباني؛ بعناية: مشهور حسنء مكتبة المعارفء؛ الرياض-السعودية؛ الطبعة الأولى(١/7514)‏ 

برقم(4574): وسيشار ليه فيما بعد هكذا: أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي. 


1۹۹ 


رافع؛ دون ذكر أبي ميمون7"). 

قلت: هو مجهول العين» ولم يعرف بغير هذه الروايةء فلم يعرفه النسائي ولا غيره؛ 
ولم يتكلم عليه أحد قبل النسائيء وقوله فيه هو العمدة لكل من جاء بعده. 

.ءا ء 

ونقل النسائي عن غيره تجهيل أحد الرواة فقال: قال القاضي -يعني ابن الكسار- 
سمعت عبد الصمد البخاري يقول: حفص بن عمر”''"!؛ الذي يروي عن عبد الرحمن بن 
مهدي لا أعرفه"'ء وهذا القول جاء في ختام كتاب السنن الكبرى في الصفحة الأخيرة منه: 
لكن الكلام متعلق بالحديث الذي رواأه النسائي قبل ذلك '"ء وهذا الراوي معروف للنسائي 
ولغيره» فقد نقل الحافظ ابن حجر في التهذيب أنه روى عن جمع كبير من العلماء الكبار؛ 
كعبد الرحمن بن مهدي» ويحيى بن سعيد القطان» وأبي داود الطيالسيء وغيرهم؛ وروى عنه 
كذلك جمع من كبار النقاد كالنسائي؛ وأبي زرعةء وأبي حاتم الرازيينء وغيرهم» وقال عنه 
أبو زرعة: 'صدوق ما علمته إلا صدوقاً"» وقال أبو حاتم: 'صدوق': وقال ابن حبان: 'صدوق 
حسن الحديث يغرب" وقال مسلمة: 'ثقة كما نقل الحافظ ابن حجر عن النسائي أنه قال في 
مشيخته: رازي لا بأس به" 2). 

وفي ظني أن القاضي ابن الكسار لا يقصد من قوله: لا أعرفه؛ تجهيلهء ولكن يقصد 
أنه غير معروف في هذا الإسناد بالذات» بدليل أنه قال:" حفص بن عمر الذي يروي عن عبد 
الرحمن بن مهدي: لا أعرفهء إلا أن يكون سقط الواو من حفص بن عمرو الربالي» المشهور 
بالرواية عن البصريينء وهو ثقة7'"). 

ومن خلال الأمثلة السابقة يتبين لي أن عبارة: "لا أعرفه' عند الإمام النسائي تدل 


على الجهالة في الأعم الأغلب. 
¥ ¥ ¥ 
(501)أخرجه النسائي في السئن الكبرى45/4؟-747, الأحاديث أرقام (9457-1449): وابن أبي شيبة في المصنف 


6 كتاب الحدود؛ باب في الرجل يسرق التمر والطعام؛ برقم(8087؟)؛ وأحمد5١1/؟45:‏ والدارمي في 
كتاب الحدود» باب ما لا يقطع فيه من الثمارء برقم( 4 ١1؟).»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2577/4؛ كتاب 
السرقة؛ باب القطع في الطعام »و غيرهم. 

(601)هو: حفص بن عمر بن عبد الرحمن الرازي أبو عمر المهرقاني. ينظر: (تهذيب الكمال+/؟؟) 

(١٠6)السنن‏ الكبرى/5 57ح رقم( .)٠١ 117٠١‏ 

.)٠١۷۲۷(مقر‎ ح٥۳۰/یربکلا‎ ننسلا)۰٤(‎ 

(506) تهذيب التهذيب(؟51/7؟). 

(505)السنن الكبرى275/1ح رقم( .)١٠١9/197‏ 


ثانياً: الذين قال فيهم: 'ليس بالمشهورء أو ليس بذاك المشهورء أو ليس بهذه الشهرة' 

.١‏ حسان بن عبد الله الضمري: 'قال أبو عبد الرحمن: "حسان بن عبد الله الضمري: 
ليس بالمشهور" '“. 

روى عن عبد الله بن السعديدء ولم يرو عنه سوى أبي إدريس الخولاني 

وروى حديثاً واحدا في الهجرةل'”*)؛ فهو على مذهب المتأخرين: مجهول العين؛ لكن 
بعض العلماء عرفوهء ووثقوه؛ فقد وثقه العجلي/''”), وذكره ابن حبان في الثقات7'")؛ ونقل 
الذههي قول النسائي فيهء وعقب عليه بقوله: "قلت: قد خرج له'-أي النسائي-75(7*), وكأنه 
استغرب قول النسائي؛ لأنه أخرج له هذا الحديث وسكت عنه في الموضع الأول» وتكلم عليه 
في الموضع الثاني» ومعلوم أن من سكت عنه له دلالته في ارتضائه. 

كما عقب الحافظ ابن حجر على قول النسائي بقوله: " قلت: وقال العجلي: شامي ثقةء 
وذكره ابن حبان في الثقات"٠‏ وقال في التقريب: "ثقة مخضرم""'ء وتعقبه صاحبا التحرير 
فقالا:'بل مجهول نفرد بالرواية عنه أبو إدريس الخولاني؛ ولم يوثقه سوى ابن حبانء 
والعجليء وقال النسائي: "ليس بالمشهور* 'ء وفي قوليهما نظر. 

قلت: هو ثقةء كما قال ابن حجرء فلم يرو إلا حديثا واحداء لم يخالف فيهء ولم ينفرد 
به» فقد تابعه عليه مالك بن يَخامر*'”)؛ وعبد الله بن مُحَيْريز!"'")؛ وكلاهما ثقتان» وقيل: 


[ه8: ُى 


الأول مخضر م2 وقيل: له صحبة(077). 


(۰۷ 5)السنن الكبرى5/2١7اح‏ رقم(4١41).‏ 

(504) ينظر: التاريخ الكبير(؟/١؟)؛‏ والجرح والتعديل(*/714١).:‏ والثقات(514/54١).:‏ تهذيب الكمال(6/١2)ء‏ وميزان 
الاعتدال(74/5١):‏ والكاشف(١1/١2؟)ء‏ وتهذيب التهذيب(؟/14١؟))‏ 

(504)أخرجه النساتي في السنن الكبرى؛ كتاب البيعة7/4؟4» باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة برقم(747/)ولم 
يتكلم عليه بشيءء كما أخرجه في كتاب السير ١/١٠۲؛‏ باب انقطاع الهجرة برقم(4١47)وعقب‏ عليه بقوله؛ 
حمسان بن الضمري ليس بالمشهورء كما رواه الطبراني في المعجم الأوسط 8/١‏ 7برقم(14): وفي مسند 
الشاميين(١/45‏ 4) وذكره البخاري في التاريخ الكبير(7/5؟)ء والمزي في تهنيب الكمال(1/١؟-١؟).‏ 

.)١157/1(تافثلا ينظر: معرفة‎ )٠٠١( 

.)١11١114/4(تاقثلا ينظر:‎ )5١١( 

(1١0)ينظر:‏ ميزان الاعتدال(4/5؟١).‏ 

(7١ه)ينظر؛‏ تهذنيب التهذيب(؟/14؟)2 وتقريب التهذيب(١/۸١٠).‏ 

(4١0)تحرير‏ تقريب التهذيب(١157/1).‏ 

(515) ينظر: مسند أحمد(١/47‏ ). 

(217) ينظر: سنن النسائي الكبرى٥/۷٠۲ح‏ رقم(١٠۸۷)»‏ وصحيح أبن حبان١١/17١7ح‏ رقم(4877)؛ وسئن للبيهقي 
الكبرى(5/؟١)جميعهم‏ من طريق عبد الله بن محيريز عن عبد الله بن السعدي به بنحوه. 

(؟1١©)ينظر:‏ تقريب التهذيب(١1/؟7؟؟و518).‏ 


وقال المزي: وقع لنا عالياك'”)؛ وصححه الشيخ الألباني من طريق حسان نفسه'”*), 
ولعل قول النسائي: ليس بالمشهور؛ أنه لم يشتهر بالروايةء فلم يرو غير حديث واحدء وقلة 
الرواية لا تعني عدم الثقة إن لم تكن هناك مخالفة؛ وحجة صاحبي التحرير في تجهيله واهية. 

؟. شريك بن شهاب: قال أبو عبد الرحمن : 'ليس بذلك المشهور”""). 

يروى عن أبي برزة الأسلمي ٠‏ وتفرد بالرواية عنه: الأزرق بن قيس" ولم يرو 
إلا حديثاً واحدأ في وصف الخوارج 7””*)؛ صححه الحاكم؛ والهيثمي7؟'”*). وضعفه الألباني 
من هذا الطريق“'ء وهو صحيح من طرق أخرى. 
وذكره ابن حبان في الثقات*”"')؛ وقال الذهبي: لا يعرف'"؛ وقال أبن حجر: 
مقبول””'), وخالفه صاحبا التحريرء فقالا: " بل مجهولء تفرد بالرواية عنه الأزرق بن 
قيس» ولم يوثقه سوى ابن حبانء وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف!*"). 
واقتصر باقي العلماء على نقل قول النسائي فيه؛ والإشارة إلى ذكره في ثقات ابن 
حبان9””*). وبعضهم اكتفى بذكر شيخه وتلميذهل'””اء فهو على مذهب المتأخرين: 
مجهول العين» إذ لم يعرف إلا بهذه الروايةء وقد تفرد بها من طريق أبي برزة؛ مع أن 


(214) تهذيب الكمال(5/١").‏ 

(9١ه)ينظر:‏ سنن النسائي مع أحكام الألباني عليها(١/51414ح‏ رقم(؟417) قال عنه: صحيح. 

(67)السنن الكبرى؟117/7؟ح رقم(" 55 ؟). 

(091) ينظر: التاريخ الكبير(8/4؟١)؛‏ والجرح والتعديل(5/4"؟), والثقات(20/1*)؛ تهذيب الكمال(۲/١١٤)»‏ 

وميزان الاعتدال(511/5؟)؛ تهذيب التهذيب(57/4١).‏ 

(577)أخرجه النسائي في السنن الکبری۳۱۲/۲ح رقم(7557): كما أخرجه أحمد في المسند(؛/1؟4؛و4754و470): 
والبزار في مسنده(7514/4و05/58)موالطبراني في المعجم الأوسط(514/1١)؛‏ أبو داود الطيالسي: سليمان بن 
داودء مسند الطبالسسيء دار المعرفة؛ بيروت- لبنان» بدون طبعة أو سنة نشر(١/74١):‏ والروياني: محمد بن 
هارونء مسند الروياني»؛ تحقيق أيمن أبو يماني؛ مؤسسة قرطبة:؛ القاهرة-مصرء الطبعة الولىي5١1141ه.(؟/"١)‏ 
مواخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠١/۲‏ ءوقال: صحيح على شرط مسلم؛ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد(78/5؟) 
وقال: رواه أحمد. والازرق بن قيس وثفة ابن حبان: وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(؟27)المستدرك(؟/١2١):‏ ومجمع الزوائد([8/5؟؟). 

(074)سئن النسائي مع أحكام الألباني عليها(١1/؟؟5)؛‏ ح رقم(؟١٠4).‏ 

.)؟5١/4(تاقثلا‎ )2526( 

(51 )ينظر: ميزان الاعتدال(71/5؟). 

(9؟5) تقريب التهذيب(١117/1).‏ 

(4؟5)تحرير تقريب التهذيب(١7/1١1١).‏ 

(15ه)ينظر: تهذيب الكمال(۲/١١؛).‏ 

(057) ينظر: التاريخ الكبير »)۲۳۸/١(‏ والجرح والتعديل(555/4)؛ والثقات(550/4): تهذيب الكمال(451/1). 


e 


الحديث مشهور من طريق أبي سعيد الخدريء وعلي ٠‏ فقد رواه الشيخانا""“ء 
والترمذي7””.؛ ولعل ابن حجر نظر إلى شواهد هذا الحديث الكثيرة» فقال عنه: 
'مقبول". 
۴. عبد الرحمن بن جابر :قال النسائي:عبد الرحمن: "ليس بهذه الشهرة*". 
قلت: روى عنه جمعٌ يزيد عن عشرة منهم: طالب بن حبيب» وخارجة بن إسحاق؛ 
وسليمان بن يسارء وعاصم بن عمر بن قتادة» ومحمد بن كليب» وداود بن الحصينء؛ ويعقوب 
ابن مجاهدءو عبد الله بن محمد بن عقيل بو إسحاق بن عبد الله وغيره". 
وثقه العجلي7"”')ءوذكره ابن حبان في الثقات2""7)؛ وقال ابن سعد: وفي روايته 
ورواية أخيه ضعف وليس يحتج بهماء وقال الذهبي في لكاشف:” ثقة'» وقال في المغني: 
'وثقوه إلا أبن سعد فقال: "فيه ضعف" (") 
في تض عرف(“ ونقل عن ابن القطان الفاسي أته قال عنه: مجهول(“. 


(١57)صحيح‏ البخاري في كتاب أحاديث المناقب مجلد١‏ ج١-٤/٤1۳باب‏ علامات النبوة برقم(١١1۳)ء‏ وكتاب التفسير 
0/1-١‏ 7 باب:ل(والمؤلفة قلوبهم...)برقم(45717): وفي كتاب فضائل القرآن١-1/4"‏ وباب إثم من راءى 
بقراءة القرآن برقم( »)٥۰۸٥‏ وينظر الأحادیث آرقام(٥۰۸‏ دو 1۱1۴و 1۹۳۱و ۹۲۲ر )۷٥٦١‏ من طريق أبي سعيد 
الخدري و(٠1۹۳)من‏ طريق علي وأخرجه مسلم في كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم 
)11١4(‏ من طريق أبي سعيد الخدري#. وبرقم(54١٠3و759١٠)من‏ طريق علي بن أبي طالب ضوبرقم(74١٠)‏ 
من طريق سهل ابن حنيفه 
(0517) رواه الترمذي في كتاب الفتن؛ باب صفة المارقة برقم(+8١١)‏ ثم قال: وقي لباب عن علي وبي ستعيد وأبي 
ْرٌ وَهَدَا حَديث حسمن ستحيح وقد ري في عير هذا الحديث عن النبئ #كحَيث وسنف هؤلاء الوم الذين 
يَفْرمُونَ القرنآن لا يجاوز تراقيهم مقون من الثين كما يَمْرّق المنْهُمٌ من الراميّة إنسًا هُم م الخوارج الحرورية 
وَغْيْرُهُم من الخوارج. 
(57)هو: عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي أبو عتيق المدني(تهذيب التهذيب55/6١).‏ 
(1؟5)السنن الكبرى4/١٠‏ "اح رقم(؟؟؟7). 
(5؟5)ينظر: للتاريخ الكبير (*/١٠")ء‏ والجرح والتعديل(؟/75؟): والثقات(77/5))؛ والمفتنى في سرد للكنى(١/85؟)؛‏ 
وسير أعلام النبلاء(50/1؟)؛ شرح معاني الآثار(1197/4و8؟7١7)؛‏ ونصب للراية(4/2١1).‏ 
(576) ينظر: معرفة الثفات(؟/7/4). 
(079 )ينظر: الثقاتزء/77). 
)2۳۸( الطبقات الكبرى(ه/2؟7١).‏ 
(9؟5)ينظر: الكاشف(1/؟17).المغني(077/7؟). 
(04)تقريب التهذيب(١/7107؟7).‏ 
(211)ينظر: تهذيب التهنيب(9/5؟1). 


قلت: هو ثقة مشهورء من رجال الصحيحينء لكنه ليس بالشهرة التي اشتهر بها رجال 
الإسناد الآخرون؛ كشعبة؛ ويزيد بن أبي حبيب» وسليمان بن يسارء وغيرهم ممن اشتهروا 
بكثرة الرواية» في حين أن روايات عبد الرحمن بن جابر لا تتجاوز أصابع اليدين. 
ولعل هذا ما قصده النسائي بقوله: ' ليس بهذه الشهرة" ولا يتصور أن النسائي يقصد 
المجهول اصطلاحاً؛ لأن الحديث الوحيد الذي أخرجه له النسائي في ثلاثة مواضهء0'*), 
أخرجه البخاري ومسلم وباقي الستة» من الطريق نفسه9”*”)»وصححه الألباني؛*”)؛ كما أن 
النسائي نفسه وثقه: فقال فيما نقله عنه الحافظ المزي: “ثفة"*")؛ فلا يعقل أن يوثقه في 
موضعء ويجهله في موضع أخر. 
4. عبد الرحمن بن هضهاض: قال أبو عبد الرحمن: "عبد الرحمن بن هضهاض : 
ليس بمشهورء وقد اختلف على أبي الزبير في اسم أبيه'7“"). 
اختلف في اسم أبيه» فقيل: الهضهاضء وقيل: الصامت7"'"اء وقيل: هضاب(*'”/, 
قال أبو حاتم: وهضهاض أصح ١‏ وروی حديثا واحدا في رج ماعز الأسلميء 2 يعرف 
إلا به»ء ويرويه عن ابن عمه أبي هريرة# يولم يرو عنه غير أبي الزبيرء ء لكن 
الحافظ المزي ذكر أن بشر بن رافع روى عنه أيضاء وذكر له حديثا آخر من طريق بشر بن 
رافع في ترك قول: "آمين": وذكر أن ابن ماجه روى له حديثا ثالثا في افتتاح الصلاة (7**). 


(0417)السنن الكبرى(4/١20؟)‏ الأحاديث أرقام(١٠7؟/او71؟/او7؟7)جميعها‏ من طريق سليمان بن يسار عن عبد 
الرحمن بن جابر به بنحوه؛ وقال في الموضع الثالث: عبد الرحمن بن جابر: ليس بهذه السهرة. 
(؟#24)أخرجه البخاري في كتاب الحدود(17/4؟17١)‏ باب كم التعزير برقم(5444و5850).؛ ومسلم في كتاب الحدود؟/ 
5 باب قدر أسواط التعزير برقم (4١17١)؛‏ والترمذي في كتاب الحدودء باب ما جاء في التعزير برقم؟41١)؛‏ 
وأبو دالود(؛157/4١)‏ في كتاب الحدوده باب التعزير برقم(4451).: وابن ماجه(8707/7) في كتاب الحدودء باب 
التعزير برقم(701١)جميعهم‏ من طريق سلَيْمَانَ بن يَسَارء عن عَبْد الحم بن جابرء عن أبِي بُرّدة له به بنحوهء 
ولفظ الحديث كما هو عند النسائي: “لا يضرب قوق عَشّر أسواط إلا في حَد من حُدُود اللّه'. 


(244) الألبائي: محمد ناصر الدينء صحيح وضعبيف الجامع الصغبر وزياداتهء المكتب الإسلامي» بيروت-ابنان؛ 
حنيث رقم(۲۳٦).‏ 
(245) ينظر: تهذيب الكمال(14/107). 


(457ه)السنن للكبرى؛/خ/ا”اح رقم(5؟ ١‏ 7). 

(249) ينظر: للتاريخ الكبير(ة/11؟)؛ 

(244)ينظر: ميزان الاعتدال(4/١55).‏ 

(45ه)الجرح والتعدیل(٥/۲۹۷).‏ 

(٠55)ينظر:‏ التاريخ الكبير(51/2؟))؛ وميزان الاعتدال(150/14). 

(251)ينظر: التاريخ الكبير(5571/5)؛ الثفات(5/ 5و4 :)١١‏ وتهذيب الكمال(؟١١/8؟‏ او14 7/5 ؟). 
(؟25)ينظر: تهذيب الكمال( 4 7/5 .)١‏ 


قلت: ما ذكره الحافظ المزي لا يُثبت أن الحديثين لعبد الرحمن بن الهضهاض؛ لأن 
أبا داودء وابن ماجه؛ لم يصسرحا باسم الراوي عن أبي هريرة في كلا الحديثين؛ بل 
قالا"...عن بشر بن رافع. عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرةء ولم يثبت أن كنية 
عبد الرحمن هي: 'أبو عبد الله', وهذا ما أقر به المزي نفسه7””).: كما أنه لم تثبت 
لعسبد الرحمن رواية عن بشر بن رافع؛ ولم يرد هذا إلا عن الحافظ المزيء ولم يتابعه عليه 
أحدء إلا الحافظ ابن حجر ومعلوم أن ابن حجر ينقل عن المزيء ويحتمل أن يكون لأبي 
هريرةه ابن عم آخر غير عبد الرحمن بن الهضهاض. 

وقد ذكرَهُ أبو أحمد الحاكم فيمن لم يقف على اسمه7”*"): وحكمّ عليه الذهبي بالجهالة: 
فقال في الميزان: لا يدرى من هذاء وقال في الكاشف: مجهول2"”7؛ وقال الحافظ ابن حجر: 
مقبول7”؛. وحكم الحافظ ابن حجرء مبني على قبول حديثه؛ إذ تابعه عليه جماعة؛ ورواه 
الشيخان في الصحيحين من غير طريق“““. 

فهو على مذهب المتأخرين: 'مجهول العين" وإن ثبتت رواياته الأخرى التي أشار 
إليها المزي؛ فهو "مجهول الحال. 

وخلاصة القول: أن حكم النسائي على هذا الراوي بعدم الشهرة؛ يعني: الجهالة » وهذا 
مؤشر على أن استخدام لفظ: "عدم الشهرة" له أكثر من مدلول عند الإمام النسائي؛ والله أعلم. 

ه.عبد الملك بن نافع" : قال أبو عبد الرحمن: ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثهء 
والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته (''"). 


روى عنه اکر من واحد ٤و‏ يوئق» بل ضعفه كثير من العلماء؛: ذقد ضعفه أبن 


(205)ينظر: تهذيب الكمال(17/54). 

(٤۵)ينظر‏ لسان الميزان .)٤١۲/۷(‏ 

.)1۳١/١(فشاكلا )ينظر:‎ ٥ ٥١( 

(201)ينظر: ميزان الاعتدال(؛/:4؟): والكاشف .)571/١(‏ 

(209)ينظر: تقريب التهذيب(7/1؟4 و504). 

(604)ينظر: صحيح البخاريء كتاب الحدودء باب لا يرجم المجنون والمجنونة يرقم(5410)؛ وينظر أيضا؛ الأحاديث 
رقم(6475و119!): وصحيح مسلمءح(١1194١):‏ كلاهما من طريق أبي سلمةء وسعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة به بنحوه؛ ورواه غيرهماء لكني أكتفي بالصحيحين ففيهما غنى عن غيرهما. 

(509)وهذا ليس من أبناء نافع مولى ابن عمرء بل هو: عبد الملك بن نافع الشيباني الكوفي بن أخي القعقاع» ويقال: 
عبد الملك بن القعقاع: ويقال: عبد الملك بن أبي القعقاع ينظر: (تهذيب الكمال8/١474/1).‏ 

٥٦۰ (‏ )السئن الکبری ٣۲۳۹ح‏ رقمزء .)57٠١‏ 

(511)روى عنه: إسماعيل بن أبي خالدء» وحصين بن عبد الرحمن؛ وسليمان أبو إسحاق الشيباني: والعوام بن حوشبء: 
وقرة العجليء وليث بن أبي سليم. ينظر: (تهذيب الكمال4١/4714).‏ 


ان 


وفي رواية أخرى قال: 'يضعفونه7"")؛ وقال أبو حاتم: 


مجول وقسال إيخسا-: منكسر الحديث"؟”7» وقال ابن حينة لا يجوز الاحتجاج به 
بحال*'ء وقال الذي 'منكر الحديث“ وفي رواية أخرى قال: 'ضعفوه”*"!: وقال ابن 
حجر: "مجهول”" ولعله ما عرفه. 

قلت: روى حديثاً واحدا في "الأشربة إذا اغتلمت" وخالف فيه الثقات الأثبات8””")؛ فهو 
غير مشهور في الرواية وطلب العلم؛ لكنه مشهور بضغفهء ولعل هذا هو مراد النسائي ؛ لأن 
كلامه يُشعر بأنه عرف حاله جيداء فقال فيه ما قال. 

؟. عوستجة”'): قال أبو عبد الرحمن: 'عوسجة ليس بالمشهورء لا نعلم أن أحدا 
يروي عنه غير عمرو بن دينار» ولم نجد هذا الحديث إلا عند عوسجة' ('"). 

لم يرو عنه غير عمرو بن دینار'"» روى حديثا واحداء صححه الحاك""“)ء 
وحمتنه الترمذي(""ء وقال البخاري: لم يصح“ وقال العقيلي: لا يتانع عليه" "ء وذكر له 
ابن 


معين وقال: a‏ صعيف لا شيء 


(؟551ش5)ينظر: الجرح والتعديل(ه/؟7؟)؛ وتهذيب التهثيب(578/57؟). 
)07( ينظر؛ الكامل(1/8١١)»‏ والضعفاء والمتروكينء لابن الجوزي(؟/؟151١).‏ 
(054) ينظر: الجرح والتعديل(5/؟7؟). 


(52ه)المجروحين(؟/؟15١).‏ 
(61)المغني في الضعفاء(؟/8 ١‏ 5): والكاشف(1/١17).‏ 
(51ه) تقريب التهنيب(١515/1).‏ 


(014) فال النسائي بعد أن روى عدداً من الأحاديث من طريق مجموعة من الثقات؛ جميمهم عن ابن عمر بخلاف ما 
روى عبد الملك بن نافع: 'وهؤلاء أهل الثبت والعدالة: مشهورون بصحة النقل؛ وعبد الملك لا يقوم مقام واحد 
منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة وبالله التوفيق.ينظر: (السنن الكبرى؟/8؟ 7الأحاديث أرقام(5٠657-١٠١57)‏ 
وقال البخاري: لم يتابع عليه حديثه في للكوفيين"(التاريخ الكبيره/457)» وقال أبو حاتم: "لا يثبت حديثه منكر 
الحديث'(الجرح والتعديل7/5؟؟). وقال ابن حبان: ' لا يجوز الاحتجاج به(المجروحين؟/؟؟١).‏ 

(5١5)هو:‏ عوسجة المكي مولى ابن عباس الهاشمي. (التاريخ الكبير .)٦/۷‏ 

(٠07)السنن‏ الكبرى 44ح رقم[ه540) . 

(1١/01)بنظر:‏ التاريخ الكبير(؟/"؟)؛ و الجرح والتعديل(؟/4 ؟)؛ و الثقات(581/5؟): والكاشف(2/١١١).‏ 

(51/1)أخرجه في المستدرك587/4 كتاب الفرائضء برقم(5١١8)من‏ طريق عمرو بن دينار عن عوسجة به بنحوه 
وكان قد أخرجه قبل ذلك برقم(4١٠8)من‏ طريق عمرو بن دينار عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس 
به بنحوه وقال بعده: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاء؛ إلا أن حماد بن سلمة وسفيان بن 
عبينة روياه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى بن عباس ثم روى الحديث من طريق عوسجة. 

(۷۳)أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض ٤٠۳/٤‏ باب ميراث المولى ... برقم(١٠١٠۲)وقال‏ بعده: "هذا حديث خسن" 
الل عند أل العم في هذا الباب إا مات الرأجل ولم يرك عصنبة أن ميرائة يُجْمل في بيت مال الستلمين. 

(۷4)التاريخ الكبير(76/9). 

)5١؟/9(يليقعلل الضعفاء الكبير»‎ )٥۷١( 


(4۷۹) 


عدي حديثا آخر عن ابن عباس" ء وقد وثقه أبو زرعة ء وذكره ابن حبان في 
ثقات"ء وقال الذهبي: وثق""ء وقال أبو حاتم» وابن حجر: ليس بمشهور(*. 

قلت: هو مجهول؛ ولعل الذين وثقوه؛ خلطوا بينه وبين عوسجة بن رماح؛ فابن حبان 
صرح بذلك» فقال: '"وأحسبه عوسجة بن الرماح" وذكر حديئه الذي عرف به “ء وقول 
الذهبي:'وثق" معتمد على قول ابن حبان على الأغلب. 

أما قول أبي زرعة الرازي؛ فلعله هو الآخر خلط بينه وبين عوسجة بن رماح؛ الذي 
وثقه ابن معين» والعجلي؛ وابن شاهين7*). 

فهو لم يوثق على الحقيقة؛ لكن الذي وثق: عوسجة آخرء ولم يرو عنه سوى راو 
واحدء فهو على مذهب المتآخرين مجهول العين؛ وحكم النسائي بتجهيله؛ حكم صائب ومحقق. 

۷. يعلى بن مملك: قال أبو عبد الرحمن:' يعلى بن مملك: ليس بذلك المشهور2*7). 

لم يرو عنه سوى ابن أبي مليكة يعلى بن مملك“ء ولم أجد من تكلم عليه قبل 
الشسائيء لا جرحاً ولا تعديلاًء لكن ذكره ابن حبان في الثقات”)ء وقال عنه الذهبي: وثقء 
وقال ابن حجر: مقبول('*. 

أما الحديث الذي رواه النسائي في وصف صلاة النبي## وقراءته فيها"ء فقد رواه: 


أحمد: والترمذي؛: وأبو داودء والحاكم؛ والطبراني؛ وأبن خزيمة؛ و اين حبان › جماعه سم من 


(4اه)من طريق عمرو بن دينار عنه عن ابن عباس قال: 'قيل للنبي8 ما يمنع حبش بني المغيرة أن يأتوك؛ إلا أنهم 
يخشون أن تردهمء قال: "لا خير في الحبشء إن جاعوا سرقواء وإن شبعوا زنواء وإن فيهم لخلتين حسنتين: 
سنان الطعامء وبأس عند البأس. (الكامل584/5). 

(019)الجرح والتمديل(/4/9 1). 

(78ش )الثفات(5//١8١),‏ 

.)٠١1/7(فشاكلا)55(‎ 

(280)الجرح والتعديل(1/7١):‏ وتقريب التهذيب(١175/1).‏ 

(281)الثفات(ه/1م؟)., 

(581) ينظر: معرفة الثنات(87/1)» والجرح والتعديل(4/7")»: وتاريخ أسماء الثفات(١/181).‏ 

(287)السنن الكبرى١/7؟4ح‏ رقم(7؟١).‏ 

(544)ينظر: التاريخ الكبير(5/4١4):‏ والثقات(557/5)؛ وتهذيب الكمال(1/77١5)؛‏ وميزان الاعتدال(18457/9) 

(o۸٥)‏ الثفات(557/5). 

(٦۸٥نظر:‏ الکاشف(۳۹۸/۲).تقريب التهذيب(١/١٠1).‏ 

(۸۷١إرواه‏ النسائي في أربعة مواضع. ینظر: السلن الگبری ۳٤۲۹/۱‏ ح رقم(۱۰۹۵)؛ و١/4 4١‏ ج رقم(4 :)١77‏ و١/‏ 

۲ح رقم(٣۱۳۷)‏ و ٥۲۲ح‏ رقم(۷٥۸۰).‏ 


طريق ابن أبي مليكةء عن يعلى بن مملكء عن أم سلمة بنحوه وبمعناء!ة””). 

قلت: له أحاديث قليلة» أغلبها صحيحء فقد روى له الترمذي حديثين آخرين؛ الأول: 
في حسن الخلقء» والثاني: في الرفق» قال عنهما: "حسن صحيح17) 
أو "حسنة لذاتها" بحيث تخرجه عن حد الجهالة» لكنها لم تحقق له الشهرة المطلوبة. 

وأرى أن حكم النسائي عليه موفق» فهو ليس بذلك المشهور في الرواية كغيره. 

ومن خلال الأمثلة السابقة يتبين أن هذه العبارة فيها معنى الجهالة» وقد تفيد معنى 
آخر» مثل: عدم الشهرة بين الأساط العلمية»»: فقد استخدم النسائي عبارة: "ليس بالمشهور" أو 
ليس بمشهور" في أربعة رواةء واستخدم عبارة: ' ليس بذلك المشهور" في راويين”: واستخدم 
عبارة: " ليس بهذه الشهرة" مرة واحدة» وهذه الألفاظ لها ثلاثة مدلولات : 

الأول: عدم الشهرة مطلقاء وتعني الجهالة» وَوُصف بها ثلاثة رواة 

الثاني: عدم الشهرة بين الأوساط العلميةء وَوُصف بها ثلاثة رواة 

الثالث: عدم الشهرة في سند بعينه؛ وَوُصف بها راو واحد. 


» فرواياته إما 'صحيحة". 


(084)ينظر: جامع الترمذي :)١87/5(‏ وسبق تخريجه آنفاء وممنن أبي دلود(؟/7لا)كتاب الصلاة؛ باب استحباب 
الترتيل في القراءة برقم(477١):‏ ومسند أحمد (۲۹۷/1و ٠٠١‏ ۳و۸١۳)بوالمستدرك‏ على الصحيحين(١/؟55)؛‏ 
كتاب صلاة التطوع؛ برقم(©7١١)؛‏ وقال: على شرط مسلم ولم يخرجاهء ومعجم الطبراتي الکبیر (۲۹۲/۲۴)ء 
ح رقم(ه4١)؛‏ وصحيح ابن خزيمة(84/7١)‏ جماع أبواب صلاة التطوع بالليل؛ باب الترتيل بالقراءة في صلاة 
الليل برقم(58١١):‏ وصحيح ابن حبان(57/5؟)ح رقم(ة؟15). 

(245) ينظسر: جامع الترمذي 577/4: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق برقم(؟١٠٠)ء‏ و 517/4”؛ 
كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق برقم(17١1)كلاهما‏ من طريق ابن أبي مليكةء عن يى بن 
مَملّك» عن أمّ الترتاء. عن أبي الثراداء؛ عن لنب &. 


۰A 


الحكم على الراوي بما يشعر باختلال ضبطه. 

المطلب الأول: الاختلاط 

ومعنى الاختلاط في اللغة: فساد العقل7'"). 
الإنسان في آخر عمره: إما بسبب الخرفء؛ أو بسبب عارض يعرض لهء فيقال: تغير بأخرة: 
أو اختلط فلان بأخرة: والقيد بآخر العمر؛ للتغليب» وإلا فقد يقع الاختلاط في الشباب؛ لأسباب 
عديدة؛ كفقد أبن أو عزيرء أو ضياع مال؛ أو سرقة كتب؛ فيصاب بصدمة شديدة تسبب له 
ضعفا في الذاكرةء وتفقده القدرة على التركير *. 

واختلاط الضعفاءء لا يلتفت إليه كثيرا؛ لان الضعيف روایته مردودة لگن المهم 
معرفة تواريخ اختلاط الثقات» حتى يماز حديثهم قبل الاختلاط وبعدهء فيؤخذ منه ما كان قبل 
الاختلاط وينظر فيما كان بعد الاختلاط" وإذا لم يعلم التمييز بين سماع المتقدمين والمتأخرين 
منه؛ يترك الكل ولا يحتج بشيء منه» هذا حكم كل من تغير آخر عمره واختلط إذا كان قبل 
الاختلاط صدوقا7”""). وأما الرواة الذين وصفهم النسائي بالاختلاط فهم: 

.١‏ حصين بن عبد الرحمن7"'): قال أبو عبد الرحمن : "...وقد كان حصين بن عبد 

الرحمن اختلط في أخر عمره ودنکر ه النسائي في كتاب الضعفاء؛ وقال: 'تغئر "[34*), 


(.55) ينظر: لسان العرب(/5155-5514/0) . 

)۹١(‏ ينظر: فتح المغيث(١٤/١۳۷)‏ والأعظمي: محمد ضياء الرحمن؛ دراسات في الجرح والتعديل» عالم الكتب. 
بيروت-لبنان» الطبعة الأولىة 53 ١م.(١/١١١):‏ وشرح علل الترمذي(١/؟١٠).‏ 

(؟55) المجررحين(53525-535145). 

(515) هو: حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهنيل الكوفيء مات سنة(57؟١ه)‏ وله ثلاث وتسعون سنة. وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر؛ سبعة غيره ممن يقال لهم: حصين بن عبد الرحمن»ء: الأول: حصين بن عبد الرحمنء كوفي 
روى عن الشعبي: مقبول من السادسة مات سنة(5؟1ه)ء والثائي: حصين بن عبد الرحمن الجعفي كوفي من 
السابعة: مجهول» والثالث: حصين بن عبد الرحمن الأتصاري: مقبول من السابعةء والرابع: حصين بن عبد 
الرحمن الشيبائي: مقبول من السابعة أيضاء والخامس: حصين بن عبد الرحمن النخعي: مجهول من السابعة 
والسادس: حصين بن عبد الرحمن الهاشمي مجهول من السابعة» والسابع: حصين بن عبد الرحمن الأشجمي 
صوابه حسين بالسين» وكان قد ذكر واحداً آخر قبل السلميء أسمه: حصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد 
مقبول من الرابعة؛ فيصبح عددهم: تسعة. ينظر: (تقريب التهذيب١/٠؟١)ء‏ قلت: كما هو وأضح؛ جميعهم من 
المعاصرين لههء لكن لم يرو أحد منهم عن: هلال بن يساف؛ أو يروي عنه: خالد بن عبد الله غير السلمي» كما 
جاء في روايته التي تكلم عليها النسائي. 

.)؟١/١(يئاسنلل )السنن الكبرى7/1*ح رقم(5؟45))؛ وينظر: الضعفاء والمتروكين‎ ۹ ٤( 


۲۹ 


ولم يكن النسائي أول من ذكر اختلاط حصين» فقد سبقه إلى ذلك كثيرون» والذي أك 
اختلاطه هو: يزيد بن هارون/*"), وأنكره: علي بن المديئي!'"”), فقد نعل البخاري» وغيره 
عن يزيد بن هارون؛ أنه قال: 'طلبت الحديث وحصين حي» كان بالمبارك"'“ يقرأ عليه. 
وكان قد نسي"**"؛ وقال العلائي في كتاب المختلطين: "عن يزيد بن هارون أنه اختلط 
بأخرةء وأنكر ذلك ابن المدينى”'““. 

قلت: هواثقة» لكنه اختلط في آخر حياته: فقد وثقه أبن معين: وأحمدء وأبو حاتم وأبو 
زرعة الرازيان»وغيرهم» وذكر بعضهم أنه اختلط في آخر حياته؛ فقد قال يحيى بن معين: 
ثقة'*'). وقال أبو حاتم: ثقة في الحديث وفي آخر عمره ساء حفظه صدوق7''')ءوقال أبو 
زرعة: ثفة» قيل له: يحتج بحديثه؟ قال: أي واللها"'")» وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث7؟"), 
وقال أحمد بن حنبل: ثقة مأمون من كبار أصحاب الحديث''")؛ وقال ابن عدي: أرجو أنه لا 
بأس به""". وذكره ابن حيان في الثقات7"'')» وقال الذهبي: 'ثقة حجة"؛ وفي موضع آخر 
قال: 'ثقة» عَم ونسيء قال النسائي تغير"؛ وقال الذهبي في موضع ثالث: “وثقوهء وقيل إنه 
تغير يسيرا''). وقال ابن حجر: 'ثقة» تغير حفظه في الآخر7''")؛ وعقب عليه صاحبا 
التحرير بقولهما: 'سمع منه بعضهم قبل تغيره؛ وسمع آخرون بعد تغيره' وأشارا إلى أن 
البخاري أخرج له من طريق الذين رووا عنه قبل الاختلاطء ومن طريق الذين رووا بعد 
الاختلاط؛ لكن مما توبعوا عليه(!؟"''). 


(04) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري(؟/")؛ والتعديل والتجريح(577/1): والمختلطين(١/1؟).‏ 

(5947)ينظر: والمختلطين(١/١١)؛‏ وتهذيب التهنيب(75/7؟): وقال: أنكر ذلك في علوم الحديث. 

(541)مدينة المبارك هي بقزوين استحدثها مبارك التركي؛ وبها قوم من مواليه» وأظن مباركا من موالي المعتصمء أو 
المأمون» ينسب إليها أبو يعقوب يوسف بن حمدان الزمن المديني.(معجم البلدان5/5؟). 

(044) التاريخ الكبير(؟/7)؛ وينظر: تهذيب التهذيب(9/7؟1؟). 

.)١1/1(نيطلتخملا)255(‎ 

(١٠6)ينظر:‏ الجرح والتعديل(؟57/:0١)؛‏ وتهذيب الكمال(5/؟575). 

(601إينظر: الجرح والتعديل(7٠:/157١).‏ 

)٠٠١(‏ ينظر: الجرح والتعديل(57/07١),‏ والتعديل والتجريح(؟/577)» وتهذيب للكمال(5151/1), 


.)؟١6/١(تافثلا إمعرفة‎ 7 ٠١"( 
.)18/1١(ظافحلا‎ تاقبطوء)١١١/؟(لادتعالا‎ نازيمو)75/١(تاقثلا نظر:الجرح والتعديل(؟٠/57١)متاريخ أسماء‎ ٠١ ٤( 
.)۴۹۷/۲(لماكلا)٦ (*ء‎ 


.)۳١ ١۰/٣ (تاقتلا)٦‎ ۰ ٦ ( 

(۷٠1)المغني(١/1۷۷)؛‏ والرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب رد حديثهم(١/45)‏ 
(704) تقريب التهذيب(1/١7١).‏ 

(005)ينظر: تحرير تقريب التهذيب(517/1؟), 


"1١٠ 


وخلاصة القول: أن هذا الراوي طرأ عليه الاختلاط في آخر عمره؛ فمن سمع منه 
قديمء فحديئه مقبول؛ ومن سمع منه بعد الاختلاط فلا يقبل من حديثه إلا ما توبع عليه من 
غير طريق حصين» وهذا ما فعله البخاريء» فقد أخرج له "في الصلاةء والبيوع» وغير 
موضعء عن: شعبةء والثوري»ء وهشيم بن بشيرء وخالد بن عبد اللهء وزائدة بن قدامةء 
وغيرهم؛ ممن سمع منه قبل الاختلاطء كما أخرج له عن: سليمان بن كثير »وعبثر ابن القاسم؛ 
وعبد العزيز بن عبد الصمدء وعبد العزيز بن مسلم» ومحمد بن فضيل » وحصين بن نمير؛ 
وغيرهم؛ ممن سمعوا منه بعد الاختلاط» لكن مما توبعوا عليه!"''). 

". سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري-بضم الجيم وفتح الراء-''''): قال أبو عبد 
الرحمن: "سعيد الجريري كان قد اختلط» وسماع حماد بن سلمة منه قديم قبل أن يختلط"''"). 
وذكره الثسائي في كتاب الضعفاء» فقال: "من سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء'“. 

قلت: هو ثقة: لكنه اختلط قبل موته بثلاث سئوات؛ فقد ذكره العلاثئي في كتاب 
المخئلطين""ء وابن الكيال في الكواكب النيرات7"'"). 

كما أشار كثير من العلماء إلى مسألة اختلاطه في آخر حياته؛ فروى البخاري عن 
شيخه علي بن المديني؛ أن الجريري اختلط سنة إحدىء أو ثنتين وأربعين ومائة» وكانت وفاته 
سنة أربع وأربعين ومائة”'")؛ وقال يحيى بن معين: 'سعيد الجريري: ثقة”"'"»... وقال 
الدوري: "إنما مذهب يحيى عندنا في هذا أن الجريري اختلطء لا انه ليس بثقةء وقال أبو حاتم: 
'تغير حفظه قبل موته؛ فمن كتب عنه قديما فهو صالح» وهو حسن الحديث 'ء وقال أحمد: 
محدث أهل البصرة'')؛ وقال ابن سعد والعجلي: ثقة إلا أنه اختلط في آخر عمره'"'ء قال 
ابن عدي: مستقيم الحديث؛ من سمع منه قبل الاختلاط »فحديثه حجة» وهو أحد من يجمع 


(١٠)ينظر:‏ التعديل والتجريح(5517/1)» وتحرير تقريب التهذیب‌(۲۹۷/۱). 

)1١1١(‏ ينظلر ضبط الاسم في :ابن الكيال: أبو البركات محمد بن أحمد بن يوسف الذهبي الشافمي؛ الكواكب النبرات 
فيمن اختلط من الرواة؛ تحقيق: حمدي السلفيء دار العلمء الكويت.د.ط.(2/1؟). 

(11۲)السنن الكبری1/ ٥۸ح‏ رقم(؟145١١٠).‏ 

)57/١(يئاسنلل‎ ءافعضلا)1١1(‎ 

.)58-59/١(نيطلتخملا كتاب‎ )١١4( 

(115) ينظر:الكواكب النيرات(5/1؟). 

(111) ينظر: التاريخ الكبير(؟/557). 

(811)الجرح والتعديل(4/١):‏ وينظر: تاريخ أسماء الثقات(١/47)»‏ وتهذيب التهنيب(5/4). 

.)١/5(ليدعتلاو‎ حرجلا)1١14(‎ 

(14١81)ينظر:‏ سير أعلام النبلاء(55/17١)؛‏ وتهذيب للتهذيب(1/4)؛ والكواكب النيرات(١/6؟)موطبقات‏ الحفاظ(١/6١).‏ 

(50) ينظر: الطبقات الكبرى(7/١5؟)؛‏ ومعرفة الثفات(9514/1؟). 


۲۹۹ 


حديثه من البصريين7”")؛ وقال ابن حبان: كان قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين 7"""), 
وقال ابن الجوزيء والذهبي: ثقةء تغير قليلاء ضعفه القطان» زاد الذهبي: وقال النسائي: من 
سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء وأشار الدارقطني إلى شبه ذلك" 'ء وقال الذهبي في 
الكاشف: حسن الحديث ‏ وقال ابن حجر: 'ثقةء اختلط قبل موته بثلاث سنين!*""). 

واختلاط الجريري لم يكن شديداء فقد قال ابن حبان: 'رآه يحيى بن سعيد القطان وهو 
مختلط» ولم يكن اختلاطا فاحشا؛ فلذلك أدخلناه في الثقات7'""). 

وقال بعضهم من مسالة الاختلاط حتى إنه لم يعد ما حصل للجريري اختلاطاء فقد 
قال أحمد : 'سألت ابن عليه عن الجريري أكان اختلط؟ قال: لا كبر الشيخ فرّق7"". 

وخلاصة القول: أن الجريري ثفة» وأحاديثه مستقيمةء إلا ما كان منها في آخر ثلاث 
سنوات؛ فينظر فيه؛ فما وافق فيه الثقات؛ قبلء» وما خالفهم؛ يُرَّدَء وهذا ما فعله الشيخانء فقد 
أخرجا له في الصحيحين: 2"").؛ لكنهما تحايدا ما حدث به في حال تغير حفظها'"'). 

والذين وثقوه: إنما وثقوه بالنظر إلى حاله قبل الاختلاطء ومن علم منهم باختلاطه؛ نبه 
عليه ومن لم يعلم به؛ فلا تثريب عليه فقد حكم بما عَلم من أمره؛ والله تعالى أجل وأعلم. 

". سعيد بن أبي عروبة: قال أبو عبد الرحمن: "...سعيد بن أبي عروبة تغير في 
آخر عمره» فمن سمع منه قدیما؛ فحدیثه صحیہ"'"'. 

وقال النسائي فسي كتاب الضعفاء في ترجمة سعيد الجريري: "من سمع منه بعد 
الاختلاط فليس بشيء-أي الجريري- وكذلك ابن أبي عروبة("'. 

قلت: هوقة 'من أثبت الناس في قتادة"7"'")ء بيد أنه اختلط بأخرة: وهو یدلس› 
ويرسلء واتهم بالقدرء لكنه كان يكتم ذلك ولا يدعو إليه؛ وقد نبه النسائي إلى اختلاطه؛ ولم 


(١5871)ينظر:‏ الكامل(5؟/597). 

(؟1؟7)مشاهير علماء الأمصار(١/57١).‏ 

(؟؟1)الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(١/4١5؟):‏ ومن تكلم وفيه موثق(١/85).‏ 
(514)الكاشف(١/155).‏ 

(575)تقريب التهذيب(١1/؟5؟).‏ 

(5؟1) الثنات(1/7ه؟). 

{1Y}‏ بنظر : الجر ج والتعديل(4/١).:‏ و سير أعلام النبلاء([ 6/5 :)١5‏ وتهذيب التهنيب(3/5). 
(174إينظر: تسمية من أخرج له البخاري ومسلم(١/١١١)‏ والتعديل والتجريح(74/7١٠).‏ 
(119) سير أعلام النبلاء(151/5). 

(57)السنن للكبرى814/5؟ح رقم(75١5)‏ بتعصرف يسير. 

(o, للنسائي(‎ ءافعضلا)1۳١(‎ 

(1")تهذيب التهذنيب(21/4). 


يشر إلى تدليسه» أو بدعته؛ مع أن ابن حجر نتب القول بوصفه بالتدليس إلى النسائي("". 

قال ابن معين والنسائي؛ وأبو زرعة: 'ثقة" زاد أبو زرعة: 'مأمون'”". 

أما الاختلاط: فقد ذكره العلائي في المختلطين7””"). 

وروي عن أحمد بن حنبل أنه قال: ثقة إمامء ساء حفظه بأخرة» وحديثه في الكتب 
منقىء إلا أنه قفدري7"")؛ وقال ابن سعد: "كان ثقة كثير الحديث ثم اختلط بعد في آخر 
عمر "ال وقال ابن عدي : سعيد بن أبي عروبة: اختلط» فمن سمع منه قبل الاختلاط: 
فحديثه مستقيم حجة "'» وقال ابن معين: ثقةء وهوأثبت الناس في قتادة: سعيد وهشام 
الدستوائي وشعبة!''")»اختلط سعيد بعد هزيمة إيراهيم بن عبد الل7*"), قال أبو عوانة: لم يكن 
عندنا في ذلك الزمان أحد أحفظ من ابن أبي عروبة""“"ء وقال ابن عدي:" من ثقات الناسء 
وله أصناف كثيرة حدث عنه الأئمةء فمن سمع منه قبل الاختلاط فذلك صحيح حجةء ومن 
ممع بعد الأختلاط فذلك ما لا يعتمد عليه" ء وقال الذهلي عن عبد الوهاب الخفاف: خولط 
سعيد سنةء وعاش بعد ما خولط: تسع ستين» وقال الآجري عن أبي داود: کان سعيد يقول في 
الاختلاط: قتادة عن أنس أو أنس عن قتاد ة("“"› وقال أبو حاتم: 'هو قبل أن بختلط تة" . 

وقال العجلي» وابن حبان: "ثقةء وكان اختلط بأخرة" ”“ وقال الأزدي وابن 
الجوزي: اختلط في آخر عمره اختلاطا قبيحال”*")» وقال الذهبي: ثقة مصنف ساء حفظه في 
آخر عمرها”'"). وقال ابن حجر: ثقة حافظ له تصائيف» كثير التدليسء واختلط 8*')موتعقبه 


(؟؟7)طبقات المدلسين١(/١؟).‏ 

٦۳٤ (‏ )تهذيب التهذيب(51//4). 

.)41/1١(نيطلتخملا)158(‎ 

(١1۳)الرواة‏ الثفات المتكلم فيهم بما لا يوجب رد حديثهم(١/97):‏ وينظر؛ الضعفاء الكبير للعقيلي(؟/1١١).‏ 

(579)الطبقات الكبيرى(7077/7) 

.)587/5(لماكلا)١؟4(‎ 

(5194) ينظر؛ سير أعلام النبلاء(7/1١4).ء‏ والمغني في الضعفاء(١/٤٠").‏ 

(5408) ينظر: ميزان الاعتدال(9/١١١)‏ قال الذهبي: عاش بعدها ثلاث عشرة سنة؛ وكانت الهزيمة في سنة خمس 
وأربعين ومائة.(المصدر نفسه). 

(141) ينظر: سير أعلام النبلاء(7/؟١2))4‏ وتهذيب التهذيب(017/4). 

(؟14إينظر: الكامل في الضعفا(؟/514؟). 

(4 ١)تهذيب‏ التهذيب(01/4) باختصار. 

(44١)من‏ تكلم فيه وهو موثق(۸۷/۱). 

(514)معرفة الثفات(١/7؟١4)ء‏ والثفات(١57/1٠1).‏ 

(147)الضعفاء والمتروكين(١/؟؟5):‏ وتهذيب التهذيب(017/4). 

(49١)من‏ تكلم فيه وهو موثق(89/1). 

(548)تقريب التهذيب(775/1). 


صاحبا التحريرء فقالا: "أما وصفه بكثرة التدليس هناء فمناقض لما ذكره في طبقات المدلسين» 
فقد ذكره في الطبقة الثانية التي احتمل الأئمة تدليسهم» وأخرجوا لهم في الصحيح؛ لإمامتهم 
وقلة تدليسهم»؛ مع أنهم قد ذكروا جماعة روى عنهم ولم يسمع منهم وفيهم كثرة؛ وما ندري 
هل مثل هذا يسمى تدليسا أم إرسالال؟؟"). 

وأما التدليس والإرسال: فقد ذكره العجمي في المدلسين» وقال: مشهور بالتدليس 
ذكره به غير واحدا”). 

كما ذكره الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين» وقال: 'وصفه النسائي» وغيره 
بالتدليس7'”*')؛ وقال في التقريب: كثير التدليس ء وتعقبه صاحبا التحرير» وقد سبق. 

وروي عن عفان بن مسلم قال: كان سعيد يروي عن قتادة مما لم يسمع شيئأ كثيراء 
ولم يكن يقول فيه حدثنال”*")؛ وقال أبو بكر البزار: يحدث عن جماعة لم يسمع منهم» فإذا قال: 
سمعت وحدثناء كان مأمونا على ما قال» وقال ابن معين: لم يسمع من عبد الله بن محمد بن 
عقيلء وقال بن أبي خيثمة؛ عن يحيى: كان يرسل7؛*"2» وقال الفلاس: 'لم يسمع ابن أبي 
عروبة من يحيى بن سعيد الأنصاريء ولا من عبيد الله بن عمروء ولا من أبي بشرء ولا من 
زيد بن أسلم» ولا من أبي الزنادء وقد حدث عن هؤلاء كلهم" *”"). 

وأما القدر: فقال أحمد: كان قتادة وسعيد بن أبي عروبة يقولان بالقدر ويكتمانه“"*ء 
وعقب الذهبي على قول أحمدء فقال: لعلهما ثابا ورجعا عنهء كما تاب شيخهما”*'!: وقال ابن 
حبان: كان يقول بالقدر ولا يدعو إليه“ء وقال ابن قاتع: خلط في آخر عمره وكان أعرج 
يرمى بالقدرء وقال أحمد: كان يقول بالقدءر ويكتمه وقال العجلي: كان لا يدعو إليهل”"). 

وخلاصة القول: أن العلماء اتفقوا على توثيقه قبل الاختلاط» أما بعد الاختلاط» فهو 
كغيره من المختلطين ٠‏ يؤخذ من حديثه ما ميز مئه» وقد أخرج له الشيخانء لكنهما احتاطا 


)١15(‏ تحرير تقريب التهذيب(؟/8؟). 
(15) ينظرالتبين لأسماء المدلسين(١/84).‏ 
(151)طبقات المدلسين١(/١؟).‏ 
(؟0"61)تقريب التهذیب(۲۴۹/۱). 
(5659)الطبقات الكبرى(/؟7؟), 
(1854)تهذيب التهذيب(07/4) باختصار. 
(154) التعديل والتجريعح(/85١١).‏ 
(555)من تكلم فيه وهو موثق(۸۷/۱)» سير أعلام النبلاء(417/5). 
(1519) ينظر: سير أعلام النبلاء("/؟١4).‏ 
(524) الثقات(١/5١4).‏ 

(565)تهذيب التهنيب(57//4) باختصار. 


۲1 ٤ 


فيما أخرجاه عنه فأخرجا له عمن كت عنه قبل الاختلاط» كما قال الحاكم النيسابوري '"'ء 
فما كان في الصحيحين عنه محمول على الأخذ عنه قبل اختلاطه 7""). 

أما الإرسال والتدليس: فيحتاط لهما بعدم الأخذ من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع. 

وأما بدعته: فلم يكن غالياً فيهاء ولم يدع لهاء بل كان يكتمهاء فلا تؤثر في حديثه. 
وسكوت النسائي عن بدعة سعيد؛ يؤكد ما ذهبنا إليه من أن مذهب النسائي في المبتدعين: أن 
يروي عمن لا يدعو لبدعته منهم. 

4؛. عطاء بن السائب؟؟*"): قال أبو عبد الرحمن: "عطاء بن السائب: كان قد اختلط: 
وأثبت الناس فيه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج' ("')؛ وقال في موضع آخر: "دخل عطاء 
ابن السائب البصرة مرتين فمن سمع منه أول مرة فحديثه صحيح ومن سمع منه آخر مرة 
ففي حديثه شيء؛ وحماد بن زيد حديثه عنه صحيح7'''). 

ونقل الذهبي» والسيوطي عن النسائي أنه قال : ثقة في حديئه القديم» إلا انه تغيرا"". 

قلت: وهو كسابقيهء كان ثقةء إلا أنه اختلط بأخرة؛ ذكره العلائي في المختلطين!!'''), 
فحديثه القديم لا خلاف في قبوله؛ فقد روى البخاريء عن ابن المديئي» عن يحبى بن سعيد 
قال: " ما سمعت أحدا من الناس يقول في عطاء بن السائب شيئا في حديثه القديم؛ قيل ليحيى 
ما حدث سفيان وشعبة أصحيح هو؟ قال: نعم إلا حديثين كان شعبة يقول سمعتهما بأخرة""". 

لكن اختلاطه كان شديداء فكان يرفع أحاديث؛ ويروي عن رجال لم يسمع منهم» قال 
أحمد: “كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يعرفهاء وقال وهيب لما قدم عطاء البصرة 
قال: كتبت عن عبيدة ثلاثين حديثاء ولم يسمع من عبيدة شيئاء فهذا اختلاط شديداة'')» ونقل 
العلائي عن أحمد أنه قال: لا نعرف له سماعا من عبيدة يعني السلماني» ولا لقاء» وحمل 
قوله: سمعت من عبيدة ثلاثين حديثاء على اختلاطه""ء وقال أبو حاتم: محله الصدق قديما 


(8030إينظر: من تكلم فيه وهو موثق(7/1*). 

(131) بنظر : تهذيب الاسماء( 1/١‏ 1( 

(؟1")عطاء بن السائب بن مالك ويقال بن زيد ويقال بن يزيد الثقفي أبو السائب ويقال أبو زيد ويقال أبو يزيد ويقال 
أبو محمد الكوفي( تهذيب الكمال ٠‏ ١/ر٦۸۷-۸)وذكر‏ العجلي رجلا آخر أسمه عطاء بن السائب بن يزيدء وقال: 
تابعي حجازي ثقة. (معرفة الثقات"/ره؟١).‏ 

(557)السئن الكبرى١5/1‏ ١٠ح‏ رقمل+ 507 ١)وانظر:‏ 4/7 77ح رقم(؟1171١5).‏ 

(1114)السئن الكبرى12/5م رقم(؟ .)١ ۰ ١”‏ 

(12" )سير أعلام النبلاء(7/5١١):‏ وطبقات الحفاظ(١/؟١).‏ 

(501")كتاب المختلطين(١/87).‏ 

(11۷)التاريخ الكبير(٠/١٠٠؛).‏ 

(854)الكامل(ه/؟55؟), الجرم والتعديل("/؟١١1))‏ تهذيب الكمال( ٠‏ 1( 

(154)جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي (١/8؟١).‏ 


1° 


قبل ان يختلطء صالح مستقيم الحديث؛ تغير حفظه بأخرة؛ في حديثه تخاليط كثيرة وما روى 
عنه ابن فضيل؛ ففيه غلط واضطرابء رفع أشياء كان يرويها عن التابعين فرفعها إلى 
الصحابة ”): وقال أحمد بن حنبل: عطاء: ثقة ثقة رجل صالح؛ وقال من سمع منه قديما 
كان صحيحا ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء('”")؛ وفي رواية أخرى قال: ثقة رجل صالح 
من خيار عباد الله . 

واتهمه العجلي بأنه كان يقبل التلقين» فقال: جائز الحديث؛ كان شيخا قديما ثقة» و كان 
بأخرة يتلقن إذا لقنوه في الحديث؛ لأنه كان قد كبر '. 

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان قد اختلط بآخره؛ ولم يفحش خطؤه حتى 
يستحق أن يعدل به عن مسلك العدول""ء قال الذهبي: "صدوق تغير ... روى له مسلم في 
الشواهد أحاديث*". وقال في السير:" وكان من كبار العلماء لكنه ساء حفظه قليلا في أواخر 
عمره اء وقال ابن حجر: صدوق اخلط" وتعقبه صاحبا التحريرء فقالا: بل ثقةء 
فحديثه قبل الاختلاط صحيح....له في البخاري حديث واحدء وهو من رواية هشيم عنهء وهو 
من سمعه بعد الاختلاط» لكنه قرنه بأبي جعفر بن أبي وحشية الثقة الثبت(*""). 

وخلاصة القول: أن عطاء يؤخذ من حديثه ما كان قبل الاختلاطء وبخاصة ما كان 
عن شعبة وسفيان وحماد بن زيد؛ لأن هؤلاء أخذوا عنه قديماً قبل الاختلاط. 

والشسائي وافق جمهور العلماء في التنبيه على عدم الأخذ من حديث عطاء بعد 
الاختلاطء وقوله كان أحد الأقوال التي اعتمدها من جاء بعده» وقول صاحبي التحرير موافق 
لحكم النسائي على هذا الراوي. 


(١77/)ينظر:‏ الجرح والتعديل(56/؟؟؟). 

(١1۷)تهذيب‏ الكمال(١٠7/١5)موسير‏ أعلام النبلاء(1/5١١).‏ 
(077")ينظر: بحر الدم(١/57؟):‏ وطبقات الحفاظ(١/1۷).‏ 
(707) ينظر: معرفة الثقات(؟/26؟١).‏ 
(504)النفات(517/97؟) 

(8076) من تكلم فيه وهو موثق(١/84١).‏ 

.)١١١/5(ءالبنلا سير أعلام‎ )1۷١( 

(1019") تقريب التهذيب(١/1511).‏ 

(۷۸) تحري تقريب التهنيب(54/5١51-1١)‏ باختصار. 


ه. محمد بن عجلان7"": قال النسائي: ' ...اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري؛ ما 
رواه سعيدء عن أبيه عن أبي هريرة» وسعيدء عن أخيهء» عن أبي هريرة؛ وغيرهما من مشايخ 
سعيد» فجعلها ابن عجلان كلها عن سعيد» عن أبي هريرة وابن عجلان ثفة والله أعلم"7:*). 

قلت: تباينت أقوال النقاد في محمد بن عجلانء فقد وثقه: سفيان بن عيينة» ويحيى بن 
معين» وأحمد بن حنبلء أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين» وشبهه ابن المبارك بالياقوتة الحمراءء 
وقال لم يكن بالمدينة أشبه بأهل العلم منهء وأثنى عليه مالك خيرا'*")؛ كما وثقه العجلي(؟*", 
وابن شاهين7”*")؛ وابن حبان!؛*')؛ وغيرهم. 

وقد وصفه بعض العلماء بسوء الحفظء ورموه بالاختلاط؛ " قال الحاكم وغيره سيء 
الحفظ7”*")» وقال في موضع آخر: 'وقد تكلم المتأخرون من أثمتتا في سوء حفظه*"*. 

وأمسر اختلاط ابن عجلان لا يخفى؛ فقد اعترف به هو نفسه إذ يقول فيما يرويه عنه 
يحيى بن سعيد القطان: " كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن 
أبي هريرة؛ فاختلطت علي فجعلتها عن أبي هريرة *“. 

وقد ذكرت ابن عجلان في مبحث الثقات» وتعرضت لمسألة اختلاطه هناك بما يغني 
عن إعادته هناء لكني أشير إلى أن ابن حبان دافع عنه وبين أن أحاديث أبي هريرة كانت عند 

ابن عجلان في صحيفة» فاختلطت عليه» وليس هذا مما يهي الإنسان به؛ لأن 
الصحيفة كلها في نفسها صحيحة . 

والتسائي قد بَيّنَ أمرهء وأشار إلى موضع الخلل في رواياته؛ ثم بعد ذلك وثقه على 
سبيل الإجمال مع مراعاة مسألة الاختلاط» فلا يقبل حديثه كله؛ ولا يرد كله والله تعالى أعلم. 


(1۷4)هو: محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة القرشي من خيار آهل المدينة مات سنة ثمان وأربعين 
ومائة. (مشاهير علماء الأمصار١/١؟١).‏ 

(٠88)السئن‏ الكبرى١/18؟ح‏ رقم( 157). 

(141) ينظر: الجرح والتعديل(55/4). 

.)١؟1؟7/5(تافثلا‎ ةفرعم)١87(‎ 

(787)تاريخ أسماء الثقات(١/١١؟).‏ 

(584) الثقات(787/9): ومشاهير علماء الأمسار(١/١5١).‏ 

"١42(‏ سيزان الاعتدال(57/5 ؟). 

(1857)المغني في الضعفاء(؟/7١١).‏ 

(1419)التاريخ الكبير(157/1) 

(1۸۸) ينظر: التقات(۳۸۷/۷)۔ 


؟. محمد بن الفضل : قال أبو عبد الرحمن: "أبو النعمان اسمه: محمد بن الفضل 
ولقبه: عارم وكان قد اختلط في آخر عمره؛ قال سليمان بن حرب: 'إذا وافقني أبو النعمان فلا 
أبالي من خالفني" -يعني عارم- قال أبو عبد الرحمن: 'وكان أحد الثقات قبل أن يختلط7"'). 

قلت: هو أحد شيوخ البخاري الكبارء قال عنه أبو حاتم الرازي: ثقةء اختلط في آخر 
عمره وزال عقله» فمن سمع عنه قبل الاختلاط؛ فسماعه صحيح؛ وكتبت عنه قبل الاختلاط 
سنة أربع عشرةء ولم اسمع منه بعدما اختلطء فمن كتب عنه قبل سئة عشرين ومائتين: 
فسماعه جيدء وأبو زرعة لَقِيَهُ سنة اثنتين وعشرين ومائتين!'”"). 

وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره» وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به فوقعت 
المناكير الكثيرة في روايته» فما روى عنه القدماء قبل اختلاطه إذا علم أن سماعهم عنه كان 
قبل تغيره-قُبل-» فإن احتج به محتج بعد العلم بما ذكرت» أرجو أن لا يجرح في فعله ذلك. 
وأمارواية المتأخرين عنهء فيجب التتكب عنها على كل الأحوال؛ وإذا لم يعلم التمييز بين 
سماع المتقدمين والمتأخرين منه؛ يترك الكل ولا يحتج بشيء منه هذا حكم كل من تغير آخر 
عمره واختلط إذا كان قبل الاختلاط صدوقا وهو مما يعرف بالكتابة والجمع والإتقان!!'""). 

ولعل قولي أبي حاتم الرازيء وابن حبانء فيهما ما يشفي الغليل. 

وقد ذكره العلائي في المختلطين؛ ونقل قول أبي حاتم بتمامه» وقول ابن حبان 
بمعناهء ثم أضاف: واحتج به مسلمء وقال أبو داود استحكم به الاختلاط سنة ست وعشرين 
ومائتين» وقال الدارقطني: تغير بأخرة؛ وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكرء وهو ثقة» فهذا 
معارض لقول ابن حبان والله أعلمل""'). 

وقد وثقه كثير من العلماء: قبل الاختلاطء ونبهوا على مسألة اختلاطه""ء وقال 
الذهبي؛ ثقة شهيرء وذكر أنه اختلطء لكنه دافع عن اختلاطه؛ وقلل من أهميته» فزعم أنه لم 
يحدث بعد أن اختلط بشيء» فقال: ثقة حجةء اختلط بأخرة لكن ما ضر ذلك حديثه؛ فإنه ما 
حدث حينئذ فيما علمت"ء وتحامل على ابن حبان في الميزان فقال: قال الدارقطني تغير 
بآخره وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر؛ وهو: ثقةء قلت:-القائل الذهبي- فهذا قول حافظ 


(585)السئن الکبر ی٥‏ / ۷٦٤ح‏ رقم(۹۳١٠).‏ 

)٠۹١(‏ ينظر: الجرح والتعديل(28/4). 

.)"٠٥-۲۹٤/۲(نیحورجملا‎ {41( 

(1۹۲إينظر : المختلطين(١/١١١).‏ 

(1۹۳إينظر لمعرفة التفات(؟5/٠5؟)»‏ وضعفاء العقيلي(4/١؟١١).؛‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(2/١1):‏ ورجال 
صحيح البخاري(5075/1)» وتهذيب الكمال(1؟/551؟): والمغني(4/1؟١)ء‏ وتهذيب التهذيب(5517/4). 

(54١)ينظر:‏ المغني(؟/4؟1): ومن تكلم فيه وهو موثق(1//1"١))؛‏ والرواة الثقات المتكلم فيهم(١/؟7١).‏ 
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العصر؛ الذي لم يأت بعد النسائي مثله؛ فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في 
عارم فقال: اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به فوقع في حديثه 
المناكير الكثيرة فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك 
الكل ولا يحتج بشيء منهال”"''؛ وقال ابن حجر: قرأت بخط الذهبي: لم يقدر ابن حبان أن 
يسوق له حديثا منهاء والقول فيه ما قال الدار قطني7'"")؛ وقال صاحبا التحرير: الظاهر صحة 
قول الدارقطني والذهبي» فلا يعرف لعارم ما ينكر من الحديثء ولم يذكر أحد من المتقدمين 
حديثاً خلط فیه» فلا یؤثر اختلاطه في صحة روایاتهء إلا أن يُنص عليها”"". 

قلت: وهذا فيه تحامل على ابن حبان؛ فكلام ابن حبان جيد ومحقق» ويصلح أن يقال 
في جميع المختلطين» وقد نقله كثير من العلماءء ولم ينثقدوه بشيء»ء إلا أن بعضهم أشار إلى 
أن كلامه معارض لكلام الدارقطئي» وعدم علم الرجل بشيء؛ لا يعني عدم وجوده فربما لم 
يطلع الدارقطني على ما اطلع عليه ابن حبانء وقول ابن حبان يشير إلى أنه وقع على شيء 
من حديثه بعد الاخثلاط, وإلا لما قال ما قال. 

وربما اختلط محمد بن الفضل مرتين» فقد روى العقيلي عن أبي داود قال: بلغنا أن 
عارم أنكر سنة ثلاث عشرة ثم راجعه عقله» واستحكم الاختلاط سئة ست عشرة ومائتين» ثم 
قال : وعلي بن عبد العزيز سمع سنة تسع عشرة ومائتين» ثم ذكر حديثا وهم فيه عارم» 
فجعله عن حميد عن أنسء والصواب عن حميد عن الحسن كما قال عفان بن مسلم» وذكر أن 
جده سمعه سنة سبع عشرة من عارم عن حميد عن أنس ™" فلعل ابن حبان قصد بكلامه 
فترة الاختلاط الأولىء والله أعلم. 

. نجيح المدني 9*): لم يرو النسائي لهذا الراويء وإنما ذكره ليميز بينه وبين راو 
آخرء اشترك معه في الكنية» وذكر بعض حديثهء للتدليل على ضعفهء ونكارة حديثه فقال: "أبو 
معشر هذ اسمه زياد بن كليب: ثقة» وهو صاحب إبراهيم» روى عنه منصورء ومغيرة؛ 
وشعبة. وأبو معشر المدني اسمه: نجيح» وهو ضعيف» ومع ضعفه -أيضا- كان قد اختلطل 
عنده أحاديث مناكيرء منها: محمد بن عمروء عن أبي سلمة عن أبي هريرةم عن النبي 23 


(156) ميزان الاعتدال(58/56١),‏ 

(557)تهذيب التهنيب 019/5 ؟). 

(191) تحرير تقريب التهذيب(؟/7١؟).‏ 

(594) ضعفاء العقيلي(71/4١)‏ باختصار. 

(558)هو: تجيع بن عبد الرحمن السندي- بكسر السين وسكون النون- المدني أبو معشر مولى بني هاشم مشهور 
بكنيته مات سنة سبعين ومائة؛ ويقال: كان اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال.(تقريب التهذيب١/555).‏ 
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قال:" ما بين المشرق والمغرب قبلة''ء ومنها: هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة» عن 
لنبي##: "لا تقطعوا اللحم بالسكينء ولكن انهشوه نهشاً"'ء وغير ذلك. 

وقد ذكره النسائي في الضعفاءء وقال عنه: ضعيف""ء وقال البخاري: 'منكر 
الحديث» وقال ابن مهدي: تعرف وتنكر 7''"؛ وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه ويضعفه 
»وقال أحمد: كان صدوقاء لكنه لا يقيم الإسناد ليس بذاكء وكان لا يرضاء'ء وقال أبو حاتم 
وأبو زرعة: صدوق وليس بقوي في الحديث؛ وقال سفيان الثوري: صالح لين الحديث محله 
الصدق 'ء وقال يحيى بن معين: ضعيف يكتب من حديثه الرقاق» وفي رواية أخرى: ليس 
بشيء › وفي رواية ثالثة: ليس بقوي في الحديث؛ وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عن أبى 
معشر المديني ويستضعفه جدا ويضحك إذا ذكره؛ وقال احمد بن حنبل: يكتب من حديث أبى 
معشر أحاديثه عن محمد بن كعب القرظي في التفسير"'ء وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه 
يكتب حديثهل”''اء وقال ابن شاهين: كان صدوقا ولكنه لا يقيم الأسانيد 'ء وقال أبو نعيم 
الأصبهاني: روى عن نافع وابن المنكدر وهشام بن عروة ومحمد بن عمرو الموضوعات لا 
شيء 'ء وقال ابن حجر: ضعيف:ء أسن واختلط!''", 

قلت: هو ضعيف» وفي أحسن أحواله-على رأي بعض العلماء-» صدوق يخطئ قبل 
الاختلاط؛ فحكمه قبل الاختلاط أن لا يؤخذ من حديثه ما انفرد فيهء فكيف بعد الاختلاط؟. 


)٠١1١1١(مقرب كتاب الصلاة باب القبلةء‎ ۳۲۳۴/٠ )وابن ماجه‎ ۳٤۲ ( أخرجه الترمذي(۱۷۱/۲)؛ کتاب الصلاة؛ برقم‎ )٠١( 
كلاهما من طريق أبي معشر »عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به ويبدو أن النكارة في إسناده‎ 
من‎ )۳٤٤[( فلم يتابعه عليه أحد من هذا الطريق» وقد أخرجه الترمذي في 1۷۳/۲ الكتاب والباب نفسه برقم‎ 
طريق:عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به بمقهء‎ 
وقال: "هذا حديث حسن صحيح".‎ 

)۷١١(‏ رواه البيهقي في شعب ايمان(٥/۹1)برقم(۸۹۸٥)»‏ من طريق أبي معشرءعن هشام بن عروةء عن أبيه» عن 

عائشة به بمثله» وقال: تفرد به أبو معشر المدئي وليس بالقوي. وذكره ابن حبان في المجروحين(؟/١٠5و؟١5))‏ وذكره 

المجلوني في كشف الخفاء(۲/٤۸٤)؛‏ وقال بعده: قال الصغاني: موضوع. 

.)٠١1/١( الضعفاء والمتروكين للنسائي‎ )٠01( 

.)١١14/4(ريبكلا التاريخ‎ )۷٠١( 

(4١٠إبحر‏ الدم(١/474)»‏ والجرح والتعديل(414/8). 

(١٠,7)بنظر:‏ الجرح والتعديل(554/8). 

(57١؟)‏ ينظر: الكامل(557/97). 

(0) الكامل(00/9). 

(4٠/)تاريخ‏ أسماء الثقات(١/؟4١).‏ 

(۹٠۷)أبو‏ نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهاني؛ الضعفاع تحقيق: فاروق حمادةء دار الثقافةء الدار البيضاء-المغرب» 

الطبعة الأولى 584 ام.(١1/؟5١).‏ 

)٠١(‏ تقريب التهذيب(001/1). 
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وعموماً فإن النسائي ذكره عرضاًء ولكني أحببت أن أبين حاله؛ وأذكر بعض أقوال 
العلماء فيه» لمعرفة مدى موافقة حكم النسائي بضعفه واختلاطه؛ ولو كان ذلك عرضاً. 

وقد لاحظت أن الرواة الستة الذين روى لهم النسائي وحكم عليهم بالاختلاط؛ هم ثقات 
في الأصلء لكن الاختلاط طرأ عليهم في آخر حياتهم: وأراد النسائي أن ينبه إلى مسألة 
اختلاطهم حتى يُفرق بين ما رووه قبل الاختلاط وما رووه بعده. 

أما السابع فهو ضعيف أصلاًء ومع ذلك اختلطء ولم يرو له النسائي» لكنه ذكره ليميزه 


أولا: التلقين لغة: مصدر لقن: والتلقين: كالتفهيم: وغلامٌ لقنٌ: سريع الفهم» ولقن 
الكلام: فهمّه (''". 

ثانيا: التلقين اصطلاحا: أن يُلقن الراوي الشيء؛ فيحدث به من غير أن يعلم أنه من 
حديثه» وهو: 'إلقاء كلام إلى الغير» في الحديث؛ أي: إسنادا أو متناء وبادر [المتلقي] إلى 
التحديث بذلك ولو مرة. وهو أن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه“"'. 

وقال ابن حزم: ' التلقين: هو أن يقول له القائل: حدثك فلان بكذا -من غير أن يسمعه 
منه- فيقول: نعه"79'"). 

والذي يقبل التلقين» يتوقف العلماء عن قبول حديئه؛ حتى يتبين ما كان منه قبل 
التلقين مما كان بعدهء فيؤخذ منه ما كان قبل التلقين» ويترك ما كان بعده. 

و يقول الحميدي شيخ البخاري: "من لقن فقن التلقين يُرد حديثه الذي لقن فيه» وأخذ 
عنه ما أتقن حفظه إذا علم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يعرف به قديماء فأما من عرف 
به قديماً في جميع حديثه فلا يقبل حديثه؛ ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لقن"9"". 


(١١؟)‏ ينظر: لسان العرب(7١/50؟)؛‏ ومختار الصحاح(١/51؟5).‏ 

)۷١١(‏ الصنعاني: محمد بن إسماعيل» توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظاره علق علية ووضع حواشية: صلاح 
عويضة؛ دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى4317١م(50/7١)‏ وما بين المعكوفتين من الباحث. 

(؟١)‏ ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيدى الإحكام في أصول الأحكام, تحقيق: أحمد شاك ر(١/47١).‏ 

.)؟14/١(ليدعتلاو الجرح‎ )7١4( 


وهذا الوصف لم يطلقه النسائي إلا على راو واحد هو: سماك بن حربء إذ قال: ' 
سماك ليس بالقويء وكان يقبل التلقين" ء وقال في موضع آخر: 'سماك بن حرب ليس 
ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث؛ لأنه كان يقبل التلقين"7''". 

ونقل الذهبي عن النسائي أنه قال: " إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة لأنه كان يلقن 
فيتلقن"» وفي رواية أخرى قال: 'ليس به بأس»ء وفي حديثه شيء”"'"أءو نقل عن ابن المبارك 
عن الثوري أنه قال: 'سماك ضعيف في الحديث"7"'')»وسئل ابن معين عن سماك ما الذي 
عابه فقال: "سند أحاديث لم يسندها غيرهء وهو ثقةء وكان شعبة يضعفه""'"ء وروي عن 
شعبة أنه قال: 'وكان الناس ربما لقنوه فقالوا: عن ابن عباسء فيقول: نعمء وأما أنا فلم أكن 
ألقنه(' '"؛ وقال ابن المديني: "أحاديثه عن عكرمة مضطربة"''"؛ وقال ابن عدي: 'صدوق 
لا بأس به" وذكر أن له أحاديث كثيرة مستقيمة؟''')» وقال أحمد: 'مضطرب الحديث7""), 
وقال يعقوب السدوسي: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة...من سمع منه قديما مثل: شعبة؛ 
وسفيان» فحديثهم عنه صحيح مستقيم. وقال صالح بن محمد يضعف" وقال أبو حاتم: 
'صدوق ثقفة7*"". وقال العجلي: "كان جائز الحديث؛ لم يترك حديثه أحد ولم يرغب عنه 


أحد 1اكال 
وقال صالح جزرة:؛ '"بضعف"٠""),‏ وقال أبن شاهین : ة٣"‏ وذكره أبن حبان في 
الثقات؛ وقال: 'يخطئ كثيرا '”): وقال الذهبي: 'صدوق جليل كان شعبة يضعفه"؛ وقال ابن 


(©1١؟)السنن‏ الکبری ٣۱٣۲ح‏ رقم(۹۱۸۷٥)۔‏ 

(۷)السنن الكبرى؟/ ١١٠ح‏ رقم(۹١۳۳).‏ قال النسائي هذا الكلام ضمن حديثه على أحاديث الباب المتعلقة بما يجب 
على السائم المنطوع إذا أفطرء وهذا جزء من كلامه. 

(+1/)ينظر: ميزان الاعتدال(71/5؟) وسير أعلام النبلاء(2/؟49 ؟). 

(14/ا)ينظر: الكامل(420/5): ومعرفة الثقات(١155/1).‏ 

(15/)ينظر: الكامل(57/١571)؛‏ والجرح والتعديل(79/4١):‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(75/1): وسير أعلام 
النبلاء( 4/2 .)١‏ 

(7,)ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي(؟/178١).‏ 

(١7)ينظر:‏ سير أعلام النبلاء(17/2؟). 

(1؟لا)ينظر: الكامل(1571//5). 

(؟7)ينظر: بحر الدم(١/41١):‏ وسير أعلام النبلاء(19/5؟). 

(77>4)ينظر: سير أعلام النبلاء(57/5 .)١‏ 

(©1؟)ينظر: للجرح والتعديل(075/4١).‏ 

.)177/1١(تافثلا‎ ةفرعم)۷۲١(‎ 

(770)ينظر: ميزان الاعتدال(5/2؟؟) . 

(74/)ينظر: تاريخ أسماء الثقات(١/7١٠)‏ . 

(759) الثقات(5/4؟؟). 


المبارك: 'ضعيف الحديث"» وقال ابن خراش: "في حديثه لين" '". وقال في الميزان: "صدوق 
صالح من أوعية العلم مشهور'"": وقال في الكاشف:” هو ثقة» ساء حفظه7"'")ء وقد ذكره 
العلائي في كتاب المختلطين؛ واستشهد بقول النسائي فيه("". 

قلت: التلقين والاختلاط طارئ على سماكء ويبدو لي أنه طرأ عليه في آخر حياته؛ 
والنسائي كان آخر الستةء وتأخرت وفاته حتى بداية القرن الرابع(7:”ه). فبان له من أمره 
أكثر مما بان لغيره ممن سبقوه» ولذلك تكلم عليه بثقة» وكان كلامه علميا دقيقاء فلم يسقط 
روايته بالكلية» وإنما حذر من الاعتماد عليه إذا انفردء بسبب قبوله التلقين» فقال في المرة 
الأولى: ليس بالقويء وكان يقبل التلقين ('""ء وفي الثانية قال: ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد 
بالحديث» لأنه كان يقبل التلقين 7 "). 

فإذا وافق الثقات من حديثه؛ قبل» وما كان قديما من حديثه؛ قبل -ايضأً-» وقد أشار 
بعض العلماء إلى مثل هذا » فنقل المزي عن يعقوب-ابن شيبة- قال: وروايته عن عكرمة 
خاصة مضطربة ...من سمع من سماك قديما مثل: شعبة وسفيان» فحديثهم عنه صحيح 
مستقيم» والذي قاله ابن المبارك» إنما يرى انه فيمن سمع منه بأخرة"". 


المطلب الثالث: سوع الحفظ : 

حكم النسائي بسوء الحفظ على ثلاثة رواة هم: 

.١‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى7"”": قال أبو عبد الرحمن: محمد ابن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى: ليس بالقوي في الحديث» سيء الحفظء وهو أحد الفقهاء"“"'ء وقال في 


(١٠۷)من‏ تكلم فيه وهو موثق(15/1)؛ والمغني في الضعفاء(586/1). 

(١؟/)ينظر:‏ ميزان الاعتدال(577/9) . 

(77)الكاشف(4586/1) . 

(؟؟)ينظر: المختلطين(١/55).‏ 

(5؟7)السئن الكبرى؟/١؟‏ ”اح رقم(۱۸۷٥).‏ 

(١۷۳)السنن‏ الکبری۲/ ١١۲ح‏ رقم(۹١۳۳).‏ قال النسائي هذا الكلام ضمن حديثه على أحاديث الباب المتعلقة بما يجب 
على الممائم المتطوع إذا أفطرء وهذا جزء من كلامه. 

(77)ينظر: تهذيب الكمال(؟١/١١١).‏ 

(۷۳۷)محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء الكوفي؛ توفي سنة144ه. (طبقات الحفاظ45-41/1). 
(۷۳۸)السئن الگبری ٦۲/١‏ ح رقم(١ ٠٠١4‏ ). 


موضع آخر: "أحد العلماء؛ إلا أنه سيء الحفظء كثير الخطا'"). وقال في تسمية فقهاء 
الأمصار: ' ليس بالقوي في الحديث*““. 

قلت: يكاد العلماء يجمعون على إمامته في الفقه» والقضاءء والقراءة('*"), بل إن 
بعضهم سواه بأبي حنيفة في الفقه» وقال بعضهم: هو أفقه أهل الدنيا"“". 

ونقل الذهبي عن بشر بن الوليدء قال: سمعت القاضي أبا يوسف يقول: ' ما ولي 
القضاء أحد أفقه في دين اللهء ولا أقرأ لكتاب اللهء ولا أقول حقا باللهء ولا أعف عن الأموال 
من ابن أبي ليل “"““. 

أما في الحديث فأغلب العلماء يضعفونهء حتى إن الذين بالغوا في مدحه في الفقهء 
ضعفوه في الحديث؛ فقد ذكره النسائي نفسه في كتاب: تسمية فقهاء الأمصارء وقال عنه: ليس 
بالقوي فى الحديث“ء وزائدة بن قدامة؛ الذي قال عنه: أفقه أهل الدنياء قال:' ترك حديث 
ابن أبي ليلى» لا يُروى عنه"“'ء وفي رواية أخرى قال: ثلاث لا تروي عنهمء ابن أبي ليلى: 
وجابر الجعفيء والكلبيء وقال شعبة: 'أفادني ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة""“ء 
وفي رواية أخرى قال: "ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى“*“. 

وقال أبو داود الطيالسي: سمعت شعبة يقول:" ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي 
ليلى"“"ء وقال يحيى بن سعيد القطان: "سيء الحفظ جدا "”), وقال ابن معين: 'ليس 
بذاك" "ء وفي رواية أخرى قال: سيء الحفظ جدا""ء وقال ابن المديني: كان سيء الحفظ 
واهي الحديث"؛ وقال يعقوب بن سفيان: 'ثقة عدل؛ في حديثه بعض المقال؛ ليّن الحديث 


(78)السئن الكبرى 914/1ح رقم(177١٠).‏ وقد ذكرته فيمن قال فيهم النسائي: (ليس بالقوي)كذلك. 
(40؟) تسمية فقهاء الأمسار(١58/1١).‏ 

(41) ينظر: سير أعلام النبلاء(5/١١5).‏ 

(747) نقل هذا الكلام عن زائدة؛ نقله أحمد بن يونس. ينظر: أحوال الرجال(١/71).‏ 

(45؟) ينظر: سير أعلام النبلاء(1/5١؟).‏ 

(YAP(YE E) 

(©74)أحوال الرجال(١/71).‏ 

(41؟) ينظر: المجروحين(؟/414١).‏ 

(41")التاريخ الكبير(١77/1١)‏ 

(44؟) ينظر: الكامل(185/5١)ء‏ والمجروحين("/4 4 ؟). 

(45؟) ينظر: للكامل(814/5١)»‏ وألجرح والتعديل(۳۲۲/۷)؛ والمجروحين(؟414/1١).‏ 

(760) ينظر: الكامل(87/5١)»‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/77): والمغني في الضعفاء(؟/507). 
(751) ينظر: الجرح والتعديل(؟/7؟7)؛ والمغني في الضعفاء(7/؟10). 

(؟5؛7) ينظر: الكامل(184/5١).‏ 


(ou 


عندهم"» وقال أحمد: 'ضعيف الحديث": وفي رواية أخرى كان ابن أبي ليلى سيىء 
الحفظء مضطرب الحديثء وكان فقهه أحب إلينا من حديثه", وقال -أيضا-: "هو في عطاء 
أكثر خطأ ء وقال ابن جرير الطبري: "لا يحتج به"**")؛ وقال الدارقطني: "رديء الحفظ 
كثير الوهمء وقال أبو أحمد الحاكم: 'عامة أحاديثه مقلوبة”'”"؛ وقال العجلي:" صدوق 
ثقةء...وكان فقيها صاحب سنة" » وقال أيضا: "كان ابن أبي ليلى صدوقا جائز الحديث"1*". 
وقال السعدي: 'واهي الحديث سيء الفط" وقال الساجي: كان سيء الحفظ لا 
يتعمد الكذب فكان يمدح في قضائه فأما في الحديث فلم يكن حجة*""ء وقال أبو زرعة 
الرازي: 'هو صالح ليس بأقوى ما يكون"؛ وقال أبو حاتم: 'محله الصدقء وكان سيىء الحفظء 
شغل بالقضاء فساء حفظه. لا يتهمء إنما ينكر عليه كثرة الخطأء يكتب حديثه ولا يحتج 
به" وقال ابن خزيمة:" ليس بالحافظ وأن كان فقيها عالما”'")؛ وقال ابن حبان: كان 
رديء الحفظء كثير الوهمء فاحش الخطأء يروي الشيء على التوهم» ويحدث على الحسبان؛ 
فكثر المناكير في روايته» فاستحق الثرك» تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين"""ء ونقل 
الذهبي كلام ابن حبانء وتعقبه بقوله: قلت: لم نرهما تركاه» بل لينا حديثه“""ء وقال الذهبي: 
صدوق إمام» سيئ الحفظ وقد وثق!*'"أءوقال ابن حجر: قلت: له ذكر في الأحكام من صحيح 
البخاري» قال: أول من سأل على كتاب القاضي البينة: ابن أبي ليلى وسوار بن عبد ال(" ء 


(89؟) ينظر: تهذيب التهذيب(55/3؟). 

(Y4)‏ ينظر: بحر الدم(١/۳۷۷)»‏ الكامل(44/5١).:‏ ): والجرح والتعديل(7/7؟؟"): والمجروحين(114/5١)ء‏ والضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي(؟/7). 

(752) ينظر: تهذيب التهذيب(15/5؟). 

(59؟) ينظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(5/7؟).المغني في الضعفاء(7/1١٠):‏ وسير أعلام النبلاء(1/5١5).‏ 

(819) ينظر: المغني في الضعفاء(؟/؟50): وسير أعلام النبلاء(5/؟1١؟)),‏ وتهذيب التهذيب55/4؟). 

(754) ينظر: معرفة الثقات(7/؟545-174). 

(759) ينظر: الكامل(84/1١).‏ 

(0٠؟)‏ ينظر: تهنيب التهذيب(125/54؟). 

(١5؟)‏ ينظر: الجرح والتعديل(97/؟57), 

(؟١76)‏ ينظر: تهذيب التهذيب(195/5). 

(15) ينظر: المجروحين(4/7 4 ؟). 

(814؟) ينظر: سير أعلام النبلاء(4/5١؟).‏ 

(1؟) ينظر: ميزان الاعتدال(71/5؟). 

(51؟7) ينظر: تهذيب التهذيب(115/5)وكلام البخاري ذكره ضمن كلام طويل في كتاب الأحكام(١-17171-171971/4)‏ 

باب الشهادة على الخط المختوم» بعد احديث رقم(051؟) . 


؟ 


وقال عنه في التقريب: صدوق سيء الحفظ جدال'"")» وتعقبه صاحبا التحرير فقالا:'بل ضعيف 
يعتبر به“ ونقلا أقوال العلماء فيهء ثم قالا: وهذا معناه أنه ضعيف يعتبر به فلا يترك(*"". 

وخلاصة القول: أن العلماء مثلما أجمعوا على إمامة هذا الراوي بالفقه والقراءات» 
والقضاء» كادوا يجمعون على سوء حفظه في الحديث؛ وضتعفه فيه؛ ولم يوثقه أحد في الحديث 
إلا ما ندرا؟”")؛ والذين وثقوه؛ لم يوثقوه مطلقا؛ فيعقوب ابن سفيان بعد أن قال: 'ثقة عدل". 
استدرك قائلاً: 'في حديثه بعض المقالء ليّن الحديث عندهم'؛ فكأنه تكلم عن عدالتهء وثقته في 
غير الحديث؛ والعجلي بعد أن قال: 'صدوق ثقة": أضاف: وكان فقيها صاحب سنةء ثم عاد 
فأنزله عن مرتبة الثقة» فقال: "كان صدوقا جائز الحديث": وبين الحكمين فرق واضح.ء ولعل 
الذين وثقوه نظروا إلى إمامته في المجالات الأخرى غير الحديث؛ والنسائي لم يخرج عن 
جمهور العلماء في الحكم عليه؛ فوافق من سبقه؛ كابن معين» ويحيى بن سعيد القطان» وعلي 
ابن الديني؛ وأحمد بن حنبل» والساجيء وأبو حاتم الرازيء وغيرهمء ووافقه من جاء بعده؛ 
كالدارقطنيء وابن حبانء وتابعهم الذهبيء وابن حجرء وغيرهم. 

. المنكدر بن محمد بن المنكدر: قال أبو عبد الرحمن: "...والمنكدر بن محمد بن 
المنكدر: ليس بالقوي في حفظه سوء"(:”", 

قال ابن معين: ليس بشيء""“» وفي رواية أخرى عنه قال: 'ليس به باس 
وفي رواية ثالثة قال: 'ليس بذاك القوي حديثه7”"".: وقال أبو حاتم: "كان رجلا صالحا لا يقيم 
الحديثء كان كثير الخطأ لم يكن بالحافظ لحديث أبيه؛ وقال أبو زرعة: "ليس بقوي ©" وقال 
أحمد: " ثفة""ء وفي رواية أخرى قال: "هو كثير الخطا""". 

ونقل المزي عن البخاري أنه قال: قال ابن عيينة: لم يكن بالحافظ؛ كما نقل عن 
الجوزجاني والنسائي أنهما قالا عنه: ضعيف» عن الآجري أنه سأل أبا داود عن منكدر بن 


0 


.)٤۳۹/۱(بیذهتلا تقریب‎ )۷٦۷( 

(۷۸)ینظر: تحریر تقریب التهذیب(۲۸۰/۲). 

(15؟) وثفه يعقوب بن سفيان فقال: 'ثقة عدل» في حديثه بمعض المقال؛ لين الحديث عندهم. والعجلي قال: صدوق 
ثقة»...وكان فقيها صاحب سنة ؛ وقال أيضاً: كان بن أبي ليلى صدوقا جائز الحديث' 

(١٠777)السنن‏ الكيرى١/1©‏ اح رقم(" ؟). 

(1/ا/)ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري(؟/54١)ء‏ الكامل( ٤/1‏ ١٤)ء‏ والجرح والتعديل(7/8١5)ءوالضيعفاء‏ الكبير 
للعقيلي(4/4 5 ")مو (تهذيب الكمال+557/76). 

(؟7/)ينظر: الكامل(454/7)ءالضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/417١):‏ و(تهذيب الكمال5557/78). 

(775إمن كلام أبي زكريا في الرجال برواية عثمان الدارمي(١/١7).‏ 

(74/)ينظر: الجرح والتعديل(7/8١1).‏ 

(5/لا)ينظر: بحر الدم(١/4١4)؛‏ والجرح والتعديل(57/4٠4)»:‏ و(تهذيب الكمال84١1/؟515).‏ 

(>7/,)ينظر: الشعفاء والمتروكين لابن الجوزي(5/١5١).‏ 


۲۲٦ 


محمد أهو ثقة؟ فال:7"(9), وقال العجلي: 'ضعيف"(14"). وقال السعدي: 'ضعيف 
الحديث"7”": وقال ابن حبان: "كان من خيار عباد الله ممن اشتغل بالتقشف وقطعته العبادة 
عن مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقان» فكان يأتي بالشيء الذي لا أصل له عن أبيه توهماء 
فلما ظهر ذلك في روايته؛ بطل الاحتجاج بأخباره:*"» وقال الذهبي: مشهور واختلف قول 
احمد وأبن معين في تضعيفه('*")؛ وقال في الكاشف: "فيه لين» وقد وثقه أحمد7”*"؛ وقال ابن 
حجر: لين الحديث7؟*". 

قلت: حكم الثسائي على هذا الراويء جاء متمشياً مع أقوال العلماء السابقينء 
واللاحقين فلم تخرج ألفاظهم عن المعنى الذي أراده النسائي؛ وقولهم: (كثير الخطأء أو ليس 
بقويء أو لم يكن بالحافظ»؛ أو ضعيفء ونحوها) لا تختلف كثيراً عن قول النسائي: 'ليس 
بالقوي في حفظه سوء' وهذا يشعر بأنه عدلء لكنه غير ضابط. 

أما قول أحمد: 'ثفة" وقول ابن معين في الرواية الثانية: “ليس به بأس" فلعلهما تراجعا 
عنه أخيراء بدليل أن ابن معين قال عنه في الرواية الأولى: "ليس بشيء؛*")؛ وفي الثالثة:" 
ليس بذاك القوي حديثه7*"). وقال عنه أحمد في رواية أخرى: "كثير الخطا*"ء والنسائي 
وافق في حكمه جمهور العلماء» ووافق ابن معين وأحمد في إحدى الروايتين عنهما. 

؟. يحيى بن يمان: قال النسائي: "لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه7””"). 

تباينت أقوال العلماء في هذا الراوي» فقال ابن معين: "ثقة" وفي رواية الدارمي قال؛ 
قلت -ليحي بن معين-: فيحيى بن يمان: قال:" أرجو أن يكون صدوقا" قلت: فكيف هو في 
حديثه؟ فقال: اليس بالقوي ""ء وفي رواية ثالثةء قال ابن معين: يضطرب في بعض 


(770)(تهذيب الكمال۲/۲۸٦ء)ء‏ وينظر قول الجوزجاني في: أحوال الرجال(١41/1١).‏ 
(74؟)معرفة الثقات(؟/١٠١).‏ 

(74)ينظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/51١).‏ 

.)"٤/(نيحورجملا‎ :رظن)۷۸٠١(‎ 

(41/)ينظر: المغني (1۷۹/۲). 

.)7١958/15؟(فشاكلا)؟87(‎ 

(9؟8/)تقريب التهذيب(5141//1). 

(٤۷۸نظر:‏ للكامل(7/ 4 45 )مو الجرح والتعديل(5/8١5)ءوالضعقاء‏ الكبير للعقيلي( 4/4 5؟)ءو(تهذيب الكمال4+؟/577) 
(45/)من كلام أبي زكريا في الرجال برواية عثمان الدارمي(١/١7).‏ 

(7,87)ينظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(11/5١).‏ 

(41)السنن الكبرىي؟/97؟1؟ح رقم(؟١251).‏ 

(۷۸۸)التاريخ لابن معين؛ برولية الدوري(1١/؟1).‏ 


حديثه... لا يشبه حديثه عن الثوري أحاديث غيره عن الثوري"7*"), وفي رواية الجنيد قال: 
ليس بثبت لم يكن يبالي أي شيء حدث كان يتوهم الحديث7:'". 

قال أحمد: ليس بحجة"""ء وقال يعقوب بن شيبة: " كان صدوقا كثير الحديث وإنما 
أتكر عليه أصحابنا كثرة الغلطء وليس بحجة إذا خولف“ وقال أبو داود: "يخطىء في 
الأحاديث ويقلبها """ء وقال أبو حاتم: " مضطرب الحديث» ومحله الصدق" وقال قبل ذلك: 
'رأيت محمد بن عبد الله بن نمیر یضعف یحیی بن یمان» ويقول: 'كأن حديثه خيال7""), 
وقال محمد بن عبد الله بن نمير: كان سريع الحفظء سريع النسيان وكان من العبادء ذكره أبو 
بكر بن عياشء فقال: ذاك ذاهب الحديث"©*")؛ وقال العجلي: كان ثقةء جائز الحديث؛ متعبداء 
معروفا بالحديث؛ صدوقاء إلا أنه فلج بآخرهء فتغير حفظها*'")؛ وقال ابن شاهين: 'قال عثمان: 
كان صدوقا ثقة» ولكن في حفظه تخليط7"")؛ وقال ابن حزم: 'متفق على ضعفه''")؛ وقال 
الذهبي: صالح الحديثء وفي رواية أخرى:”صدوق مشهور”؛ وفي رواية ثالثة: 'صدوق فلج 
فساء حفظه"”"", وقال ابن حجر: 'صدوق عابد يخطىء كثيرا وقد تغير"9"", وتعقبه صاحبا 
التحريرء فقالا:” بل صدوق يعتبر به في المتابعات والشواهد' ثم ذكرا أقوال العلماء فيهل:'*). 

قلت: هذا الراوي من الثقات الحفاظء فقد روي عن وكيع بن الجراح أنه قال: " ما كان 
أحد من أصحابنا احفظ للحديث من يحيى بن يمان؛ كان يحفظ في المجلس الواحد خمسمائة 
حديث ثم نسي" إلا أنه أصيب بمرض الفالج(""*)» فتغير حفظه؛ وصار ينسىء ويخلطء 


(۷۸۹)الجرح والتعدیل(۱۹۹/۹). 

(50؟) ينظطر: تهذيب الكمال(۹/۳۲٥)‏ 

(١51/)ينظر:‏ بحر الدم( 7٠١/1١‏ 4): والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(۳/٠١۲)‏ وطبقات الحفاظ( ١ر٠٠ .)١‏ 
(4۲( ينظر : تهذيب الكمال(؟"؟/5ه) 

(؟45!)الجرح والتعديل(439/4 .)١‏ 

.)1؟٠/7(لادتعالا بنظر: ميزان‎ ۷۹ ٤( 

.)"٠٠١/۲(تاقثلا معرفة‎ )۷۹٥( 

.)١577/١(تاقثلا تاريخ أسماء‎ )۷۹١( 


(۷۹۷) المحلی(۸4/۷٤).‏ 
(44/)ينظر: من تكلم فيه وهو موثق(53/1١)؛‏ والمغني في الضعفاء(47/1؟).الكاشف(079/1؟). 
(99؟) تقريب التهذيب(١/544).‏ 


(٠)ينظر:‏ تحرير تقريب للتهذيب(5/4١5-1١٠).‏ 

(١١۸تنكرة‏ الحفاظ(؟787/7), وتهذيب الكمال(۹/۳۲٥)ء‏ وميزان الاعتدال(7/١؟١).‏ 

(40)الفائج: ريح يأخذ الإنسان فيذهب بشقه» بقال: فلج فالجاًء فهو مقلوج؛ وهو داءً معروف برخي بعض 
البدن؛ وهو على مثال فاعل. و المَفلُوجٌ: صاحب الفالج: وقد فلج. (لسان العرب؟/45؟). 
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وهذاما أشار إليه الإمام علي بن المديني فقال: كان صدوقاًء فلج فتغير حفظه*""ء ولهذا 
نجد أقوال العلماء فيه مثباينةء فعدله العلماء قديماً عندما كان حافظاء ثم تكلموا في سوء حفظه 
يعد أن اختلط بسبب المرض. 

والذي استقر عليه العلماء أخيرأ؛ هو: ضعفه؛ وسوء حفظه؛ وهذا ما حكم به الإمام 
النسائي-رحمه الله- موافقا لمن سبقه من العتماع. 

¥ ¥ ¥ 

المطلب الرابع: أسباب أخرى 

أولاً: الضعف المطلق. 

.١‏ إسماعيل بن عياش '*: قال أيو عبد الرحمن:إسماعيل بن عياش ضعيف» 
كثيرالخطأ!"'*): وقال في الضعفاء: ضعيف““. 

يكاأد العلماء يجمعون على ضبطه وإتقانه لحديث الشاميين» وخطئه في غيرهم. 
وبخاصة في حديث المكيين والمدنيين والعراقيين» فقد نقل عن يحيى بن معين» وابن 
المديني» وأحمدء والجوزجانيء والبخاري» ودحيم» وابن عدي» وأبو أحمد الحاكمء والبرقي؛ 
والساجيء وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيين» والفسويء والعقيلي» والذهبي؛ وابن حجر؛ 
وغيرهم أن إسماعيل بن عياش من أعلم الناس بحديث الشاميين» ويخطئ في غيرهم"'“. 

قلت: يبدو أنه تحمل الحديث عن أهل بلده بداية فأتقنه» وتأخر في الرحلة حتى 
كبرت سنتهء وضعفت ذاكرته» فلم يضبط, وقد أشار ابن حبان إلى ذلك بقوله: ' كان 
إسماعيل بن عياش من الحفاظ المتقنين في حداثته؛ فلما كبر تغير حفظه:؛ فما حفظ في صباه 
وحدائشته؛ أتى به على جهتهء وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء؛ خلط فيه وأدخل 


)۰۳^( ينظر: كتاب المختلطين(١/1۳۲)ء‏ تذكرة الحفاظط(۲/٦۲۸)»‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(٣/٦١۲)؛‏ و 
تهذيب الكمال(؟55/7)+ ووميزان الاعتدال(70/١55).‏ 

٤(‏ ۰+( هو: إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي- بالنون- أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط 
في غيرهم من الثامنة مات سنة(١۱۸أو ٠۸۲‏ ه) وله بضع وسبعون سنة. (تقريب التهذيب١/5١٠)؛‏ 

.)٠ء۸(مقر‎ ح۲۳٣/٤یربکلا‎ نثسلا)۸۰٥(‎ 

(٠4)الضعفاء‏ والمتروكين» للنسائي(١/7١)‏ . 

(81)التاريخ الكبير(١/555).:‏ الكامل(57/1؟-١١5)‏ والجرح والتعديل(۲/١۹١۱)»‏ واحوال الرجال(١/74١)؛‏ بحر 
للدم(١/77),‏ والمجروحين(١/114١)؛‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(١/4١١)؛‏ وتهذيب الكمال(2/١17):‏ 
وميزان الاعتدال(١/١١٠)»‏ ومن تكلم فيه وهو موثق (١/۷٤)ء‏ وتهذيب التهذيب(۲۸۱/۱)؛ وتقريب التهذيب(1/1١٠)؛‏ 
وطبقات الحفاظ( 4/1 .)١١‏ 


الإسناد في الإسنادء وألزق المتن بالمتن وهو لا يعلم» حتى صار الخطأ في حديثه يكثر 
فخرج عن الاحتجاج به فيما لم يخلط فيد"*'“. 

وقال عبد الله ابن المديني: سمعت أبي يقول: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام 
من إسماعيل ابن عياش لو ثبت على حديث أهل الشام ولكنه خلط في حديثه عن أهل العراق 
وحدثا عنه عبد الرحمن ثم ضرب على حديثه» فإسماعيل عندي ضعيف '“. 

كما أنه موصوف بالتدليس» فقد ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين في المرتبة 
الثالثة» وهم الذين لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع ("“ , 

ولهذا وثقه بعض العلماء فيما رواه عن أهل بلده» وضعفوه في غير ذلك» في حين 
أطلق بعضهم تضعيفه؛ كالنسائي وغيره؛ بالنظر إلى حاله بالجملةء فكما قال ابن المدينيء 
وابن حبان: بقي الخطأ يكثر في حديثه حتى خرج عن حد الاحتجاج به في جميع حديثه, - 
ما ضبط منه؛ وما لم يضبط-: مما دفع أبي إسحاق الفزاري إلى أن يقول عنه: ذاك رجل 
لا يدري ما يخرج من رأسه 7'*)؛ وقال في موضع آخر: *لا تكتبوا عن إسماعيل بن عياش 
عن من يعرف ولا عن من لا يعرف" 

فحكم النسائي على إسماعيل بن عياش حكماً عاماً يشمل كل ما روى بالجملة دون 
النظر في روايته عن قوم دون قوم. 


5. أشعث بن سوار: قال أبو عيد الرحمن: ا ا ره (1T) n‏ 


»> وقال في موضع 
آخر: "أشعث بن سوار ضعيف لا يحتج بحديثه”*), 
قلت: مجمع على ضعفه: فلم أجد من وثقه إلا ابن معين في رواية ابن الدورقي 
عنهة”'*). وعاد فضعفه في أكثر من رواية» فلعله وثقه في بداية الأمر فلما بان له أمره؛ 
تراجع عن قوله» وضعفهء فقد قال في رواية الدوري عنه: 'ليس بشيء ضعيفت737*)., 
كما ضعفه يحيى بن سعيد القطان؛ وأحمد بن حنبل» والدار قطنيء والعجلي» وابن 


.)١7؟5/1١(نيحورجملا‎ )4١4( 

.)؛٠١/١(لادتعالا ميزان‎ )۸٠۹( 

(TY) (1°) 

.)4 ١ ١1/١(لادتعالا ميزان‎ (۸1۱) 

(417)ضعفاء العقيني(١/50).‏ 

(415)السنن الكبرى5/4؟"ح رقم(45؟): و أعاد الكلام نفسه في: 7/5ا4ح رقمل١5514).‏ 
(4١1غ)السنن‏ الكبرى44/4؟ح رقم( 747). 

(415) ينظر: الشعفاء والمتروكين لابن الجوزي(١/75١)ء‏ والمغني في الضعفاء(41/1). 
(811)والجرح وللتعديل(؟5/١0؟)؛‏ وسير إعلام النبلاء(77/5؟). 
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خراشء 7'*), ولينه: أبو زرعة***)ءوقال ابن حبان: 'فاحش الخطاء كثير الوهم"')؛ وقال 
الذهبي:”"صدوق"”””*)؛ وقال ابن حجر: 'ضعيف'"")؛ وتعقبه صاحبا التحرير فقالا: 'ضعيف 
يعتبر به في المتابعات والشواهدء فجماع ترجمته تدل على ذلك؛ وإنما أخرج له مسلم في 
تابعات7"”*)؛ ولا أدري ما الفرق بين قول ابن حجر وقول صاحبي التحرير» فابن حجر 

اطلق فيه الضعف» ولم يقل لا يعثبر به في المتابعات والشواهدء فكلا القولين واحد. 

قلت: جاء حكم النسائي موافقاً لقول جمهور العلماء من السلف والخلفء وكان قوله 
أحد الأقوال التي اعتمدها النقاد من بعذه. 

۳. بشر بن حرب: قال أبو عبد الرحمن: 'بشر بن حرب ضعيف وإنما أخرجناه 
لعلة الحديث؛ والصواب حديث سعيد وهشام والله أعلم' ('”, 

قلت: ضعفه ابن معين» وعلي ابن المديني» ومحمد بن سعدء وأبو حاتم وأبو زرعة 
الرازيان» والعجلي» والأزدي»"ء وقال أحمد بن حنبل» وأبو أحمد الحاكم: ليس 
بالقوي"'ء وقال البخاري: كان ابن المديني يضعفه»ء وكان يحيى لا يروي عنه"""“)ء 
وقال أبو داود: "ليس بشيء""""» وقال ابن حبان: "وکان ابن مهدي لا يرضاه لائفراده عن 
الثقات ما ليس من أحاديثهم""“ء وقال ابن خراش: "متروك*"'"ء وقيل: کان حماد بن زيد 
يمدحه"” ": لكن ابن معين عقب على ذلك بقوله: " كان حماد بن زيد يطريهء وليس هو 


(871)الكامل(597-5191/1): والجرح والتعديل(؟5/١71؟):‏ ومعرفة الثقات(١1/؟؟5)»‏ والضعفاء والمثروكين لابن 
الجوزي(١/75١):‏ وبحر الدم(١/4؟)2‏ وتهذيب الكمال(112/2١):‏ ومن تكلم فيه وهو موثق(18/1))؛ وسير 
إعلام النبلاء(7/5؟), وميزان الاعتدال(477/1)ء والكاشف(١/”5١)ء‏ ووتقريب التهذيب(7/1١1١).‏ 

(414)ينظر: الجرح والتعديل(؟/١01١7)؛‏ ومن تكلم فية وهو موثق(١/48):‏ وسير إعلام النبلاء(77/5؟). 

.)191/١(نيحورجملا)415(‎ 

.)١5؟9/1(فشاكلا)٠(‎ 

.)١١7/1(بيذهتلا تقريب‎ )87١( 

(471)تحرير تقريب التهذيب(115/1١),‏ 

(47)السنن الكبرى7/١٠6‏ ١ح‏ رقم( 75؟). 

(474) الطبقات الكبرى(؟9/؟77)+ وأحوال الرجال(١/١١٠)ء‏ والكامل(8/7)+ والجرح والتعديل(؟57/1")؛ و معرفة 
الثفات(١/17؟))2‏ تهذيب الكمال(4/١١١)ء‏ والمغني في الضعفاء(١/2١٠١).‏ 

(416)ينظر: تهذيب الكمال(4 :.)١١١/‏ بحر الدم١/67)ء‏ ووالمغني في الضعفاء(١5/1١٠١)»‏ وميزان الاعتدال( ؟/5١),‏ 
و لسان الميزان(؟4777/7): وتهذيب التهذيب(5/1؟١).‏ 

(855) ينظر :الكامل(8/12). 

(475)ينظر: المغني في الضعفاء(؟/1١4).‏ 

.)١1857/١(نيحورجملا)474(‎ 

(419)ينظر: الضعفاء لابن الجوزي(١1/١41١):‏ وميزان الاعتدال( ؟/5١)ء‏ وتهذيب التهذيب(55:/1). 

(7)ينظر: الضعفاء لابن الجوزي(١/11١):‏ وميزان الاعتدال( ؟/6؟)ء وتهذيب التهثيب(١/550).‏ 
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كذلك إلى الضعف ما هو" وقال ابن حجر: "صدوق فيه لين"7” *)؛ وتعقبه صاحبا 
التحرير» فقالا: "بل ضعيف» وذكرا أقوال المجرحين له(""“. 

قلت: يكاد المحدثون يجمعون على ضعفه»ء وحكم النسائي جاء متمشياً مع أقوال 
جمهور السلف والخلف» وقوله كان أحد الأقوال التي اعتمدها الذين جاعوا من بعده. 

.٤‏ الحجاج بن أرطأة: قال أبو عبد الرحمن: "الحجاج بن أرطأة: ضعيف لا يحتج 
به" وفي موضع آخر قال: ضعيف لا يحتج بحديثه'(”"). 

قلت: ضعفه: يحيى بن معين» وتركه ابن مهدي والقطان؛ وقال ابن معين-في 
رواية أخرى-وأحمد والدارقطني: لا يحتج به؛ وقال ابن معين- في رواية ثالثة-» والنسائي: 
ليس بالقويء وقال ابن معين-في رواية رابعة-» وأبو حاتم؛ وأبو زرعة: صدوق يدلس» 
وقال البخاري وأحمد: كان الحجاج يدلس""“ وقال العلائي: 'أحد المكثرين من التدليس» 
ويرسل أيضال””» وقال الخليلي: ثقة كبير» ضعفوه لتدليسه"*ء وقل ابن المبارك: كان 
حجاج بن أرطأة يحدثنا عن عمرو بن شعيب بما حمل عن العرزمي7"”*). عن عمروح-بن 
شعيب-» والعرزمي: متروك لا نقويها:؛*. 

وعن زائدة أنه قال: اطرحوا حديث أربعة» وذكر منهم: حجاج بن أرطأول'؛*)؛ وقال 
أحمد بن حنبل: لم يكن يحيى بن سعيد يروى عنه بشيء وقال: هو مضطرب 
الحديث7'**)ءوسئل أحمد عن حديث الحجاج عن الزهريء فقال: يقولون: لم يلق الزهري 


(451) ينظر:الكامل(؟/8). 

(477)تقريب التهذيب(77/1١).‏ 

(75)ينظر: تحرير تقريب التهذيب(171/1). 

(454)السنن الكبرى4/؟؟؟914-5؟5؟ح رقم( .)٠٠١‏ 

(6*)السئن الكبيرى4/١٠‏ 5 ؟ح رقم(" 74). 

(١۸۳/ينظر:‏ ابن شاهين: عمر بن أحمد بن عثمان؛ دک سن أختئف الطماء ونقاد_| لحديث فيهء تحقيق: حماد 
الأنصاريء أضواء السلف» الرياض-السعودية» الطبعة الولى؟55 ١م.‏ (۸/۱٤-۹))ء‏ والکامل(۲۲۳/۲-١٠؟؟)ء‏ 
والجرح والتعديل( ٥٦-1٥٥‏ 10 والمغني في الضعفاء( ۹/۱ .)١‏ 

(۳۷ه)جامع التحصيل في أحكام المراسيل(١/١٠').‏ 

(۸۳۸)الخليلي: الخليل بن عبد الله بن أحمدء الإرشاد؛ تحقيق: محمد سعيدء مكتية الرشد؛ الرياض-السعودية» الطبعة 
الأول ی۰۹٤۱‏ ه.(۱/٥1۹).‏ 

(859)هو: محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي- بفتح المهملة والزاي بيئهما راء ساكنة- الفزاري أبو عبد 
الرحمن الكوفي: متروك من السادسة مات سنة بضع وخمسين- ومائة-.(تقريب التهنيب444) 

(440)التاريخ الصسغير للبخاري( ٣ء‏ 1 4 والضعقاء الصغير للبخاري(١/7؟).‏ 

(441) ينظر: ذكر من أختلف العلماء ونقاد الحديث فيه(١/55).‏ 

(845)الجرح والتعديل(55/5١).‏ 


وكان يروي عن رجال لم يلقهم وكأنه ضعفهل”**)» وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ 
والدليس ©“ وتعقبه صاحبا التحريرء فقالا: بل صدوق حسن الحديث مدلس» تضعّف 
روايته إذا لم يصرح بالتحديث» أما وصفه بكثرة الخطأء فمن المبالغةء وقد ضعفه بعض من 
ضعفه لما نقموا عليه من التدليس» فانسحب ذلك على منزلته»...وعندنا أن أحسن ما قيل فيه 
هو قول أبي حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء...*(““. 

وخلاصة القول: أن الحجاج بن أرطأة كان في أول أمره ثقة» إلا أنه أكثر من 
الإرسال والتدليسء فكثر الخطأ في حديثه؛ مما جعل العلماء يضعفونه. 

وقد أشار كثير من العلماء إلى ذلك؛ فقد قال الخليلي: ضعفوه لتدليسه/'”**)؛ وروى 
حماد بن زيدء عن أحمد قال: كان الحجاج من الحفاظء قلت: فلم ليس هو عند الناس كذلك؟ 
قال لأن في حديثه زيادة على حديث الناس ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادةل' “), وقال أبو 
حاتم: 'يكتب حديسثهء وإذا قال: حدثنا؛ فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين 
السماع"“““ء وقال ابن عدي: "إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وعن غيره» وربما 
أخطأً في بعص الروايات» فاما أن يتعمد الكذب» فلا وهو ممن يكتب حديثه"“. 

وهكذا نجد أقوال العلماء متباينة في الحجاج» حتى أننا نجد للعالم الواحد أكثر من 
قول فيه» وذلك تبعاً لما يظهر لهم من حاله؛ وما يصل إليهم من حديثه؛ فكلما زاد الخطأ في 
حديثه؛ قلل ذلك من شأنه؛ ولذلك فلا يعتمد عليه إذا انفرد» ولا يوثق بروايته إذا لم يصرح 
بالسماع؛ وهذا ما فعله مسلمء فلم يعتمد عليه؛ بل أخرج له مقرونا بابن أبي غنيّة!'*”). 

«. رشدين بن كريب7”*"): قال أبو عبد الرحمن ن: أبو رشدين هو كريب مولى بن 


يفنل 


عباس» وابنه رشدين بن كريب: ضعيف 


(849)الجرح والتعديل(*/55١).‏ 

(444) ينظر: تقريب التهذيب(١/55١).‏ 

(140)ينظر؛ تحرير تقريب التهذيب(1١/91١).‏ 

(8457) الإرشاد(146/1). 

.)٠١١/١(مدلا )الجر ح والتعديل(57/5١)؛ وبحر‎ ٤۷( 

(844)الجرح والتعديل(؟/157١).‏ 

(45)الكامل (8/7؟7١).‏ 

(850)ينظر: صحيح مسلم(١/15؟): ٠‏ كتاب الحيض» باب جواز عسل الحاثض...برقم (۲۹۸)» وابن أبي غنية هو: 
عبد الملك أبن حميد بن أبي غنية؛-بفتح الغين وتشديد الياء-الخزاعي الكوفي: ثقة (تفريب التهنيب77/1؟). 

(401 ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهمء أبو كريب المدني (تقريب التهذيب .)504/١‏ 

(401)السنن الكبرى"/43ح رقم(؟ 5 15). 
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قلت: مجمع على ضعفه:؛ فقد ضعفه جمع من العلماء منهم: أبن معين؛ وأبن 
المديبيء وأحمد بن حنبلء وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان؛ وابن نميرء والدارقطني؛ 
وغيرهم"ء وقال يحيى ابن معين في رواية أخرى : ليس بشيء*ء وقال في رواية 
ثالثة اليس بثقة"***)» وقال البخاري: "عنده مناكي ر“ وفي رواية أخرى عن البخاري 
وأحمد قالا:" منكر الحديث"“ء وفي رواية الميموني عن أحمد قال: 'ليس به بأس في 
أحاديث الرقاق“؛ وقال الجوزجاني: "لا يقوى حديثه"*”*)؛ وقال ابن عدي: على ضعفه 
يكتب حديثه!"''"). وقال ابن حبان: 'كثير المناكير يروي عن أبيه أشياء ليس تشبه حديث 
الأثبات عنه كان الغالب عليه الوهم والخطأ حتى خرج عن حد الاحتجاج به" 7''*)؛ وقال ابن 
حجر: ضعيف7"'')ءوحكسم النسائي جاء موافقا لجمهور السلفء واعتمد عليه كثير من 

. سعد بن سعيد(""*): قال التسائي: "سعد بن سعيد: ضعبف 001٠"‏ وقال قبل ذلك: 
عبد ربه بن سعيد؛ ويحيى بن سعيد» وسعد بن سعيد...» وهم ثلاثة إخوة؛ ويحيى بن سعيد: 
أجلهم وأنبلهم؛ وهو أحد الأئمة وليس بالمدينة بعد الزهري في آلاف أجل منهء وعبد ربه: 
ثقة» وسعد: ضعيف*”*)؛ وقال في الضعفاء: ليس بالقوي(""“ء وقال ابن عدي: قال النسائي 
فيما أخبرني محمد بن العباس عنه: "سعد بن سعيد بن قيس: مديني ليس بالقوي*"". 


(405)الكامل(؟/47١),‏ والجرح والتعديل(؟/512), وضعفاء العقيلي(11/۲)ء تهذيب الكمال(۱۹۷/۹)ء والمغني في 
الضعفاء(١/7؟1)ء‏ و تهذيب للتهذنيب(11/5؟). 

(454)ينظ.ر: الكاأمل في ضعفاء الرجال(417/5١):‏ والجرح والتعديل(؟/؟1١5).‏ والمجروحين(١/4١2))‏ وتهذيب 
الكمال(51/5١):‏ ميزان الاعتدال(78/9). 

(86)الكامل في ضعفاء الرجال(57/57١):‏ و تهذيب التهنيب(5/١1؟).‏ 

(455إينظر: التاريخ الكبير(؟/97؟7): و ضعفاء العقيلي(؟/5157). 

(١421)ضعفاء‏ العقيلي(77/57))؛ وميزان الاعتدال(78/5). 

[۸۸ )بحر الدم(١/١١٠).‏ 

(۸۹)احوال الرجال(۰/۱٠).‏ 

(450)الكامل في ضعفاء الرجال(؟/58١).‏ 

.)7”١4/١(نيحورجملا)411(‎ 

(851) تفريب التهذيب(١/4١٠).‏ 

(815 )ابن قيس بن عمرو الأنصاري أخو يحيى مات سنة إحدى وأربعين.(تقريب التهنيب١/1؟؟).‏ 

(454)السنن الكبيرى؟7/؟؟١ع‏ رقم(4 17؟) ثم فال بعد ذلك: كذلك قال أحمد بن حنبل: يحيى بن سعيد بن فيس: الثفة 
المأمون أحد الأئمةء وعبد ربه بن سعيد: لا بأس به وسعد بن سعيد ثالثهم ضعيف (المصدر للسابق نفسه). 

(456)السنن الكبرى 41/١‏ ١ح‏ رقم("١؟).‏ 

(851)الضعفاء والمتروكين للنسائي(١/57).‏ 

(459) الكامل(/07؟). 
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تباينت أقوال العلماء في سعد بن سعيدء فقد وثقه ابن سعدء وابن عمارء والعجلي؛ 
والذهبي''")؛ وذكره ابن حبان في الثقات: وقال:' كان يخطئء لم يفحش خطؤه فلذلك سلكنأه 
مسلك العدول": وفي مشأهير علماء الأمصار قال: كان رديء الحفظ؛ كان يخطئ إذا حدث 
من مفو تاك وقال يحيى بن معين: مال ۷ وقال أبو حاتم: “مؤدي” -يعنى أنه كان 
لا بحفظ يودي ما سمو( وقال الدارقطني: ليس به بار ("*ء وضعقف أحمد بن 
حنبلا""“ءوقال الترمذي تكلموا فيه من قبل حفظه"“ وقال ابن حزم: ضعيف جداء لا 
يحتج به لا خلاف في ذلك "ء وقال ابن حجر: ”صدوق سيء الحفظ' "")ء وفي التلخيص 
قال: فيه خلاف مشهور» بل الأكثر على توشيقه""". 

قلست: يبدو لي أن حكم النسائي على هذا الراويء ليس عاماًء وإنما مقارئة بأخويه: 
يحيى» وعدد ربه» فهما أوثق وأجل منهء بلا خلاف» وكلام أحمد والنسائي صرح بذلك: 
وقال ابسن سعد: كان ثقة قليل الحديث دون أخيه"“"ء لكن حاله لا يصل إلى الضعف 
المطلق» فقد قال ابن عدي:" له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولا أرى بأسا بمقدار ما 
يرويه"""» وقال ابن شاهين: وثقه ابن عمارء وضعفه أحمدء وهذا الخلاف يوجب التوقف 
فيه» وهو قليل الحديث ولست أعلم من أي جهة ضعف7**؛ وقال ابن حبان: "لم يفحش 
خطأه فلذلك سلكناه مسلك العدول17**), 


(414) ينظر: الطبقات الكيرى_ القسم المتمم-(۳۳۹/۱)ء نكر من أختلف العلماء ونقاد الحديث فيه(١/87)؛‏ ومعرفة 
الثقات(١/85؟)2‏ وسير أعلام النبلاء(/187))؛ ومن تكلم فيه وهو موثق(١/85).,‏ وهدي الساري(١/4217).‏ 

(459) الثقات794/7(4)و(75/5؟): ومشاهير علماء الأمصار(١/5/او69؟١).‏ 

(470)الجرح والتعديل(84/4): والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(١/١1؟).‏ 

(8091) الجرح والتعديل(84/4). 

(۸۷۲)من تكلم فيه وهو موثق(١/85).‏ 

(46)ينظر: العلل ومعرفة الرجال(7/1١5)؛‏ وسنن النسائي الكبرى(7/7١١)ء‏ والكامل(/755)) وبحر الدم(١/74١)‏ 
٠‏ والجرح والتعديل(84/4): ومن تكلم فيه وهو موثق(١5/1؟8).‏ 

(4/ا+)هدي الساري مقدمة فتح الباري(١/4217).‏ 

.)40/1١( (415)المحلى‎ 

(405)تقريب التهذيب(71/1١).‏ 

(۸۷۷)لخيس لالحبير(؟/15). 

(۸۷۸)الطبقات الکبری_ القسم المتمم-(١/778).‏ 

(۸۷۹)الکامل(۲/۳*"). 

(480)ذكر من أختلف العلماء ونقاد الحديث فيه(١/45).‏ 

(41) الثقات؛4(؟/944؟)و(975/5؟): ومشاهير علماء الأمصار(١/ه/او5؟1).‏ 
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أما في الجملة فهو: لا بأس بهء وقد احتج به مسلم في الصحيح» فأخرج له في سبع 
مواضع أصولأء ناهيك عن المتابعات7”*)؛ كما أخرج له البخاري متابعة في موضع 
واحدل”**)؛ وهذا يرفع من منزلته» ويقوي حاله. 

ولعل النسائي تابع الإمام أحمد في حكمه على سعد بن سعيد؛ خاصة وأنه نقل كلامه 
في السئن» وأعاده مرتين» مرة على لسانه؛ ومرة على لسان أحمد. 

أما تضعيف ابن حزم الشديد لهء فغير مسلمء وقد رد عليه ابن الملقن» فذكر الحديث 
الذي رده ابن حزمء لوجود سعد في إسناده؛: وقال:" قال أبن حزم في محلاه في الحديث: لا 
يسند إلا من طريق: سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيدء وهو ضعيف جدا لا يحتج به بلا 
خلاف» وأخوه يحيى إمام ثقة- هذا كلامه- » وقد أخرجه البيهقي من رواية أخيه يحيى: 
وص ححه ابن حبان فبطل قوله: "لا يسند إلا من طريق سعد" وسعد بن سعيد فيه خلاف 
مشهورء بل الأكثر على توثيقه(؛*"). 

. سعيد بن سلمة**'): قال أبو عبد الرحمن: سعيد بن سلمة: شيخ ضعيف» وإنما 
أخرجناه للزيادة في الحديث ا“ 

ذكره ابن حبان في الثقات '**): وقال الذهبي: قواه ابن حبان!2*")؛ وقال أبو حاتم: 
سألت ابن معين عنه فلم يعرفه حق المعرفة!**"), 

قال المزي: استشهد به البخاري وروى له مسلم حديثا والنسائي آخرل”*"؛ وقال 
الذهبي: اعتمده مل ۹ قال ابن حجر: صدوق صحيح الكتاب يخطىء من حفظه(**), 


(؟48)ينظ ر : صحيح مسلم ۲۲۱٥ح‏ رقم »)۷٥۸(‏ و ۱/٣‏ ۳٦ج‏ رقم( 11), و ۸۰۹۲ح رقم( )۱۱٤١‏ مگرر؛ و ۲/٣‏ ۸۲ح 
رقم(4 ١١7‏ )مكرر و /٣‏ 1۲٦۱ح‏ رقم (١٤٤۲۰)۔‏ 

(۸۸۳)ينظر: صحيح البخاري(۱-٤/۹١۲)كتاب‏ الزكاة باب خرص التمر برقم(؟48١).‏ 

(۸۸4)ابن الملقن: عمر بن علي» خلاصة البدر المنبر؛ تحقيق حمدي السلفي» مكثبة الرشد؛ الرياض-السعودية؛ الطبعة 
الأول ی۱۰٤۱‏ ه.(۹۹/۲). 

(845) هو: سعيد بن سلمة بن أبي الحسام العدوي مولاهم أبو عمرو المدني» وهو: أبو عمرو السدوسي؛ الذي روى 
عنه العقدي. (تقريب التيذيب(١/٦“"؟).‏ 

(885)السئن الكبرى؛5/4؛1؛اح رقمل 85؟) . 

(8859) الات زكرمه؟) . 

.)٤۳۷/۱(فشاگلا)۸۸۸(‎ 

(845) ينظر: الجرح والتعديل(5/4؟). 

. )٤١۸/١ ١ (460)تهذيب الكمال(‎ 

(451)الكاشف(١/477)؛‏ والمغني في الضعفاء(١/١2؟).‏ 

(57)تحرير تقريب التهذيب(؟/5؟). 
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وتعقبه صاحبا التحرير فقالا: بل ضعيف» ضعفه النسائي» ولم يعرفه ابن معين» ولا نعلم 
أحدا وثقه سوى ذكر ابن حبان له في الثقات "“. 

قلت: قول النسائي: وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث "ء يحتمل أن يكون لزيادة 
لفظة في الحديث» فقد جاء زيادة لفظ:"ضلمع الدين" في رواية سعيد. 

ويحتمل أن يكون لزيادة رجل في إسناد الحديث» على رأي المزيء إذ قال: ' روى 
له النسائي حديثه عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن المطلب عن أنس في الاستعاذة 
من العجز والكسل ورواه غيره عن عمرو عن أنس لم يذكر بينهما أحدا وهو المحفوظ (*“. 

وأما قول الذهبي:"اعتمده مسلم' ففيه نظرء إذ لم يعتمد عليه مسلم» بل أخرج له 
متابعة» وكذلك البخاري7'؟"). 

وأما قول صاحبا التحرير: " ولا نعلم أحدأ وثقه سوى ذكره في ثقات ابن حبان"*, 
ففيه نظر -أيضا-» فقد وثقه الحاكم النيسابوري» وروى له في المستدرك حديثا من طريقهء 
ثم قال بعده: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ورواته عن آخرهم ثقات أثبات“". 

ويبدو لي-والله أعلم- أن سعيد بن سلمة ليس ضعيفاء بل هو صدوقء فقد أخرج له 
الشيخان متابعةء وأخرج له الحاكم في المستدركء ووثقهء وصحح حديثه''*)؛ كما روى له 
المقدسيء وحن حديثها”'*)؛ بل إنه حكم له بالصواب عند الاختللف7'''). 

فان قيل: لعل هذا الذي ذكرت هو : سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق» وهو ثقة! 


(46)تقريب التهذنيب(١/7؟١).‏ 

(854)السنن الكبرى45/4 14ح رقم(١85؛؟)‏ . 

(45)تهذيب للكمال(١٠179/1)‏ . 

(411)ينظر: تسمية من أخر ج له البخاري ومسلم(١/۲۳١)؛‏ ورجال مسلم(١/54؟)؛‏ وينظر كذلك: صحيح البخاري(1- 
۹/٤‏ )حدیٹ رقم(05145)» وصحيح مسام(1105/4) ح رقم(۸٤۲٤۲)وكلاهما‏ جاء بزيادة على متن الحديث 
من طريق سعيد في حديث أم زرع الطويل. 

(441)تقريب التهذيب(١1/1؟1).‏ 

(414) المستدرك على الصحيحين 5١1/١‏ كتاب ٠‏ باب يرقم(4؟) ونص الحديث قال الحاكم:' حدثنا على بن حمشاذ 
العدل ثنا هشام بن علي السيرافي ثنا عبد الله بن رجاء ثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ثنا محمد بن المنكدر 
سمع ربيعة بن عباد الدؤلي يقول: رأيت رسول الله #بمنى في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة يقول يا أيها 
الناس إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء ووراءه رجل يقول يا أيها الناس إن هذا يأمركم أن تتركوا 
دين آبائكم فسألت من هذا الرجل قيل أبو لهب؛ والحديث رواه أحمد في مسنده(٣/۹۲٤)‏ من طريق سعيد بن 
أبي الربيع» عن سعيد به بنحوه. 

(449)ينظر على سبيل المثال: المستدرك(١/١11):‏ و(١/555)؛‏ و(5؟/؟؟) 

(١٠٠)ينظر‏ على سبيل المثال: الأحاديث المختارة(14/8/7؟)؛ ر (۳۹۳/۳)۔ 

(501) ينظر: الأحاديث المختارة(؟/١15١).‏ 


قلت: بل هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام نفسه؛ الذي تكلم عليه النسائي» ولم أنقل 
من هذه الروايات إلا ما صرح أصحابها باسم 'سعيد' كاملا. 

وأميل لقول ابن حجر: 'صدوق صحيح الكتاب يخطىء من حفظه"”' "© ففيه 
توجيه حسن لجال سعيد بن سلمة» ويحمل قول النسائي على روايته من حفظه:؛ والله أعلم. 

۸. شعبة مولى ابن عباس" "'": قال أبو عبد الرحمن: ليس في موالي ابن عباس 
ضعيف إلا شعبة مولى ابن عباسء فإن مالكا قال: لم يكن يشبه القراءأ'*'). 

وقال في الضعفاء:" ليس بالقوي7”""). 

وقول مالك الذي استشهد به النسائي نقله: ابن عدي» وابن أبي حاتم» والعقيليء وابن 
حجرء وغيرهم''''). وقال أحمد: 'ما أرى به بأسا”"'")؛ وقال بشر بن عمر الزهراني: 
سألت مالك بن أنس عن شعبة مولى ابن عباس فقال: 'ليس بثقة فلا تأخذن عنه شيئ“ ""ء 

وقال يحيى بن معين: ليس به بأسء وهو أحب إلي من صالح مولى التوأمةء وفي 
رواية أخرى قال: لا يكتب حديثه ٠"‏ وقال ابن سعد: 'له أحاديث كثيرة ولا يحتج به 
(''*). وقال الجوزجانيء والسعدي: 'ليس بالقوي في الحديث''")؛ وقال ابن حبان:" يروي 
عن ابن عباس مالا أصل له""'"» وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ 7'')» وتعقبه 
صاحبا التحريرء فقالا: ' بل ضعيفء ونقلا أقوال الذين ضعفوها''"). 


(201)تحرير تقريب التهذيب(7/1؟). 

(407)هسو: شعبة بن ديئار الهاشمي مولى بن عباس أبو عبد الله ويقال أبو يحيى المدني» ويوجد شعبة بن دينار آخر؛ 
هو: الكوفيء يروي روى عن عكرمة وأبي بردةء وهو ثفة-أي الثائني-». لكنه ليس مولى لابن عبا س(تقريب 
التهذيب 771/١‏ )مات سنة(؟"؟"هب). ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(4/١؟).‏ 

(484)السئن الكبرىا/5 4ح رقم(؟445). 

(400)الضعفاء والمتروكين للنسائي(١/7١5)ء‏ وينظر: الكامل(4/4١)‏ . 

(605)الكامل(4/؟1)» الجرح والتعديل(17/1)؛ والضعفاء الكبير للعقيلي(؟/85١)؛‏ وتهذيب التهنيب(707/6) . 

(50)العلل ومعرفة الرجال (4845/7)؛ وتاريخ أسماء الثقات(١/1١١):‏ والضعفاء الكبير للعقيلي(؟/86١):‏ وتهذيب 
التهذيب(7/14؟١؟).‏ 

(304)الكامل(4/4 ؟)» والجرح والتعديل(707/4؟)؛ والضعفاء الكبير للعقيلي(؟/85١)»‏ والمجروحين(١/١١۳)‏ وتهذيب 
التهذيب(4/؟١2).‏ 

(405)الكامل(7/4؟)+ وتهذيب التهذنيب(7/4١5).‏ 

(١٠4)الطبقات‏ للكبرى(51814/2). 

(١41)الكامل(4/4‏ ١)؛‏ وأحوال الرجال(١7*/1١):‏ وتهذيب التهذيب(5/4١؟).‏ 

(411)المجروحين(81/1؟) . 

(؟41) تقريب التهذيب(١/77؟)‏ . 

(414)ينظر: تحرير تقريب التهذيب(5/7١١)‏ . 


۳۸4 


قلست: هو ضعيف»ء ضعفه: مالك؛: وابن معين» وابن سعدء والجوزجاني» والسعدي» 
وابن حبان» وغيرهم» ونقل ابن عدي بعض أحاديثه التي استنكرت عليه؛ ثم قال: "أرجو أنه 
لا بأس به"*'')؛ وهذا ليس حكمأ جازماء وإنما فيه ميل إلى تحسين حاله. 

أما قول ابن معين: 'ليس به بأس"؛ فمنتقض بقوله: "لا يكتب حديثه", لأننا لا نعرف 
المتقدم منهما من المتأخرء ولأن القول الأخير موافق لقول جمهور المحدثين. 

وأما قول أحمد: 'ما أرى به بأسا", فهو أيضاً ليس جازماء يضاف إلى ذلك نقله 
لقول مالك فيه9'')ءوإن لم ير هو فيه بأسأ فقد رأى فيه غيره أكثر من بأس. 

وأما قول الحافظ ابن حجر: صدوق سيء الحفظ, فقد عارضه صاحبا التحريرء وأنا 
معهمء وذلك لأنني وجدت الحافظ ابن حجر نفسه يضعف شعبة في مكان أخرء فقد قال عن 
حديث ذكره في تلخيص الحبير:" وفيه شعبة مولى بن عباس: وهو ضعيف*""". 

ومع أن الصدوق سيء الحفظ: حديثه ضعيف إذا أنفردء يؤخذ من حديثه ما وافق 
فيه الثقات» أو ما انفرد فيه وليس فيه مخالفة لغيره أو نكارة ء فكذلك الضعيف قريب منه؛ 
لكننا بصدد تحديد مرتبة الرجل؛ فصدوق سيء الحفظ عند ابن حجر في المرتبة الخامسةء 
والضعيف في المرتبة الثامنة؛ وبين المرتبتين فرق واضح. 

وقول النسائي في شعبة جيد ومحقق» وموافق لجمهور العلماء من السلف والخلف. 

.۹٩‏ شهر بن حوشب"": قال أبو عبد الرحمن: ضعيف» سئل ابن عون عن حديث 
شهر فقال: إن شهراً تركوه(''')؛ وكان شعبة سيء الرأي فيه» وتركه يحيى القطان!:'"). 
وقال في الضعفاء: ليس بالقوي!'". 


قلت: تباينت أقوال العلماء في شهر بن حوشبء فوثقه بعضهمء وجرّحه أخرونء فقد 


(512)الكامل(5/4١)‏ وقفال أيضماً: ولم أجد له حديثا أنكر من حديث * الوضوء مما خرج ليس مما دخلء'قال بن 
عدي: وهذا لعل للبلاء فيه من الفضل بن المختار هذا لا من شعبة وهو موقزف من قول ابن عباس . 

.)٠١/٣ و٥‎ ۰۰/۲ و٤۸۸/۲(لاجرلا ومعرفة‎ للعلا)4١(‎ 

(111)تلخيص الحبير(١/4١١).‏ 

(414)يفتح الحاء المهملة» والشين المعجمة-أبو سعيد ويقال: أبو عبد اللدء وأبوعبدالرحمن؛ وأبو الجعد. الاأشعرى 
الشامى الحمصى وقيل: الدمشقى (صحيح مسلم بشرح النووي١/2؟5))‏ وتقريب التهذيب(١/111)‏ 

(519) وفي روالية: "نزكوء" بالنون والزاي» قال النووي: نزكوء: بالنون والزاي المفتوحتين معناه: طعنوا فيه وتكلموا 
بجرحه» فكأنه يقول: 'طعئوه بالنيزك" بفتح النون واسكان الياء؛ وفتح الزايء وهو رمح قصير. وهو الصحيح: 
وذكر بعض أهل الأدب واللغة والغريب عن بعض رواة مسلم:" تركوه' بالتاء والراء»ء وضعفه القاضيء وقال: 
روابة التاء تصحيفء والصحيح: بالنون والزاي. صحيح مسلم بشرح النووي(17/1) بتصرف. 

( ۹۲۰ )السنن الكبرى7/6؟ح رقم(5554). 

(١471)الضعفاء‏ والمتروكين للنسائي(١/57).‏ 


۴۹ 


وثقه: يحيى بن معين» وأحمدء ويعقوب بن شيبةء والفسوي» والعجلي» وغيرهم""ء وقال 
أبن معين في رواية أخرى: ثبت(" وقال الترمذي: قال البخاري: " حسن الحديث» وقوأى 
أنره"ء وقال أحمد بن حنبل: "ثقة ما أحسن حديثه'» وفي رواية أخرى عن أحمد قال: 
ليس به باس ""'ء وقال أبو زرعة وغيره لا باس به" ء وقال صالح جزرة: قدم شهر 
على الحجاج فحدث بالعراق؛ ولم يوقف منه على کذب» وکان رجلا يتتسك"ء وقال 
الدارقطني يخرج حديثه(*”*) وقال النووي: ليس متروكاء بل وثقه كثيرون من كبار أئمة 
السلف أو أكثرهم"")؛ وقال ابن حجر:صدوق كثير الإرسال والأوهام"''!؛ وتعقبه صاحبا 
التحرير فقالا: 'لو قال: ضعيف يعتبر به لكان أحسن" ثم ذكرا أقوال المعدلين والمجرحين ثم 
قالا: ولا بد من دراسة كل حديث على حده ليتبين أمره في كل حديث7""". 

وذهب بعض العلماء إلى تضعيفه؛ فقد ضعفه: موسى بن هارونء والبيهقي/""), 
وروى النضر بن شميلء عن عبد الله بن عون"""ء قال: إن شهرا تركوه“"ء وفي رواية 
مركو" بالزاي"'')ءوقال ابن عدي لا يحتج به ولا يتدين بحديثه وقال النسائيء 
وابن عدي في رواية أخرى-» وأبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي""'ء وقال أبن عدي في - 


(477)ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال(97/4؟-5؟): والجرح والتعديل(587/4)؛: وتاريخ أسماء الثفات(١/١١١)؛‏ 
ومعرفة الثنات(١/151)ء‏ ومن تكلم فيه وهو موثق(١/١١٠)),‏ وسير اعلام النبلاء(1914/4؟-198؟): والمغني في 
الضنفاء(۳۰۱/۱)» وتهذيب التهنيب(28/4؟): بحر الم(07/1؟). 

(1۲۳ )تاريخ أسماء الثقات(١/١١١):‏ وسير اعلام النبلاء(774/4): وتهذيب التهذيب(15/4؟). 

(474)سير اعلام النبلاء(74/4؟): وميزان الاعتدال(؟/91؟): وتهثيب التهنيب(75/4؟5). 

(575)سير اعلام النبلاء(074/4؟)+ وتهذيب التهذيب(4/؟؟). 

(471)الجرح والتعديل(4/؟87؟)ء وسير أعلام النبلاء(74/4؟). 

(470)سير أعلام النبلاء(53974/1) 

(4؟4)تهذيب التهذيب(75/4١).‏ 

(174)صحيح مسلم بشرح النووي(47/1). 

(50)تقريب التهذيب(١5155/1).‏ 

(١851)ينظر:‏ تحرير تقريب التهذيب(7/؟17١)قلت:‏ قول الحافظ ابن حجر حسنء ولا وجه للاستدراك عليه. 

(۹۳۲)تهذیب التهذيب(5/4 "و75 ؟). 

(5؟4) هو: الامام للجليل المجمع على جلالته وورعه: عبد الله بن عون بن ارطبان أبو عون البصرىء؛ كأن يسمى 
سيد القراء أى العلماء وأحواله ومناقبه أكثر من أن تحصر.(صحيح مسلم بشرح النووي١/؟5).‏ 

(4؟4)ينظر: أحوال الرجال(١45/1).‏ الضعفاء لابن الجوزي(؟7/؟4))؛ وسير اعلام النبلاء(٤/٤۳۷).‏ 

(910)ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي(١/47).‏ 

(475) الكامل في ضعفاء الرجال(198/4). 

(459)الكامل في ضعفاء الرجال(٤/۳۹-۳۷)»[والمغني‏ في الضغفاء(۳۰۱/۱)؛ وسير اعلام للنبلاء(715/4؟): وميزان 
الاعتدال(۳۸۹/۳)؛ وتهذيب التهذيب(5/14؟5). 


£ 


رواية ثالثة-:ضعيف جدا”")؛ وقال ابن حزم: متروك7'")؛ وفي رواية أخرى قال: 
Llu‏ 

كما أن شعبة تركه وطعن فيه“ ء ولم يقف به الأمر عند ذلكء بل تعداه حتى نقم 
على كل من روى عنه؛ فقد قال علي بن حفص المدائني: سألت شعبة عن عبد الحميد بن 
بهرام» فقال: صدوق-أي عبد الحميد- إلا أنه يحدث عن شهر”''"). 

قال أبو حفص الفلاس: كان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عن شهر وكأن عبد 
الرحمن يحدث عنه قلت: يعني الاحتجاج وعدمه 9*')؛ وقال الحاكم: “الشيخان لا يحتجان 
بشهر بن حوشب"*“'ء وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات» وعن الأثبات 
المقلوبات» رافق عباد ابن منصور في حجة له فسرق منه خريطته؛ فهو الذي يقول فيه 
القائل: لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهرا““. 

قلت: لعل الطعون التي وجهت إلى شهر بن حوشب أغلبها مدفوع عنه؛ فأما سرقة 
الخريطة من بيت المال» أو من رفيقه؛ فأنكرها كثير من العلماء» وقالوا: إن هذه القصة 
مدسوسة عليهء ولا تصحء إذ قال ابن القطان الفاسي: وقذفه بأخذ الخريطة؛ فأما لا يصح: 
أو هو خارج على مخرج» وقال أيضا: " لم أسمع لمضعفه حجة“". 

وقال ابن الصلاح: وما ذكرَ في جرحه من أخذه خريطة من بيت المال على جهة 
الخيانةء له محمل يدرأ عنه القدح المسقط7"*'؟: وقال النووي: "وأما ما ذكر من جرحه أنه 
أخذ خريطة من بيت المالء فقد حمله العلماء المحققون على محمل صحيح» وقول أبى حاتم 
ابن حبان أنه سرق من رفيقه فى الحج غير مقبول عند المحققين أنكروه والله أعلم"*“. 


(4؟5) الكاملزه/١‏ ؟5). 
(489)ابن حزم: علي بن أحمد » الإحكام في الأحكامء دار الحديث القاهرة-مصرء الطبعة الأولى4 ٠114ه.(7/1١١).‏ 
(440) المحلى(444/9). 


(541)الضعفاء لابن الجوزي(؟/؟4). 

(۲٤۹)الکامل‏ في ضمفاء الرجال(٤/۳۸)؛‏ ومیزان الاعتدال(۳۹۰/۳)» وسير اعلام النبلاء(٤/٤۳۷).‏ 

.)۳۷٤/٤(ءالبنلا )سیر اعلام‎ ۹٤۳( 

(444) المستدرك على الصحيحين(؟/181١).‏ 

.)557/١(نيحورجملا)4145(‎ 

(4457) ينظر: تهذيب التهذيب(25/4؟). 

(440)ابن العسلاح: عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء صيانة صحبح مسلم؛ تحقيق: موفق عبد القادر؛ دار الغرب 
الإسلامي: بيروت-لبنانء الطبعة الثانية4 15٠‏ 1ه .(١/5؟1).‏ 

(44)صحيح مسلم بشرح النووي(85/1). 


أما طعن عبد الله بن عون فيهء فقد دفعه البخاري بقوله: إنما تكلم فيه ابن عون إنه 
روى عن رجل عنه!'*')؛ وقلل يعقوب بن سفيان من قيمة هذا الطعن فقال: شهرء وإن تكلم 
فيه ابن عون فهو ثقة ”'): وقال يعقوب بن شيبة: شهر ثقة طعن فيه بعضهم'""ء ولم يبين 
ذلك للتقليل من أهمية هذا الطعن؛ وقال ابن القطان الفاسي: ' لم أسمع لمضعفه حجة7”"). 

أما ترك شعبة له فلم يبين سبب هذا الترك؛ وقد يصح ما رآه شعبة ضعيفاء فقد قال 
الحاكم النيسابوري: 'قال إمام أئمة الحديث؛ شعبة؛ في حديث عبد الله بن عطاءء عن عقبة 
ابن عامر لما طلبه بالبصرة والكوفة» والمدينة» ومكةء ثم عاد الحديث إلى: "شهر بن 
حوشب" فتركه؛ ثم قال شعبة: "لأن يصح لي مثل هذا عن رسول الله كان أحب إلي من 
والدي وولدي والناس أجمعين". وقد صح هذا الحديث والحمد طر“". 

ويقوي أمره تقوية البخاري له وقوله عنه: 'حَميُنَ الحديث»!!*')ءوإخراجه لحديثه: 
فقد أخرج له ست روايات في الأدب المفرد"”"). 

كما أن مسلماً روى له حديثاً واحدا في الصحيح7"*')وحَممّنَ الترمذي حديثه7”*"), بل 
إنه صحح بعض أحاديثهل*'). وروى له الحاكم في المستدرك مجموعة من الأحاديث!'*"), 
والضياء المقدسي حسن حديثه-أيضا-(:'1). 


(145 سير اعلام النبلاء(٤/٤۳۷).‏ 

(۰٩)الکامل‏ في ضمفاء للرجال(٤/۳۸)ء‏ وسیر اعلام النبلاء(٤/۳۷۸)»‏ وتهذیب التهذیب(؛/٠۲).‏ 

(١46)سير‏ اعلام النبلاء(2978/4): وتهذيب التهذيب(22/4؟). 

(5517) ينظر: تهذيب التهنيب(20/4؟). 

(؟15) المستدرك(١/؟17).‏ 

۹٥٤(‏ سیر اعلام النبلاء(٤/٤۳۷)ء‏ وميزان الاعتدال(۳۹۱/۳)ء وتهذبب التهذيب(5/4؟؟). 

(455) ينظ ر:البخاري: محمد بن إسماعيل؛ إلأيب المفرد تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار البشائر الإسلامية: 
بیروت-لبنان؛ الطبعة الثالثة ٤۰۹‏ ۱ه( ۰/۱ ۲ر ۰ ۳و ۱۱۹و۷٣٠‏ ۳و .)٤٣۷‏ 

(467)ينظر: رجال مسلم(١7/1١5):‏ وحديثه في صحيح مسلم571/7 اكتاب الأشربة؛ باب فضل الكمأة ومداواة العين 
بها برقم(؟4١٠/قال‏ مسلم: 'حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثيء حدثنا حماد بن زيدء حدثنا محمد بن شبيب» قال: 
سمعته من شهر بن حوشبء فسألته فقال: سمعته من عبد للملك بن عميرء قال: فلقيت عبد الملك فحدثني عن 
عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله 8 :"الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين'. 

(401)ينظر: جامع الترمذي(4/١7؟)‏ كتاب اللباس» باب ما جاء في القمص» برقم(©7؟١)؛‏ وينظر الأحاديث أرقسسام 
( ۱۹۳۹و ۲۰۹۸و ٤2‏ ۲و ۳۹ وو ۷ )) وغیرها. 

(1654)ينظطظر: جامم الترمذي( ٤۳١/٤‏ إكتاب الوصاياء باب ما جاء في الإضرار بالوصية برقم(/171١؟)‏ قال: حسن 
صحيح غريب»؛ ورقم(١1؟١15)ء‏ وقال: حسن صحيح: ورقم(1474؟)قال:حديث حسن غریب صحيح.. 

(129)ينظر: المستدرك(۷۷/۱ 1و ۲۸1۲و 11۷/۲ و 1۸و۸٤‏ 1و ٥/۳‏ ۲۹وا و ٤/۲و‏ ۳12و ا٤و‏ 

(97)ينظر: الأحاديث المختارة(4/؛ "اح رقم(؟55). 


وخلاصة القول: أن شهر بن حوشب: صدوق له أوهام؛ فيؤخذ من حديثه ما وافق 
فيه الثقات» أوما انفرد فيهء وليس فيه مخالفة لغيره» أو نكارة؛ وقد دل واقع الحال أن الغالب 
على حديثه الحُسْنء ما خلا أحاديث يسيرة انتقدت عليه» وبعضها لم يكن الخطأ فيها منه؛ بل 
من غيره؛ والنسائي خالف أئمة الحديث؛ كالبخاري؛ والترمذيء وأحمد» وابن معين وغيرهم؛ 
وقوله كان معتمد! على من سبقوه» ولم يكن المخالف الوحيد فقد وافقه جماعة من الخلف 
والسلف» لكني أرى أن الحق مع مخالفيه هذه المرةء والله أعلم. 

.٠‏ صالح بن أبي الأخضر: قال النسائي: صالح هذا هو ابن أبي الأخضر وحديثه 
هذا خطأءوهو كثير الخطأ عن الزهريء ونظيره: محمد بن أبي حفصة وكلاهما 
ضعيف7*"), وقال الدّسائي في الضعفاء: 'صالح بن أبي الأخضر ضعيف ٠"٣‏ 

قلت: هو ضعيف» متفق على ضعفه؛ وهو أضعف مأ يكون في الزهريء فقد ضعفه 
ابن معين» ويحيى بن سعيد القطان» وأحمد» والبخاري» والترمذي» وأآبو زرعة"''. 

وقال يحيى في رواية أخرى: ليس بشيء""ء وقال البخاري في رواية أخرىء 
وأبو حاتم:"لين الحديث""ء وقال ابن عدي: وفي بعض أحاديثه ما ينكر عليه وهو من 
الضعفاء الذين يكتب حديثهمل''')؛ وقال الجوزجاني: اتهم في أحاديثه""'ء وقال العجلي: 
يكتب حديثه وليس بالقوي7")؛ وقال ابن حبان: روي عن الزهري أشياء مقلوبة""ء وقال 


(411) السنن الكبرى171/7-(884؟) وكلام النسائي على الحديث الذي قبله(1887١)‏ وليس على هذا. 

(؟57) الضعفاء والمتروكين للنسائي(59/1). 

(۳٦۹)ينظر‏ : الكامل(15-514/4): والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(17/7): وتهذيب الكمال(7/17١)؛‏ وميزان 
الاعتدال(؟/535)؛ وسير أعلام النبلاء[۷/٤١۳).‏ 

(4714)التاريخ الكبير(؛/؟؟1؟)ء والمجروحين(١/555):‏ و ميزان الاعتدال(55/5 ١‏ 

(455)التاريخ الكبير(؛/؟7؟؟): وميزان الاعتدال(557/2؟). 

(895) الكامل (55/4). 

(56) أحوال الرجال(١/؟١١).‏ (15-114/4) 

(414)معرفة الثفات(١/؟45).‏ 

,.)؟١4/١(نيحورجملا)539(‎ 


الزيلعي: ليس بالحافظأ''")؛ قال الذهبي: صالح الحديث 7""؛ وقال ابن حجر: ضعيف؟""", 
وفي التقريب قال: ضعيف يعتبر به”""). 

قلت: ولعل سبب ضعفه هذا هو ما رواه عن الزهري» وكان على ثلاثة أضرب: 
منها ما تحمله سماعاء ومنه عرضاء ومنه مناولة» أو بطريقة أخرىء فاختلط عليه؛ فلم يفرق 
هذا عن ذاك. وقد صرح هو ننفسه بهذاء فقد قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري قال سألت صالح بن أبي الأخضرء فقلت له؛ هل سمعت هذا الذي ترويه عن 
الزهري؟ فقال: منه ما حدثني به ومنه ما قرأت عليه فلا أدري ما هذا من هذا؛”". 

وقال أبو زرعة: "كان عنده عن الزهري كتابان أحدهما: عرضء والآخر: مناولة: 
فاختلطا جميعاء فلا يعرف هذا من هذا"*'')؛ وقال ابن حبان: "اختلط عليه ما سمع من 
الزهري بما وجد عنده مكتوباء فلم يكن يمير هذا من ذاك7'"). 

ونقل ابن عدي وابن حبان عن معاذ بن معاذ العنبري» قال: سمعت صالح بن أبي 
الأخضر يقول: سمعت من الزهريء وقرأت عليهء فلا أدري هذا من هذاء فقال يحيى بن 
سعيد القطان: -وهو إلى جنبه- لو كان هكذا لكان خيرا ولكنه سمع وعرض ووجد شيئا 
مكتوبا فقال لا أدري هذا من هذا" ء ثم علق ابن حبان على هذه الأقوال التي نقلها بقوله: 
'إن من اختلط عليه ما سمع بما لم يسمع؛ ثم لم يتورع عن نشرها بعد علمه بما اختلط عليه 
منها حتى نشرهاء وحدث بها وهو لا يتيقن بسماعها؛ لبالحري أن لا يحتج به في الأخبار؛ 
لأنه في معنى من يكذب» وهو شاكء أو يقول شيئا وهو يشك في صدقه»ء والشاك في صدق 
ما يقول لا يكون بصادق“". 

فحكم النسائي جساء مواققا لجمهور السلف والخلفء وقوله: “كثير الخطأ عن 
الزهري”؛ لم يكن عبثاء ولكن ليدلل أن علة ابن أبي الأخضر في روايته عن الزهري. 


(37)الزيلعي: عبد الله بن يوسفء نصب الرابة في تخريج أحاديث الهدابة: تحقيق: محمد البنوري؛ دار الحديث؛ 
القاهرة-مصير؛ /1761اه.(4/١٠).‏ 

۹۷١ (‏ )ميزان الاعتدال(۳۹۰/۳). 

(4077)ابن حجر: أحمد بن علي العسقلائيء الدراية في_تخريج أحاديث الهداية» تحقيق: عبد الله اليماني: دار المعرفة؛ 
بيروت-لبنان؛ بدون رقم طبعة أو سنة نشر.(45/7١)وتلخيص‏ الحبير(؟/٠4).‏ 

(۹۷۳)تقریب التهذيب(١/171١).‏ 

(474)الطبقات الکبر ی(۲۷۲/۷). 

(76ة)سير أعلام النبلاء(5/9١؟).‏ 

(595)المجروحين(154/1). 

.)۳٦۹-۲۹۸/۱(نیحورجملا)۹۷۷(‎ 

(104؟)ينظر: الكامل(55-515/4) المجروحين(١/755).‏ 


£ f 


.١١‏ صدقة بن عبد الله: قال أبو عبد الرحمن:... 'وصدقة بن عبد الله: ضعيف 
وإنما أخرجته لئلا يجعل عمرو عن زهير 00 وقال في الضعفاع:" ضعيف" (*0), 

وقد ضعفه: يحبى بن معين؛ وأحمدء ۽ محمد بن أبي السري؛ ولكيم؛ وأبن مدر : 
ويعقوب بن سفيان؛ والدارقطني؛ والذهبيء وابن حجرا'““. 

وفي رواية أخرى لأحمد قال: ما كان من حديثه مرفوعا فهو منكر وما كان من 
حديثه مرسل عن مكحول فهو أسهل»ء وهو: ضعيف جدا ا" وفي رواية أخرى للبخاري؛ 
قال: "'ضعيف جد ا وقال مسلم: منكر الحديث"!1؟*'), 

وروي دحيم أكثر من قول في صدقةء فقال في رواية: كان يشوبه القدر"**")؛ وقال 
في رواية الدارمي عنه: اة" وقال في رواية أبي زرعة الدمشقي عنه:'مضطرب الحديث› 
ضعيف" وفي رواية يعقوب بن سفيان عنه قال: "لا باس به" ء وقال الترمذي: 'صدقة 
ليس بالحافظ"9"*')» وقال الذهبي: هو ممن يجوز حدیثه ولا يحتج به" وقال أحمد بن 
صالح: ما به باس عنديء ووثقة سعيد بن عبد العزيز بحضرة الأوزاعي 17*'): وقال ابن 
عدي: وأحاديث صدقة منها ما توبع عليه» وأكثره مما لا يتابع عليه: وهو إلى الضعف 
أقرب منه إلى الصدق"7**)؛ وقال أبو زرعة: كان شاميا قدريا ليناء وقال أبو حاتم: "محله 
الصدق" وأنكر عليه رأي القدر فقط”"")ء وفي رواية أخرى عن أبي حاتم» وأبي زرعة: 
قال أبو زرعة شيخ وقال أبو حاتم: "شيخ يكتب حدیثه" "برقال الدارقطني 


(5195)السنن الكبرىة/17؟"؟ح رقم(3؟١5)‏ . 

(80؟)الضعفاء والمتروكين(١/54)‏ . 

(181)ينظشر: التاريخ لابن معين برولية الدوري(١/؟5١)؛:‏ والتاريخ الكبير(157/4١))؛‏ والكامل(74/4)ء: والجرح 
والتعديل(475/4)؛ وبحر الدم(١7/1١١):‏ والضعفاء لابن الجوزي(514/7): وتهذيب الكمال(؟١/7؟١)2‏ وسير 
أعلام النبلاء(5/9١؟)؛‏ والمغني في الضعفاء(١/۷١۳)‏ والكاشف(١/۲٠‏ د)٠‏ وتقريب التهذيب(105/1). 

(187)ينظر: التاريخ الكبير(557/4): والكامل(4/4؟)؛ والجرح والتعديل(475/4)؛ الضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي(١4/1‏ 0) تهذيب التهذيب(518/4). 

(4487) التاريخ الصغير للبخاري(؟1/؟١5؟).‏ 

.)١15/4(بيذهتلا سير أعلام النبلاء(۷/١٠۳)ء و تهذيب‎ )۹۸٤( 

(18)ينظر: الجرح والتعديل(555/4). 

(145) ينظر: تهذيب التهذيب(382/4؟). 

(441) ينظر جامع الترمذي(4/5 7)وقال ذلك بعد روايته لحديث زكاة العسل رقم(؟ ؟١).‏ 

(۹۸۸ سير أعلام النبلاء(۷/١١۳).‏ 

(۹۸۹)ينظر: تاريخ أسماء الثفات(١/۸١١)‏ 

(450)الكامل(76/4). 

(١14)ينظر:‏ الجرح والتعديل(5/4؟4). 

(؟441)ينظر: تهذيب التهذيب(٤/٠“").‏ 


متروك9'"'')ءوقال ابن حبان:كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يشتغل بروايته: 
وهو يروي عن محمد بن المنكدر عن جابر بنسخة موضوعة يشهد لها بالوضع من كان 
مبتدئا في هذه الصناعة فكيف المتبحر فيها؛"') 

وهكذًا نجد أن جمهور العلماء متفقون على تضعيف صدقة:ء ولم يوثقه إلا النزر 
اليسير”""ء وأغلب الذين وثقوه» في مواطن أخرى »ء فلعل التوثيق سابق على التضعيف. 

وبصرف النظر عن القلة والكثرة بين الموثقين والمجرحينء فإن المجرحين بينوا 
سبب الجرحء فإذا كان الجرح المجمل يقدم على التعديل؛ فتقديم الجرح المفسر على التعديل 
من باب أولىء وتضعيف النسائي لصدقة بن عبد الله ينسجم تماما مع أقوال غيره من العلماء 
السابقين؛ وكذلك كان أحد الأقوال المعتمدة لدى المتأخرين. 

؟١.‏ عاصم بن عمرة"'*'): قال أبو عبد الرحمن: "عاصم بن عمر: ضعيف في 
الحديث7”*'").؛ وقال في الضعفاء: 'متروك الحديث"9'')؛ ونقل المزي عن النسائي أنه قال 
عن عاصم: اليس بثقة' (12'). 


قلت: هو ضصمعيف:» ضعقه جمع من كبار العلماءء متهم : يحيى بن معي )٠٠٠١(‏ 


وأحمد'٠٠'/‏ وابن N‏ وابن عدي( ۰ء والجوزجاني©“''ء وأبو حاتت ,'٠**(‏ 
والدارقطني” '''ءوقال البخاري: منگر الحديث("*٠/,‏ وقال الترمذي: متروكء وقال مره 


(۹۹۳)ينظر: تهثيب التهذيب(5529/4). 

.)*۳۷٤/١(نيحورجملا‎ )۹۹4( 

(44) فقد وثقه دحيم في إحدى الروايات عنه؛ وسعيد بن عبد العزيز فيما نقله عنه: أحمد بن صالح؛ ويعقوب بن 
سفيان في إحدى الروايتين عنهء وغيرهم» وقد ذكرت أقرالهم بأعلاه. 

٦(‏ ۹۹ )هو : عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. (الكامل84/5؟؟). 

(۹۹۷)السنن الکبری٤/۳۲۲ح‏ رقم(۱٤۷۳)‏ . 

(144)الضعفاء والمتروكين للنسائي(١/؛7).‏ 


(155)تهذيب الكمال(١0515/1).‏ 
٠6 3‏ ١)ينظطظر:‏ الكامل(ه/78؟), والجرم والتعديل(17/5؟)). والضعفاء الكبير للعقيئني( 26/5 ؟)ء وسير أعلام النبلاء(۷ 
/١1۸)ء‏ وتهذيب التهذيب(٥/٥٤).‏ 


(أه ۰ ١)الجرح‏ والتعديل(17/5؟), وبحر الدم(١/؟؟5),‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوز يي(" ")ء؛ وسيز لن 
الاعتدال([4/١١):‏ وتهذيب التهذيب(145/5). 

.)؟14/١(ىريكلا‎ تاقبطلا)١‎ 00 ۲} 

.)1؟١وا؟؟/8/هلماكلا([)‎ ٠٠١ *( 

.)١؟35/1(لاجرلا أحوال‎ )٠٠١4( 

(١٠٠)الجرح‏ والتعديل(45/17؟): و تهذيب التهثيب(15/5). 

3٠٠١5(‏ )تهذيب التهذيب(45/2). 

(١٠٠)التاريخ‏ الكبير(451/5). 


أخرى: ليس بثقة“'''ء وفي روي ثالثةء قال: ليس عندي بالحافظ '"'ء وقال هارون بن 
موسىء وأبو حاتم: ليس بقوي (''*')» وقال ابن الجارود: 'ليس حديثه بحجة''' '» وقال 
ابن عدي في ختام ترجمة: 'وأحاديثه أحاديث حسان ومع ضعفه يكتب حديثه!"' 0 

وذكره ابن حبان في الثقات؛: وفي المجروحينء فقال في الثقات: "يخطىء 
ويخالف"7'''). وقال في المجروحين: 'منكر الحديث جدا يروي عن الثقات مالا يشبه حديث 
الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات" 9''' 'أ»وضعفه الذهبيء وابن حجر: 
EE‏ 0 

قلت: يكاد العلماء يجمعون على ضعفه»ء فلم يوثقه إلا أحمد بن صالح المصري فيما 
نقله عنه ابن شاهين» قال:" أربعة إخوة ثقات: عبيد اللهء وعبد الله» وعاصمء وأبو بكر؛ بثو 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب""'ء وتعقبه الدارقطنيء واستثنى عاصماء 

ضعفة"'''ء وخكم النسائي في السئن جاء موافقاً لجمهور السلف» ونقله عنه معظم الخلف. 

أما ما قاله في كتاب الضعفاء'''ء وما نقله المزي عنه '''ء فكلاهما موافق لما 
قاله الترمذي"''ء ولا يستبعد أن يكون النسائي قد استفاده منهء أو نقله عنه» فهو بُعدُ في 
طبقة د شيوخه» ومسن خلال دراستي للسنن الكبرى» وجدت أن النسائي استفاد من منهج 
الترمذي في كثير من المسائل. 

۴. عبد الرحمن بن إسحاق: قال أبو عبد الرحمن: وحديث عبد الرحمن بن 
إسحاق خطأء وعبد الرحمن هذا يقال له: عباد بن إسحاق؛ وهو "لا بأس به" وعبد الرحمن 
ابن إسحاق يروي عنه جماعة من أهل الكوفةء وهو ضعيف الحديثء والله أعلءل'"”'). 


(١٠٠)تهثيب‏ التهذيب(45/5). 

(4١٠٠)ينظر:‏ تهذيب الكمال(١/518).‏ 

(١١٠)الجرح‏ والتعديل(541/1). و تهذيب التهذيب(/45). 

(11١٠)تهذيب‏ التهنيب(45/5). 

.١1(‏ ١)(الكامل‏ ه١1‏ ؟؟), 

)٠١١9(‏ الثقات(55/90 ؟). 

.)١؟7/؟(نيحورجملا)٠١١4(‎ 

(6١١٠)ينظر:‏ المغني في الضعفاء(١/١7؟):‏ والكاشف(١/570)-‏ تهذيب التهذيب[(15/5). 
٠١١5(‏ )تاريخ أسماء الثقات(51/1١).‏ 

٠١١1(‏ )تهذيب التهذيب(*/1:5). 

١١۸(‏ )قال في كتاب الضعفاء والمتروكين(١/۷۸):‏ "عاصم بن عمر: 'متروك الحديث". 
٠١14(‏ )قال في تهذيب الكمال(5/17١0):‏ قال النسائي: 'ليس بثقة". 

)٠٠١٠١(‏ نقل الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب(45/5) عن الترمذي أنه قال مرة: 'متروك" ومرة أخرى: ليس بثفة'. 
(١1؟١٠)السنن‏ الكبرى"/؛ اح رقم(؟1877). 


وكذلك قال في الضعفاء: ضعيف”7""* '). 

قلمت: لم يرو النسائي لهذا الراوي شيئاء وإنما ذكره ليميز عبد الرحمن بن إسحاق 
المدني7”"'')؛ من عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي؛"'"؛ إذ الأول: لا بأس به والثاني: 
ضعيفء ولعل السبب في ذلك: أن النسائي ضعّف حديث عبد الرحمن بن إسحاق؛ فحتى لا 
يظن ظانٌ أن المقصود هو عبد الرحمن بن إسحاق الضعيف؛ تكلم على الاثنين معاء وبين 
حال كل منهما. 

وعبد الرحمن بن إسحاق الواسطي؛ ضعفه: أبن معين» محمد بن سعدء وأحمدء 
ويعقوب بن سفيان: وأبو داود» والعجليء وابن حبان؛ وأبو حاتمء وغيرهم”''": وزاد ابن 
معين في رواية أخرى”" ليس بشيء7*'') وفي رواية ثالثة قال: 'متروك"'''أ؛ وفي 
رواية رابعة: اليس بذاك ''ء وضعفه ابن حجر (؟''. 

وقال البخاري: 'فيه نظر7””"')؛ وقال أحمد في رواية أخرى: "منكر الحديث*"''ء 
وفي رواية ثالثة قال أحمد: "ليس بشيء منكر الحديث7””'')ء وقال ابن عدي: 'في بعض ما 
يرويه لا يتابعه الثقات عليه وتكلم السلف فيه" وقال أبو حاتم: هو ضعيف الحديث» 
منكر الحديث» يكتب حديثه ولا يحثج به» وقال أبو زرعة: ليس بقوي"'"بوقال العجلي: 
ضعيفء جائز الحديث يكتب حديثه””'')» وقال ابن خزيمة: لا يحتج به""''. 


(17١٠)الضعفاء‏ والمتروكين للنسائي(١/77).‏ 

(؟١٠)هو:‏ عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث المدنيء ويقال له عباد. (تقريب التهنيب ١//7؟5)‏ 

(74١٠)هو؛‏ عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي أبو شيبة ويقال كوفيء من السابعة(تقريب التهذيب١/7؟").‏ 

(1١٠)ينظر:‏ الجرح والتعديل(7/5١5؟).‏ والطبقات للكبرى(51/1): والكامل(4/4١؟)؛‏ ومعرفة الثقات(7/1١):‏ 
وبحر الدم(519/1١):‏ والضعفاء الكبير للعقيلي(؟/؟؟؟)؛ وتهذيب الكمال(5184-55117/15), وميزان الاعتدال(4 
30/7 وتقريب التهذيب(١9171/1؟5).‏ 

.)1١2/0(ليدعتلاو‎ حرجلا)٠١55(‎ 

(71١٠)ينظر:‏ الكامل(5/4 ١2)ء‏ والضغفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/5)؛: وميزان الاعتدال(4/١52).‏ 

(4؟١٠)‏ تهذيب الكمال([8/15١2),‏ 

(5>١٠)ينظر:‏ تقريب التهذيب(١/5؟7).‏ 

(*١٠)التاريخ‏ الكبيرزة/55؟)؛ والكامل(٤/٤١)ء‏ وتهذيب الكمال("١/2)5117‏ وميزان الاعتدال(4/١2؟).‏ 

(1١٠)التاريخ‏ الكبير(55/5١)؛‏ والتاريخ الصغير(١/11):‏ والجرح والتعديل(٠/١٠۲)ء‏ و ميزان الاعتدال(4/١2١).‏ 

(۱۰۳۲نظر: لکامل(٤/٤١)»‏ والضغفاء والمتروكين لابن الجوزي("/۹ه)ء و ميزان الاعتدال(٤/٠٠٠).‏ 

.)"۰٥/٤(لماکلا)1۰۳۳(‎ 

(۱۰۳4)الجرح والتعدیل(٥/۲۱۴)‏ وتهذیب الكمال(5١/514).‏ 

(5؟١٠)‏ معرفة الثقات(7/5؟7). 

.)518/1١"7(لامكلا تهذيب‎ )٠١*5( 
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وقال ابن الجوزي: يحدث بأحاديث مناكيرا"'' '؛ قال الذهبي: ضعفو ٠“‏ . 

وخلاصة القول: أن عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف مجمع على ضعفه؛ 
وحكم السائي عليه جاء موافقاً لجمهور السلف» وكان أحد الأقوال المعتمدة عند الخلف. 

4.عبد الرحمن بن أبي الزناد/"”” "): : قال أبو عبد الرحمن: "عبد الرحمن بن أبي 
الزناد ضعيف"7**'). وكذلك قال في الضعفاء: "ضعيف"*'“'ء ونقل المزي عن النسائي أنه 
قال: لا يحتج به" 

قلت: تباينت أقوال العلماء فيه فقد وثقه مالك 9*"', والعجلى؟؛؟''/, 
والترمذي“ ''ء وقال يعقوب بن شيبة: ثقفة صدوق وفي حديثه ضعف37''*')؛ وقال الآجريء 
عن أبي داود: كان عالما بالقرآنء عالما بالأخبارء وقال الواقدي كان نبيلا في علمه ...وكان 
كثير الحديث عالما"“''ء وروي عن موسى بن سلمة أنه قال: قلت لمالك: ذلني على رجل 
ثقة! قال: غليك بعبد الرحمن بن أبي ۰ 

وقال الذهبي: مشهورء وثق7''*''» وقال أحمد فيما حكاه الساجي عنه: "أحاديثه 
صحاح!:*0") » وفي رواية أخرى قال: يروي عنه» قيل له: يُحتمل؟ قال: نعء('*”'أءوفي 
رواية ثالثة قال: 'مضطرب الحديث"7*''. 


(19*١٠)ينظر:‏ الضغفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/85). 

.)125١/4(لادتعالا ميزان‎ )٠١754( 

(9*١٠)هو:‏ عبد الرحمن بن أبي الزناد واسم الزناد عبد الله بن ذكوان مولى آل عثمان بن عفان ويقال: مولى رملة 
بنت شيبة ابن ربيعةء ويكنى بأبي محمدء مات ببغداد سنة أربع وسبعين ومانة. ينظر: تاريخ بغداد(١٠/214),‏ 

(٠4١٠1)السنن‏ الكبرى514/5ح رقم(4؟1٠* )١‏ .وينظر كذلك: السنن الكبرى5/ 4١‏ ١ح‏ رقم(7974؟ .)٠١‏ 

(4١٠)الضعفاء‏ والمتروكين للنسائي(١/148).‏ 

.)٠١١/١۷(لامكلا )تهذيب‎ ١ ١ ٤١( 

(47١٠)الضعفاء‏ والمتروكين لابن الجوزي("/۹۳)؛ وميزان الاعتدال(4/١١2).‏ 

(44١٠)مسعرفة‏ الثقات(؟/77). 

(45١٠)ينظر:‏ جامع الترمذي 14/؟5؟4-5؟؟ كتاب اللباس؛ باب الجمة وأتخاذ الشعر حديث رقم(1755)فبعد أن روى 
الحديث قال: ...وعبد الرحمن بن أبي الزناد: ثقة 

(45١٠)تهذيب‏ الكمال(15/1). 

)١557/5(بيذهتلا‎ بيذهت)٠١419(‎ 

٠١ 4(‏ )الكامل(74/4؟): وتهذيب الكمال(۷١/۸؟).‏ 

(45١٠)من‏ تكلم فيه وهو موثق(؟/807؟)المغني في الضعفاء(؟/87؟). 

(٠6١٠)تهذيب‏ التهذيب(197/5) 

.)174/4(لماكلا)٠١51(‎ 

(۲. ١)الضعفاء‏ والمتروكين لابن الجوزي(؟/؟1).: وتهذيب الكمال(+١48/1)؛:‏ وميزان الاعتدال(4/١٠5).‏ 


£4۹ 


وفي رواية الميموني عنه قال: ضعيف» وتعقبه الذهبي فقال: قلت: قد مشاه جماعة 
وعدلوهء وكان من الحفاظ المكثرين ولا سيما عن أبيه» وهشام بن عروة؛ حتى قال يحيى بن 
معين: هو أثبت النأس في هشاء 7ء وقال -أيضا-قيما حكاه الساجي عنه: عبد الرحمن 
بن أبي زناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة:” حجة'*'')) وقال ابن عدي وابن 
الجوزي: كان ابن مهدي لا يحدث عنه''ء وزاد ابن عدي: وبعض ما يرويه لا يتابع 
عليه وهو ممن يكتب حديثه"“''ء وقال ابن معين ضعيف”'”*''» وفي رواية أخرى: ليس 
بشيء"(4”” ”ل وفي رواية ثالخة قال:" لا يحتج بي :(ه. 14 

وكذا قال أبو حاتم» وضعفه النسائي7”''')؛ وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا 
ضعيفا(”**'): وقال ابن سعد: وكان كثير الحديث ضعيفا؟"''): وقال ابن حبان: كان ممن 
ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات وكان ذلك من سوء حفظه:؛ وكثرة خطئه» فلا يجوز الاحتجاج 
بخبره إذا انفرد فأما فيما وافق الثقات فهو صادق في الروايات يحتج به""''ء وقال الحاكم 
أبو أحمد ليس بالحافظ عندهم 9 وقال ابن حجر: وهو إن شاء الله حسن الحال في 
فارس7"'''؛ وقال في التقريب: صدوقء تغير حفظه لما قدم بغدادء وكان فقيهاء ولي خراج 
المدينة فحُمّدل''''), وتعقبه صاحبا التحرير فقالا: " بل ضعيف يعتبر به في المتابعات 


والشواهدءثم ذكرا من ضعفه من العلماء» ومن وثقه!"'"). 


.)177/١(فشاكلاو‎ ء)"٠٠/4(لادتعالا ميزان‎ )٠١65( 


(54١٠)تهذيب‏ التهذيب(151/5١)‏ 
٠١١ ©(‏ إينظر: الكامل(1/4؟؟)ء والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/45). 
(55١٠٠نإينظر:‏ الكامل(4/ه7؟). 


.)٠١/4(لادتعالا ينظر: الكامل(75/4؟): وتاريخ بغداد(١٠١/7148)» وتهذيب الكمال(7١48/1))؛ وميزان‎ )٠١81٠( 
.)5٠١/4(لادتعالا ينظر: تاريخ بغدادؤء ١/74١)ء وتهذيب الكمال(48/11)): وميزان‎ )٠١54( 

(65١٠)ينظر:‏ الكامل(714/4")ء وتاريخ بغداد( ١‏ ١/۲۲۸)ء‏ وتهذيب الكمال(1١/48))؛‏ وميزان الاعتدال(4/١٠5).‏ 
)٠١5(‏ ينظر: ميزان الاعتدال(14/١٠5٠).‏ 

.)51؟48/١١(زدادغب ينظر: تاريخ‎ )٠١615( 

.)1١5/هزىربكلا‎ تاقبطلا)٠١57(‎ 


(؟5١٠)‏ المجروحين(55/12). 

)١55/5(بيذهتلا‎ بيذهت)٠١114(‎ 

.)17217/1١(فشاكلاو‎ :)٠١/4(لادتعالا ميزان‎ )٠١56( 
.)؟1+/1١(بيذهتلا تقريب‎ )٠١5( 


.)1١15-91١4/؟(بيذهتلا ينظر: تحرير تقريب‎ )٠١71( 
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قلت: هو صدوق أن شاء اللهء بل هو في حديث المدنيين: ثقة » وخاصة حديث 
هشام بن عروة» فهو من أثبت الناس فيه(" وقد استشهد به البخاري في الصحيح وروى 
له في كتاب رفع اليدين في الصلاة؛ وفي كتاب الأدب» وروى له مسلم في مقدمة كتابه 
وروى له الباقون'"'')ء وصحح الترمذي بعض حديثه» وحن بعضه("''. 

ويبدو لي -والله تعالى أعلم- أنه كان ثقة في أول أمره» فلما رحل إلى بغداد في 
كبرهء أصبح يتلقن؛ فضُعّفء وقد أشار علي ابن المديني إلى ذلك بقوله: " ما حدث بالمديئة: 
فهو صحيح» وما حدث ببغداد أفسده البغداديونء ورأيت عبد الرحمن -يعني ابن مهدي- 
خطط على أحاديث عبد الرحمن بن أبي الزنادء وكان يقول: لقنه البغداديون عن 
فقهائهم"""'» فهو ممن يضف حديثه في قوم دون قوم» والنسائي حكم عليه بالنظر إلى 
مجموع ما روىء والله أعلم. 

. عبد الله بن نافع: قال أبو عبد الرحمن: "عمر بن نافع وأبو بكر بن تافع وعبد 
الله بن نافع إخوة ثلاثة, وعبد الله بن نافع: ليس بثقة؛ ونافع مولى عبد الله بن عمر ثقة 
حافظ 7"''). وقال في الضعفاء: متروك االحديث7"''): وذكره في كتاب الطبقات في طبقة 
المتروك حديثهم. بعد الطبقة التاسعة من أصحاب نافع مولى ابن عمرأ"''ء ونقل المزي 
عنه أنه قال في رواية أخرى: 'ليس بثقة"2”'). 

وقد ضعفه يحيى بن معين""''» وأبو حاته ٠”!‏ '), وقال البخاري: منكر الحديثء 
وفي رواية أخرى قال: فيه نظرء وفي رواية ثالثة قال: يخالف"''ء وقال علي ابن 


(54١٠)ينظر:‏ شرح علل الترمذي(؟/753). 

(55١٠)ينظر:‏ وتاريخ بغداد(۲۲۸/۱۰)ء وتهذيب الكمال(17١/1١١).‏ 

)٠١70(‏ صحح الترمذي ثمانية أحاديث هي نوات الأرقام: (۹ ٤۱و‏ 1۷۲و ۱۷و ۲۷۱و1٤۸‏ ۲و ٤۳۱۹و‏ ۳۳۸۸و 
٣۳‏ ؟): وحسن خمسة أحاديث أخرى هي:(؟ اوذكو: الواكه او89؟ت!). 

(071١٠)ينظر:‏ تهذيب الكمال(55/117). 

(11١٠)السنن‏ الكبرى؟175/7ح رقم(©55؟). 

.)١14/١(ينئاسنلل الضعفاء والمتروكين‎ )٠١5( 

(74١1)النسائي:‏ أحمد بن شعيبء رسائل في علوم الحديث؛ تحقيق: جميل علي حسن» مؤسسة الكتب الثقافية: 
بيروت-لبنان؛ الطبعة الأولى585 ١م.(51/1)-‏ وينظر: الكامل(51/4١).‏ 

.)7١14/١1(لامكلا‎ بيذهت)٠١15(‎ 

)٠١15(‏ وقد قال فيه أكثر من قول: فقال: * ليس بشيء” وفي رواية أخرى: ' ليس بذاك '؛ وفي رواية ثالثة: 'يكتب 
حديثه " ينظر: الكامل(55/4١):‏ والجرح والتعديل(5/؟18١)؛‏ وضعفاء المقيلي(۲/١١۳)»‏ الضعفاء والمتروكين 
لابن الجوزي(44/7١).‏ وتهذيب الكمال(7١/14١7)؛‏ وميزان الاعتدال(٤/١١١)؛‏ و. 

.)١187/5(ليدعتلاو‎ حرجلا)٠١05(‎ 

.)١51/4(لماكلاو‎ .)١5/١(ريغصلا ينظر: الضعفاء‎ )٠١14( 
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المديني: يروي أحاديث منكرة" ''ءوقال أبو حاتم: "منكر الحديث*"''ء وقال اين 


(1 AF) .A1( 


هذا('** ').وقال الذهبي: "ضعفوء""“''ء وقال ابن حجر :”ضعيف 

قلت: هو ضعيفء مجمع على ضعفه؛ وحكم النسائي جاء موافقاً لأقوال من سبقه 
من شيوخه»ء وغيرهمء وأقواله الثلاثة في عبد الله بن نافع نقلها العلماء الذين جاعوا بعده 
للتدليل على ضعف هذا الراوي. 

5 . ليث بن أبي سليه(؛*' '): قال أبو عبد الرحمن:...ليث ضعيف شال 

وقال النسائي-أيضا- في الضعفاء'ضعيف7*“')؛ وذكره في الطبقة التاسعة من 
أصحاب نافع مولى ابن عمرء وهم الضعفاء*''. 

قلت: ذكره العجلي في الثقات؛ وقال: جائز الحديث**'': وذكره ابن شاهين في 
الثقات؛ وقال: قال عثمان-أي ابن أبي شيبة-: يث بن أبي سليم: 'ثقة صدوق؛ وليس 
بحجة""*'')» وقال عبد الوارث: 'كان من أوعية العلم7"'')» وقال يحيى بن معين في إحدى 
الروايات عنه: "لا بأس به" "''ء وقال الترمذي: قال محمد-يعني البخاري-: 


صدوة *' وزاد في رواية أخرى: نا أنه رو 


(۷۹٠٠)نظر:‏ الكامل(٤/٤١١)ء‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/414١)؛‏ وضعفاء العقيلي(7/١١؟)»‏ وتهذيب 
الكمال(5١/14١5؟):‏ ميزان الاعتدال(4/؟١١).‏ 

.)١8؟/8(ليدعتلاو‎ حرجلا)1١8(‎ 

(81١٠)ينظر:‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(155/7١).‏ 

(87١٠)المغني‏ في الضعفاء(١/50١),‏ والكاشف(1/؟١٠1).‏ 

.)5717/١(بيذهتلا‎ بيرقت)٠١85(‎ 

)١١84(‏ أبو بكيره الكوفي؛ سمع مجاهدا وطاوسا والشعبي قال بن أبي الأسود عن أبي عبد الله النخلي مات سنة إحدى 
أو ثنتين وأربعين ومانة.(التاريخ الكبير؟/15؟) . 

(45١١)السئن‏ الكبرىة/؟37 اح رقم(؟4511) . 

.)4١/١(يئاسنلل الضعفاء والمتروكين‎ )٠١45( 

(49١٠)ينظر:‏ رسائل في علوم الحديث للنسائي(١1/١5١)‏ . 

(484١1٠)ينظر:‏ معرفة الثقات(1/7؟51). 

.)١55/1١(تاقثلا تاريخ أسماء‎ )١٠١84( 

. )5١5/2[لادتعالا‎ نازيم)٠١5٠0(‎ 

. )5١05/هزلادتعالا‎ نازيم)٠١91(‎ 

٠۹۲(‏ 1)القاضسي: أبو طالب علل الترمذي_الكبيرء تحقيق: صبحي السامرائي» وزميليه؛ عالم الكتب: بيروت-لبنان؛ 
الطبعة الأولىي؟ 14٠‏ 1ه.(١/؟8١؟).‏ 

.)5510/١(قباسلا‎ ردصملا)٠١5؟(‎ 


وقال ابن سعد: “كان رجلا صالحا عابدا وكان ضعيفا في الحديث يقال كان يسأل 
عطاء وطاووسا ومجاهدا عن الشيء فيختلفون فيه؛ فيروي أنهم اتفقوا" “"'"ء وقال 
الدارقطني: كان صاحب سنةء إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاءء وطاوسء ومجاهد("''ء 
وقال الذهبي: محدث الكوفة وأحد علمائها الأعيان على لين في حديثه لنقص حفظه!'"'"), 
وقال في موضضمع أخر: "فيه ضعف يسير من سوء حفظه كان ذا صلاة وصيام وعلم كدير 
وبعضهم احتج به }1۹{ 

وضعفه ابن عيينة""''!. ويحيى بن معين 
رواية أخرى: مضطرب الحديث؛ ولكن حدث عنه الناس" ""'ء وقال في رواية المروذي: 
اليس هو بذاك"""'"' وقال عبد الله بن أحمد: سألت عثمان بن أبي شيبةء فقال سألت جريرا 
عن ليث وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زيادء فقال: كان ليث أكثر تخليطاء ويزيد أحسنهم 
استقامة قال عبد الله: فسألت أبي عن هذا فقال: أقول كما قال جرير”””'')» وقال أبو حاتم 
وأبو زرعة الرازي: ' لا يشتغل بهء هو مضطرب الحديث 17'''", وفي رواية أخرى عنهما 
قالا: 'لين الحديث لا تقوم به الحجة*''')؛ وقال الجوزجاني: 'يضعف حديثه ليس بثبت 
وذكره الطرابلسي فيمن رمي بالاختلاط"'''ء وقال ابن منجويه: كان من العباد 
ولكن اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به 7*'''اءوقال النووي: "اتفق 


۰۹۹۱ 


٤‏ وأحمدا' 2/٠١‏ وقال أحمد في 


.)۳٤۹/٦(یربکلا‎ تاقبطلا)۱۰۹٤(‎ 

(4.5١٠)ميزان‏ الاعتدال(4/0١5)؛‏ وتهئيب التهذيب(418/8). 

)٠١45(‏ سير أعلام النبلاء(175/5). 

.)151/7؟(فشاكلا)١٠١45(‎ 

. ينظر: تهذيب التهذيب(414/8)‎ )٠١94( 

(59١٠)ينظر‏ الكامل(7/5*)ء وميزان الاعتدال(*/5١5)‏ . 

,. )بكر الدمؤزامر550)‎ ٠١١٠١( 

+ الملل ومعرفة وممرفة الرجال(۳۷۹/۲)ء والكامل(۸۸/1)؛ وميزان الاعتدال(5/0١5)؛ وسيرالنبلةء(105/5)‎ ١) 

. )"٠١/١(مدلا بحر‎ ٠١١( 

.)١8؟/؟14(لامكلا ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي(5/4١)» وتهذيب‎ )١١١( 

(4١١٠١)علل‏ أبن أبي حاتم(١1/"١).‏ 

)4١4/4(بينذهتلا‎ بيذهت)١١٠١(‎ 

(5١١٠)أحوال‏ الرجال(51/1). 

(١١1)الطرابلسي:‏ إبراهيم بن محمد بن خليل؛ من رمي بالاختلاط؛ تحقيق: علي حسن عبد الحميد؛ الوكالة العربية؛ 
الزرقاء-الأردن؛ بدون رقم الطبعة أو سنة النشر.(١/15).‏ 

. )١١/؟(ملسم‎ لاجر)١١١4(‎ 


العلماء على ضعفهء واضطراب حديثه» واختلال ضبطه' '""ء وقال ابن حجر: 
"صدوق؛ اختلط جدأ ولم يتميز حديثه فترك ٠‏ 

قلت: يبدو لي-والله أعلم- أن ليث بن أبي سليم كان في بداية أمره: "لا بأس به" ثم 
اختلط» فساء حفظه؛ وأصبح مضطرباء وهذا ما أشار إليه ابن شاهين بقوله: كلام أحمد بن 
حنسبلء ويحيى بن معين في ليث متقارب؛ لم يطلقا عليه الكذب؛ بل مدحه أحمد بن حنبلء 
ووثقه بقوله حدث عنه الناس» وقد وثقه عثمان بن أبي شيبةء وهو أعلم به من غيره؛ لأنه 
من بلدهء ولكن الكل أطلق عليه الاضطراب '''. 

كما أن ابن معين قال في إحدى الروايات عنه: لا بأس بها"''')؛ ثم ضعفه» وقال 
البخاري: صدوق7'''').؛ ثم قال إلا أنه يغلطا؛'''). 

وهذا الاختلاف في الأقوال يدل على تغير حاله» وقد أشار ابن منجويه؛ 
والطرابلسي؛ وابن حجر إلى مسألة اختلاطه"''"). 

وحكم النسائي عليه كان بالنظر إلى ما استقر عليه أمره أخيرأء ووافق من سبقه في 
ذلك في بعض رواياتهم» وكان قوله أحد الأقوال المعتمدة عند المتأخرين. 

۷. محمد بن ميسرة: قال النسائي: محمد بن ميسرة؛ هو ابن حفصة» وهو 
ضعيف7''''). وقال في الضعفاء مثل ذلك7""''), 


ونقه 0 معد( أ وأبو داو د0ء وفي رواية أخرى عن اين معدن قال: 5 


بأس به"""'ء وفي رواية ثالثة '"صالح'"''/ء: وفي رواية رابعة: '"صويلح'"''!؛ وفي 


(5١٠١١)تهذيب‏ الاسماء(۳۸۳/۲). 

. )1514/1١(بيذهتلا‎ بيرقت)١١١١(‎ 

(1111)ذكر من أختلف العلماء قية(57/1). 

(1117)ميزان الاعتدال(05/5١5)‏ . 

(١١١1)القاضي:‏ أبو طالب علل الترمذي الكييرء تحقيق: صبحي السامرائيء وزميليه؛ عالم الكتب» بيروت-لبئان؛ 
الطبعة الأولى5٠15ه.(١/؟11١).‏ 

.)15١/١(قباسلا‎ ردصملا)١1١14(‎ 

(©11١)رجال‏ مسلم(7/١12)ء‏ ومن رمي بالاختلاط(١/10):‏ وتقريب التهذيب(471/1). 

)١١151(‏ السنن الكيرى؟/7١14‏ -(لاملاة). 

(1١١)تاريخ‏ أسماء الثقات(1/١١٠).؛‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي(١/45).‏ 

(14١١١)بنظر:‏ الضعفاء لابن الجوزي(5/؟5): تهذيب للكمال(85/12)؛ و ميزان الاعتدال171/5). 

(5١١١)ينظر:‏ تهثيب الكمال(2؟/5). 

.)١47/؟(حيرجتلاو‎ ليدعتلا)١١٠١(‎ 

.)87/5 ينظر: الكامل(50/5؟)؛ الجرح والتعديل(85/8)؛ الضعفاء الكبير للعقبلي(47/4 ١)؛ تهذيب الكمال(ة‎ )١١71١( 

(؟71١١)ينظر:‏ الضعفاء لابن الجوزي(5/؟5). 


رواية خامسة: 'ضعيف7”'')؛ وسادسة: ليس بذاكء وسابعة: ليس بشيء''''أءولم يرضه 
أحمدا"""ء وذكره ابن حبان في الثفات"""'ء وقال علي ابن المديني: "ليس به باس" 
وقال: قلت ليحيى بن معين: حملت عن محمد بن أبي حفصة؟ قال: نعم» كتب لي حديثه كلهء 
ثم رميت به بعد ذاك27*')؛ وقال-أيضاً-: سمعت معاذ بن معاذ قال كتبت عنه عن الزهري 
ثم رغبت عنه قال: قيل لمعاذ: لم؟ قال رأيته يأتي أشعث بن عبد الملك فإذا قمنا جلس إلى 
صبيان فأملوها عليه" وقال ابن عدي: "روى عنه الثقات من الناس...وهو من الضعفاء 
الذين يكتب حديثهم"'"''ء وقال ابن البرقي: 'صويلح؛ ليس بالقوي" وقال يحيى بن سعيد 
القطان: "ضعيف"؛ وقال-أيضا-: 'كتبت حديثه ثم رميت به" """ء وقال الدارقطني: ليس 
بقوي"'نء وفي رواية أخرى قال: 'يعتبر به وقال ابن حجر: صدوق 
يخطئ"9”'')» وتعقبه صاحبا التحريرء فقالا: 'بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. 
ونقلا أقوال العلماء فيه» ثم قالا: ولعل أحسن ما قيل فيهء هو قول ابن عدي: روى عنه 
الثقات...وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثي **"''. 

قلت: بالنظر إلى أقوال العلماء المتباينة فيهء يتبين لنا أن الرجل كان لا بأس به في 
أول أمرهء إذ كتب عنه كبار العلماء؛ كيحيى بن سعيدء ويحيى بن معين؛ ومعاذ بن معاذء 
كما أن إخراج الشيخين لبعض أحاديثه"'''أعلامة على صلاح أمره؛ ثم لما ظهر لهم من 


م 1 1 


(؟1١١)ينظر:‏ ميزان الاعتدال(71/5١).‏ 

(714١١)التعديل‏ والتجريح(؟/147). 

.)؟"1/١(مدلا‎ رحب)١١١5(‎ 

)۱۱۲١(‏ كلام أبي زكريا في الرجال(57/1). 

(710١1١)هدي‏ الساري؛ مقدمة فتح الباري(١/558).‏ 

.)١1؟/4(يليقعلل ينظر: الكامل(5/١552؟)24 والضعفاء الكبير‎ )١١74( 

(5؟١١)التعديل‏ والتجريح(؟/157). 

(0؟١١)‏ ينظر: للكامل (751/5). 

.)١1؟/؟(عيرجتلاو‎ ليدعتلا)1١*1(‎ 

(177١1)من‏ تكلم فيه وهو موثق(1/١171١).‏ 

.)55/١(يناقربلا‎ تالاؤس)١١**(‎ 

.)475/١(بيذهتلا‎ بيرقت)١١*4(‎ 

(١۳٠١)تحرير‏ تقريب التهذيب(۳/١"").‏ 

(١۱۳)نقد‏ أخرج له البخاري حديثاً واحدا في الأصول» وخمسة أحاديث في المتابعاتء وأخرج له مسلم حديثين في 
الأصولء وحديث واحد في المتابعات. ينظر: صحيح البخاري الأحاديث أرقام(۳٠١٠ءو۸۹٤و١١۹١1و‏ ١٤١٠و‏ 
4١١ 65‏ 2)) وصحيح مسلم الأحاديث أرقام(+25 اوه او5١؟1؟).‏ 


6م ؟ 


أمره ما ظهرء تركوا حديثه؛ وقد فسر معاذ بن معاذ سبب تركه فقال:" رأيته يأتي أشعث بن 
عبد الملك فإذا قمنا جلس إلى صبيان فأملوها عليه' "''. 

وحكم النسائي على هذا الراوي؛ إنما كان بالنظر إلى ما استقر عليه أمره أخيراء 
وكان قوله مستندا لمن جاء بعده. 

4. نجيح: قال أبو عبد الرحمن: أبو معشر المدني: اسمه نجيح وهو ضعيف ومع 
ضعنه أيضا كان قد اختلط» عنده أحاديث مناك "''. 

وقد تقدم ذكره في مطلب الاختلاط؛ بما يغني عن إعادته هن ""''. 

8. أبو أويس3'"'": قال أبو عبد الرحمن: أبو أويس: ضعيف وإسماعيل ابنه 
أضعف منهال'*'")؛ وقال في الضعفاء: 'ليس بالقوي'؟''), 

وثقه ابن معين7'''')أحمدة'*''): وابن شاهين*؟١'),‏ والحاكمل'؟'')؛ وقال ابن معين؛ 
وأحمد-في رواية اخرى عنهما- : 'لا بآأس به"7'؟''), وقال أبو داودلث“'')ءوابن معين في 
رواية ثالثة: "صدوق وليس بحجة"“'ء في رواية رابعة: صالح الحديث ""''ء وقال أبو 
زرعة: 'صالح صدوقء كأنه لين" ”''ء وقال يعقوب بن شيبة: " صدوق صالح الحديث إلى 
الضعف ما هو" ء وقال الذهبي: صدوق وفيه لين يسيرء وقال الدارقطني في حفظه 


(790١١)التعديل‏ والتجريع(؟/147). 

(۱۱۳۸)السنن الكيرى؟/" اح رقم(501١).‏ 

.)؟؟١و؟١9سص(‎ :رظني)١١55(‎ 

(4١١)هو:‏ عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أويس المدني(لسان الميزان. (7/ 

14م مات سنة 151ه. تقريب التهذيب(١5/1١5).‏ 

(141١)السنن‏ الكبرى(158/4)ح رقم(274؟) وابنه هو: إسماعيل بن أبي أويس» روى له البخاري ست وعشرين 
ومانتي حديث. 

(47١١)ينظر:‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي(١/57١1١).‏ 

(45١١)ينظر:‏ تاريخ بغداد(١٠١/7).‏ 

(44١١)ينظر؛‏ بحر الدم(784/1؟): ولسان الميزان(97/؟157). 

(15١١)ينظر:‏ تاريخ أسماء الثقات(١/©؟1١).‏ 

(47١١)ينظر:؛‏ المستدرك على الصحيحين(؟/585) . 

(419١١)ينظر:‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟1/7١7١))؛‏ وتهذيب التهذيب(11/5١).‏ 

(54١١)ينظر:الضعفاء‏ والمتروكين لابن الجوزي(1/7؟١).‏ 

(44١١)ينظر:‏ للجرح والتعديل(57/5): والضعفاء الكبير للعقيلي(7/١٠07١7)؛‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي("/ 
)1١‏ تهذيب الكمال(م 68/1) وتهذيب التهذيب(3/5: ؟). 

(١٠١٠٠إينظر:‏ الجرح والتعديل(١/1۲)ء‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(1/5؟١)‏ 

(١5١١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(57/2). 

١ ٠١١(‏ إينظر: تهذيب التهذيب(17/2؟). 


كم؟ 
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وقال الحاكم أبو أحمد: يخالف في بعض حديثه » وقال ابن حجر: صدوق 
يهم "''» وتعقبه صاحبا التحريرء فقالا: بل ضعيف يعتبر به؛ وما روى من أصل كتابه 
فهو أصح-كما قال البخاري***''. 

وضعفه: ابن المديني”*'') وأحمد في رواية ثالثة عنه””'')ءوابن معين-في رواية 
خامسة عنه "ء وقال الفلاس: فيه ضعفء وهو عندهم من أهل الصدق7'*''؛ وفي رواية 
سادسة عن ابن معين قال: ليس بذاك" "''ء وفي سابعة: ليس بثقةء كان يسرق 
الحديث"""'ء وثامنة:" ليس بالقوي” ""'' وقال أبوحاتم: "يكب حديثهء ولا يحتج به 
ولیس بالقوي'""'''. 

قلت: يبدو أن با ویس کان يحدث من حفظه»ء ومن کتابهء فما حدث به من كتابه: 
كان صحيحاء وما حدث به من حفظه کان یخطئ في بعضه» فمن وثقه نظر إلى مروياته 
المكتوبةء ومن ضعفة نظر إلى مايحدث به من حفظهء وهذا ما أشار إليه البخاري بقوله: 'ما 
روى من أصل كتابه فهو أصح*""''ء وقول الخليلي: "منهم من رضي حفظه»ء ومنهم من 
يضعفه»ء وهو مقارب الأمر" وقول أبن عبد البر: لا يحكي عن أحد جرحه في دينه وأمانته: 
وإنما عابوه بسوء حفظهه وأنه يخالف في بعض حديثه؛ وقول أبي عبد الله الحاكم: "قد نسب 
إلى كثرة الوهمء ومحله عند الأئمة محل من يحتمل عنه الوهم» ويذكر عنه الصحيح "1١2‏ 

وأقوال ابن معين الثمانية في هذا الراوي تشير إلى أن ابن معين تدرج في تضعيفه 
بحسب ما يظهر له من أمره. 


(55١١)ينظر:‏ من تكلم فيه وهو موثق(١8/1١١).‏ 

.)5١1/1١(بيثهتلا‎ بيرقت)١11١64(‎ 

(54١١)ينظر:‏ تحرير تقريب التهذيب(؟/1707١).‏ 

(55١١إينظر:‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/171). 

(519١١)ينظر:‏ من تكلم فيه وهو موثق(١1/١١1١).‏ 

(54١١)ينظر:‏ تاريخ بغداد(١٠/5):‏ والضعفاء الكبير للعقيلي(؟/١7١)ء‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(7/١7١)‏ 
؛اوتهنيب التهذيب( ٠٦/٥‏ "). 

(59١١)ينظر:‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(7/١57).‏ 

.)555/1١(فشاكلا:رظني)١١6(‎ 

(1101١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(5/؟5): والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/١171١).‏ 

(57١١)ينظر:‏ تهذيب الكمال(174/54). 

(1١١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(17/6). 

(14١1١)ينظر:‏ التاريخ الكبير(ه/؟؟١).‏ 

(1١١إينظر:‏ تهذيب التهذيب(73/5: ؟). 
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وقد روى عنه أصحاب الصحاح؛ كمسلم"""'» وابن خزيمة!"*''), في صحيحيهماء 
والحاكم في مستدركه""''» وأبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه على مسلمل'''')؛ والمقدسي 
في المختارة!"'"!؛ وغيرهمء كما روى له الترمذي حديثء ونقل تصحيحه عن أبي 
زرعةا'"'"). 

وقول النسائي جاء موافقاً لسلفه في بعض الروايات عنهم» ومخالفاً لهم في بعضها 
الآخرء وقوله كان أحد الأقوال التي نقلها المتأخرون: لكن عملهم يدل على عدم اعتمادهم على 
قوله؛ فقد روى له أغلب المصنفين» وبعضهم صحح حديثه. 

ولعل قول الحافظ ابن حجر:”صدوق يهم" 
حاله» ويوافق واقع عمل الأئمةء إذ تخيروا من رواياته ما صح منها. 

أما ابنه إسماعيل: فقد تباينت آراء العلماء فيه تبايئاً شديدأء فقد عدّله بعضهم» وضعفه 
آخرون» فقال ابن معين7**'")» وأحمد بن حنبل: :"لا بأس به؛"'') موقال أبو حاتم الرازي: 
محله الصدق غفل(" ٠‏ وقال ابن عدي: حدث عنه الناس» وأشی عليه ابن معين» وأحمدء 
والبخاري يحدث عنه الكثيرء وهو خير من أبيه أبي أويس"'"'". وقال الخليلي: اكثر عنه 
البخاري في الصحيح وجماعة من الائمة الحفاظ...وقواه ابو حاتم الرازي وقال: كان ثبتا في 
حديث خاله مالك" ءوقال العجمي: محدث مكثر فيه لين مختلف في توثيقه وتجريحه"''ء 
قال الذهبي:صدوق مشهور ذو غرائب'"""'ء وذكره ابن حبان في الثقات""''» والسيوطي في 


'') من أحسن ما قيل فيهء فهذأ يناسب 


(15١١إينظر:‏ صحيح مسلم 75/١‏ ام رقم( :)١51‏ و ا۷ج رقمزه55؟): وكادهما متابعة . 

(1۷ 1( ينظر: تيم ابن خزيمة ١8/1‏ أ رقم( ١؟)‏ + 

٤و‎ ؛)71؟١1(مقر المستدرك على الصحيحين ۸۵/۲ ح رقم (۳۹۷۸)ء و٣ رقم(؛ 4 5؛)؛ وام‎ (١ ١4 
.)4۰ ٤(مقر ەج‎ 

(١ 159(‏ ينظر: المستخر ج على صحيح ممملم ١15/1١11م‏ رقم( ۳۸۲)؛ و ٣۸ح‏ رقم(۸۷۷) . 

.)١؟١(مقر ينظر: الأحاديث المختارة٠ 1۴٣ح رقم( ۳۳۰)؛ الذلنسه‎ (١ ١7 

(١1١١)جامع‏ التر مذي ۲١۰۲/٥‏ كتاب التفسير: باب سورة الفاتحة برقم(157؟) وقال الترمذي ابعل ها 'سألت ۴ زرعة 
عن هذا الحديث كلا الحديثين صحيح واحتج بحديث بن أبي أويس عن أبيه عن العلاء'. 

.)١؟١5/١(بيذهتلا‎ بيرقت)١١19(‎ 

(۷۳ إينظر : الجرح والتعديل(٠/١1۸)‏ ميزان الاعتدال(۳۷۹/۱)؛ الضعفاء والمتروكين:؛ لابن الجوزي(17/1١11١).‏ 

)11( بحر الدم(١1/١7).‏ والكامل في الضعفاء؛ لابن عدي( 2/١‏ ؟). 

(1١)الجرح‏ والتعديل: لابن أبي حاتم(؟/٠8١).‏ 

(۷١١)الكامل‏ في الضعفاء» لابن عدي(٠/۳۲۴).‏ قلت: وهذا عكس قول النسائي تماما. 

)؟117/١(يليلخلل الإرشاد»‎ )١11١119( 

(1114)الكشف الحثيث لإبراهيم بن محمد بن سبط العجمي(١/54)‏ 

(1۷4 ( ص تكلم فيه وهو مولق:؛ للذهبي(١/414).‏ 

(11۸4١(‏ الثقاتء لابن حبان۳۹۹/۸). 
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طبقات الحفاظ('*'')؛ وقال ابن حجر:صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه7*'')موقال أيضا: لا 
يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح7”*'''» وتعقبه صاحبا التحرير فقالا: ' بل ضعيف 
يعتبر به في المتابعات والشواهدء ضعفه النسائي لما بان له من أمره ما لم يبن لغيره» وتابعه 
الدار قطني؛*', وضعفه: النسائي!**١),‏ ومعاوية بن صالح7'*'", وابن حزء”*'')) ونقل 
ابن حجر عن النسائي أنه قال في رواية أخرى: ليس بثقةا**'', 

ونقل ابن عدي» وابن الجوزيء وابن حجرء وغيرهم عن النضر بن سلمة أنه قال 
عنه: "كذاب"'*'): وفي رواية ابن الجنيد عن يحيى: 'مخلط يكذب ليس بشيء*'")؛ وقال 
أبو الفتح الأزدي حدثني سيف بن محمد أن ابن أبي أويس كان يضع الحديث'''"؛ وقال 
الدارقطني: لا اختاره في الصحيح"''ء وقال الخليلي: قالوا كان ضعيف العقل وروى عن 
الضعفاء "'' » وقال ابن سبط العجمي: قال شيخنا الحافظ سراج الدين الشهير بابن الملقن 
في أول شرحه على البخاري فيما قرأته عليه: أنه أقر على نفسه بالوضع 7!؟''). 

قلت: بالرغم من كل ما قيل فقد أخرج له البخاري مائتين وثمانية وعشرين حديثا في 
الأصولء واثني عشر حديثا في المتابعات» كما روى له مسلم سبعة أحاديث في الأصولء 
وحديثا واحدا في المتابعات» وروى له الترمذي أريعة أحاديث» صححها جميعال""'"). 


.)١؟8/١(يطويسلل طبقاتث الحفاظ؛‎ )١١۸١( 

.)١٠١4/١( تقريب التهذيب‎ )١118( 

(49١11)هدي‏ الساري مقدمة فتح الباري؛ لابن حجر( ١/91؟).‏ 

(44١١)تحرير‏ تقريب التهذيب(155/1). 

(4١١)الضعفاء‏ والمتروكين: للنسائي(١/7١))؛‏ الضعفاء والمتروكين:؛ لابن الجوزي(١/7١1١):‏ والكامل في الضعفاء 

(١/؟7؟)ء‏ والكاشف» للذهبي(١/7؟5‏ ؟)+ وتهذيب الكمال(؟/؟؟؟). 

)١١45(‏ تهذيب التهذيب (71/1؟). 

)١141(‏ المحلى» لابن حزم(۷/۸) 

.)7191/١( تهذيب التهذيب‎ )١144( 

(1484١1)الكامل‏ في الضعفاء(٠/۳۲۳)ء‏ الضمفاء والمتروكينء. لابن الجوزي(117/1١):‏ تهذيب للتهذيب .)171١/١(‏ 

.)؟071١/1( تهذيب التهذيب‎ )١1١15( 

)؟8/١١(ىلحملا‎ )١١141( 

(؟5١1١)‏ تهذيب التهذيب (1071/1), 

)؟*141//١(ينيلخلل الإرشادء‎ )١١59( 

(54١1١)الكشف‏ الحثيث لإبراهيم بن محمد بن سبط العجمي(١184/1١)‏ 

)١١4(‏ جامع الترمذي» كتاب الإيمان» باب بدأ الإسلام غريبا برقم(٠؟15١)‏ وقال عنه: حسن صحيح. وفي كتاب 
فضائل القرآن» باب سورة الإخلاص رقم(ا٠۲۹)‏ وقال: حسن غريب صحيح» وفي كتاب التفسير» باب سورة 
الروم؛ رقم(٤۹٠۳)‏ وقال: صحيح حسن غريب وفي مناقب أبي بكر برقم(٦١٦۳)‏ وقال : صحيح غريب. 
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وهذا الكم الهائل من الروايات؛ الذي يشكل ما نسبته %۳ من مجموع أحاديث الكتاب؛ 
يجعل المرء يتساعل» هل يعقل أن يروي البخاري في صحيحه هذا الكم من الأحاديث 
الضعيفةء وقد اشترط على نفسه أن لا يخرج فيه إلا حديثا صحيحاً ؟ ولو وجد فيه حديثا 
واحدا غير صحيح فإن هذا يخل بشرطه. 

والذي يبدو لي -والله أعلم- أن إسماعيل بن أبي أويس وإن كان به بعض الضعفء. 
إلا أن الأمر لا يصل إلى درجة الكذب» ولو ثبت هذا لما روى له البخاري ومسلم أيدا. 

ولعل قول النضر بن سلمةء هو أشد ما قيل فيه» وقول النضر لا يعتد به؛ لأنه 
مجروحء وحال ابن أبي أويس أحسن كثيرا من حاله. 

كما أن ابن أبي أويس قال فيه قولاء فلعل قول النضر عنه: 'كذاب"؛ رد على قول 
ابن أبي أويس فيهء فقد قال ابن أبي حاتم في ترجمة النضر بن سلمة "...سألت أبى عنه فقال 
كان يفتعل الحديث ولم يكن بصدوق وسمعته يقول: سمعت إسماعيل بن أبى أويس يذكر 
شاذان بذكر سوء وقال لي: عبد العزيز الأويسي وإسماعيل بن أبى أويس: إن شاذان"'' 
أخذ كتبنا فنسخهاء ولم يعارض بهاء ولم يسمع مناء وذكراه بالسوء *"''؛ ونقل اين الجوزي 
عن الدراقطني أنه قال: متروك» وعن العقيلي قال: كذاب يضع الحديث"''. 

وقال ابن حبان:" كان ممن يسرق الحديث لا يحل الرواية عنه إلا للاعتبار» سمعت 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوزان يقول: عرفنا كذبه لأنه كان يجالسئا فنذكر باب من العلم 
فنذكر ما فيه؛ ويذكر هو ما فيه ثم يزيدنا فيه ما ليس عندنا بأحاديث ثم نجالسه بعد مدة فنذكر 
ذلك الباب بعينه فنذكر ما فيه ويذكر هو ما فيه ويزيدنا أشياء غير تلك الأشياء التي زادها في 
المجلس الماضي فعلمنا أنه يضع الحديث 17" فمن كانت هذه حاله فلا يؤخذ بكلامه» في 
إسماعيل بن أبي أويسء ولا في غيره؛ لأن إسماعيل أفضل منه بكثيرء فقد وجدنا من وثقه في 
حين أننا لم نجد توثيقاً في النضر. 

أما أقوال ابن معين فهي كثيرة» لا نعلم المتقدم منها من المتأخر. 

وأما قول الدارقطني: لا أختاره في الصحيحء فمعارض بفعله؛ إذ لم ينتقد عليه سوى 
حديثا واحدا من بين أحاديئه في صحيح البخاري التي تزيد على المائتين» أجاب عنه الحافظ 
ابن حجرء فقال:" وأظن أن الدارقطني إنما ذكر هذا الموضع من حديث إسماعيل خاصة 
وأعرض عن الكثير من حديثه عند البخاري لكون غيره شاركه في تلك الأحاديث وتفرد بهذا 


)١155(‏ شاذان هو: النضر بن سلمة المروزي أصله من الحجاز(نزهة الألباب في الألقاب(50/1؟). 
(۱۱۹۷)الجرح والتعدیل؛ لابن أبي حاتم(8/٠48)‏ 

(54١١)المغني‏ في الضعفاء؛ للذهبي (59107/7) 

(1155)السجروحين (55-51/5) 
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فإن كان كذلك فلم يتفرد به بل تابعه عليه معن بن عيسى فرواه عن مالك كرواية إسماعيل 
سواء والله أعلءا'*''). 

أما ابن حزم: فلم يحكم على الرجل بالوضع؛ وإنما نقل ما وصله عنه من شيوخه؛ 
ولم يذكر رأيه هو فيه وأزعم أن ابن حزم لا یری به بأساء بدليل أنه روى عنه» وحسن 
حديثه؛ فبعد أن روى حديث ميراث الجدء من طريق إسماعيل قال: " لا سبيل إلى أن يوجد 
عن زيد إسناد في الجد أحسن من هذا" ء فلو کان یری أنه كذاب» لما روى عنه أصلا. 

وفي كتاب الأحكام قال ابن حزم معقبا على حديث رواه من طريق إسماعيل بن أبي 
ويس: ' وهذا لا حجة لهم فيه لوجهين»ء أحدهما: أن كلا من هذين الإسنادين ضعيفان» ففي 
الأول: عيسى بن أبي عيسى الخياطء وهو ضعيفء وهو مع ذلك منقطع؛ لأن الشعبي لم يدرك 
عمرء والثاني فيه: عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو: ضعيف البتة * "". 

فنلاحظ أنه لم يذكر ابن أبي أويس من ضمن علل الحديث» وهذا يشعر بقبوله. 

وأما ابن سبط العجمي: فقد نقل قول شيخه أن ابن أبي أويس يضع الحديث؛ لكنه 
عندما أراد هو أن يحكم على الرجل قال: محدث مكثر فيه لين» مختلف في توثيقه وتجريحه؛ 
وهذا حكم عادلء ولا يستوجب ترك حديثه؛ بل إن الليّن يرتقي حديثه بالمتابعات والشواهد. 

وأما قول النسائي: ضعيف» ومرة: ليس بثقةء فلعل قوله كان على خلفية قصة سمعها 
عنه؛ لكنه لم يقطع بصحتها؛ لأنه لو قطع بصحتها لحكم عليه بالكذب» فقد روى الحافظ ابن 
حجر بسنده عن الدارقطني: "أنه قال: ذكر محمد بن موسى الهاشميء وهو أحد الأئمة وكان 
النسائي يخصه بما لم يخص به ولده» فذكر عن أبي عبد الرحمن قال: حكى لي سلمة بن 
شبيب قال: بم توقف أبو عبد الرحمن؟ قال: فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي الحكاية 
حتى قال: قال لي سلمة بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول ربما كنت أضع 
الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم» قال البرقاني: قلت للدارقطني: من حكى 
لك هذا عن محمد بن موسىء قال: الوزيرا''"' كتبتها من كتابه وقرأتها عليه -يعني 
بالوزير-: الحافظ الجليل جعفر بن خزابة؛ قلت-القاتل ابن حجر-: وهذا هو الذي بان للنسائي 
منه حتى تجنب حديثه؛ وأطلق القول فيه بأنه: 'ليس بثقة"» ولعل هذا كان من إسماعيل في 


.)55؟/١(يراسلا‎ يده)٠٠٠١(‎ 

(۱۲۰۱) المحلی» لابن حزم (1۸۳/۹). 
)١١١1(‏ الأحكام؛ لابن حزم .)٤٥۸/٤(‏ 
(؟١٠1)المغني‏ في الضعفاء للذهبي (1۹۷/۲) 
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شبيبته ثم انصلح وأما الشيخان فلا يظن بهما إنهما اخرجا عنه الا الصحيح من حديثه الذي 
شارك فيه الثقات وقد أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاري*'"'. 

فنلاحظ أن النسائي قال ما قال لأجل هذاء ولو أن النسائي تأكد من صحة القصة لما 
اكتفى بما قال» ونحن نتعلم شدة تحريه في الرجال. وجواب الحافظ أبن حجر عنه لم يكن 
جازماء لكنه دافع عن رواياته في الصحيحينء وهذا ما يهمنا. 

ويبقى سبب كثرة إخراج البخاري لحديثه في الصحيح: فالبخاري- رحمه الله- لم 
يعتمد على ما روى ابن أبي أويس من حفظه: بل راجع هذه الروايات من أصوله وتأكد من 
صحتها بالتتبع والمقارنة؛ قال محمد بن أبي حاتم: 'سمعت البخاري يقول كان إسماعيل بن 
أبي أويس إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث لنفسه وقال هذه الأحاديث انتخبها محمد بن 
إسماعيل من حديثي"”'”') عوقال الحافظ ابن حجر: "وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح 
أن إسماعيل أخرج له أصولهء وأذن له أن ينتقي منها وأن يُعلم له على ما يحدث به ليحدث 
به» ويعرض عما سواءء وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه؛ لأنه 
کب من أصوله“""'ء 

وقال السيوطي:" وقد صح أنه أخرج للبخاري أصوله وأذن له أن ينتقي منها وهو 
مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه من صحيح حديثه؛ لأنه كتب من أصوله؛ وأخرج له مسلم 
أقل مما أخرج له البخاري""""'. 

ويضاف إلى ما سبق أن ابن أبي أويس هو شيخ البخاريء وهو أعلم الناس به 
وبأحواله؛ متى يهم ومتى يضبط والقول فيه قول البخاري» وإخراج البخاري عنه يرفع من 
شأنه؛ ويعلي مرتبته» كما أن جل الروايات التي أخرجها له البخاري هي من طريق خاله مالك 
ابن أنس» وأخيه عبد الحميدء "وهو ثبت في حديث مالك" والتي رواها من غير طريق 
خاله كان لها متابعات» فقد أجرى زميلي محمد الحوري دراسة على مرويات ابن أبي أويس 
في صحيح البخاري» وخلص إلى أنه روى مائة وستة وخمسين حديثا عن خاله مالك ابن 


)١١١4(‏ تهنيب التهذنيب (7/1؟). 

(©١٠١)هدي‏ الساري مقدمة فتح الباري؛ لابن حجر (ص007) 
(5١٠1١)هدي‏ الساري مقدمة فتح الباري: لابن حجر(ص؟55) 
(1١7١)تدريب‏ الراوي للسيوطي(١/751١)‏ 

)١7١(‏ الإرشادء للخليلي(١/47")‏ نقلاً عن أبي حاتم الرازي. 


۹۲ 


أنس» وأربعة وثلاثين حديثاً عن أخيه عبد الحميد؛ وباقي الأحاديث وجد لها متابعات باستثناء 
حديثين انفرد بهما البخاري ولم يقف لهما على متابعات» ولم يتضمنا حكما شرعيا؟'”""). 

والبخاري لا يخرج للراوي إلا بعد أن يَختبره جيداء ويسبر رواياته» فقد قال البخاري 
لمخاطبه:" ولا أجيئك بحديث من الصحابة أو التابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم 
ومساكنهمء وهذا يؤكد كبير عناية البخاري بكل ما له علاقة بحال الراوي» حتى معرفة 
المسكن والمنشأ''') . 

وخلاصة القول: أن إسماعيل بن أبي أويس صدوق سيء الحفظ »-كما قال الحافظ 
ابن حجر -ولا التفات لما قاله صاحبي التحرير في ضوء هذه المعطيات؛ لكن لا يحتج بروايته 
إذا انفرد في غير الصحيحين» فروايئه في الصحيحين لها حكم خاص»؛ وخاصة في صحيح 
البخاري» لأن البخاري شيخه؛ وعالم بأحواله» إضافة إلى أن البخاري روى عنه من أصوله 
بعد نقدها وسبرها » وماز صحيحها من سقيمهاء وذلك بطلب من شيخه نفسهء وهذا يدل على 
ثقته بالبخاري» فرواية البخاري عنه صحيحة:؛ وتسير مع منهجه في الصحيح؛ لكن روايته 
خارج الصحيح » لا يحتج بها إذا لم يتابع عليها. 

وقد أطلت النفس في الحديث عن هذا الراوي بسبب رواياته الكثيرة في صحيح 
السبخاريء حتى أبرئ ساحة البخاري من الطعون التي قد يوجهها بعض الجاهلين بالبخاريء 
ومنهجه بسبب إخراجه لهذا الراوي المتهم بالكذب» وأرجو الله أن أكون قد أنصفته. 

.يو ثوبان7''": قال النسائي:"...وأبو ثوبان: ضعيف لا تقوم بمثله حجة!"'"". 
ونقل المزي أنه قال عنه مرة: ضعيفء ومرة: اليس بثقة”» ومرة ثالثة : ليس بالقوي 7'""). 

قلت: لعل النسائي قصد: "ابن ثوبان" وليس أبو ثوبان" ولعل الكلمة تصدفت من 
النساخ» أو من الطباع؛ لأن كنية عبد الرحمن بن ثوبان؛ هي: ' أبو عبد الله" . 

وقد تباينت أقوال العلماء في عبد الرحمن بن ثوبان» حتى أن النسائي نفسه؛ قال 
فيه ثلاثة أقوال» جميعها تقتضي تضعيفه؛ وبعضها أشد من بعض. 


(5١١١)ينظر:‏ الحوري: محمد عوده؛ 
دكتوراه غير مطبوعةء قدمت لجامعة اليرموك عام ©١٠٠7م.‏ (ص1؟؟١).‏ 

(17)البخاري ومنهجه في الجرح والتعديل» د. محمد العمري؛ مجلة أبحاث اليرموك؛ العدد585/4١(ص7١).‏ 
(١51١1)هو:‏ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي بالنون الدمشقي؛ مات سنة7©5١1ه.‏ تقريب التهذنيب(١99/1؟)قلت:‏ 
لعل النسائي يقصد ابن ثوبان: وليس أبي ثوبان؛ لأن عبد الرحمن كنيته: أبو عبد الله.ينظر: سير أعلام النبلاء(515/9). 
(؟1١؟١1)السئنن‏ الكيرىي6/؟7١ح‏ رقم(454١٠)‏ . 

(5١1١)تهذيب‏ الكمال(؟4/1١)»‏ وينظر: سير أعلام النبلاء(17/؟١1؟).‏ 





وآ 


وقد وثقه دحيم ""'ء والفلاس"'ء وأبو حاتم" وقال ابن حبان: كان 
ثبت" وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس عندي بمنكر الحديث؛ قلت: أدخله 
البخاري في كتاب الضعفاء قال: يكتب حدیثه» لیس بحديثه بأس"11", 

وقال ابن معين"""ء وأبو حاتم في رواية أخرى-""'ءوعلي ابن المديني""' 
وأبو داود"""'ء والعجلي"""'ء وابن شاهين"": "لا باس به". 

وذكره ابن حبان في الثقات*""'): وقال في المشاهير : 'من صالحي أهل الشام ممن 
صحب نافعا زمانا وكان ثبتا قد عُمّر ''"'): وقال ابن عدي: کان رجلا صالحا ويکب 
“٣‏ وقال ابن حجر: 'صدوق يخطىء» ورمي بالقدر» وتغير 
بأخرة' “""'ء وتعقبه صاحبا التحريرء فقالا: 'بل صدوق حسن الحديث؛ فقد وثقه كثير من 
العلماء؛ ونفى أبو داود عنه تهمة القدرء ولم يرو بعد تغيره» فلا معنى لذكر اختلاطه"""'. 

وقال أحمدا"'"'/, والنسائي 6 : "ليس بالقوي" زاد أحمد: واحاديثه مناكير 


)١؟؟؟(‎ . 


حديثه على ضعفه 


ويكتب حديثه7”")؛ وقال يحيى بن معين: ضعيف7"""''أزاد في رواية الدارمي: وأبوه 


(14؟11١)ينظر:‏ سير أعلام النبلاء(؟7/9١؟):‏ وميزان الاعتدال(1514/4). 

(©١11١)ينظر:‏ ميزان الاعتدال(155/4). 

(511؟1١)ينظر:‏ سير أعلام النبلاء(9/؟١؟)ء‏ ميزان الاعتدال(114/4١).‏ 

(+711١)مشاهير‏ علماء الأمعسار(١181/1).‏ 

(11514)الجرح والتعديل(ه/١؟؟).‏ 

(15١؟١)‏ ينظر: الكامل(81/4؟): والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/41): وميزان الاعتدال(14/4١١).‏ 

.)١١١/5(ليدعتلاو‎ حرجلا)١١٠١(‎ 

(171؟1)تهنيب الكمال(؟١/4١).‏ 

.) ٤/١۷(لامكلا )تهذيب‎ ١ ۲۲۲( 

(5؟1١)‏ معرفة الثقات(؟/؟7). 

(14؟١)‏ تاريخ أسماء الثقات(١15/1١).‏ 

.)۹۲/۷(تاقتلا)١‎ ۲۲( 

(75؟١)مشاهير‏ علماء الأمصار(١/81١).‏ 

.)١87/4(لماكلا)١7710(‎ 

(۱۲۲۶۸) تقریب التهذیب(۳۳۷/۱)۔ 

(1۲۲۹)تحریر تقریب التهذیب )٠۹/۲(‏ بتصرف. 

(0؟١)الضعفاء‏ الكبير للعقيلي(؟/7؟"؟): والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(571/7). 

(71؟١)الضعفاء‏ والمتروكين لابن الجوزي(41/7): و سير أعلام النبلاء(9/؟١5).‏ 

(77١إينظر:‏ بحر الدم(١/146؟)»‏ والضعفاء الكبير للعقيلي(؟/51؟)؛ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/11)؛ 
وسير أعلام النبلاء(7/97١؟):‏ و تهذيب للتهذيب(175/5). 

(77١)الضعفاء‏ والمتروكين لابن الجوزي(51/7). 


ثقةا“"'')وزاد في رواية معاوية يكتب حديثه على ضعفه وكان رجلا صالحال””'')؛ وفي 
رواية الجنيد: قال: صالح7"””")؛ وفي رواية أخرى قال: ليس بشيء"“"'. 

وقال ابن خراش: في حديثه لين*"'): وقال صالح جزرة: قدري صدوقء إلا أن 
مذهبه القدر وانكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحول (""'. 

قلت: هو صدوق يخطئ كما قال الحافظ أبن حجرء والقيد الذي وضعه قيد حسن؛ 
فلا يمكننا الجزم بأنه لم يرو بعد اختلاطه»ء وما دام أنه اختلط فلا بد من بيان ذلك 

وقد صحح الترمذي بعض أحاديثه“"'ء كما روى له بعض أصحاب الصحاح.: 
كابن الجارودا'“"'ء وابن حبان"“"'ء وابن خزيمة"“"'ء والحاكم“"' وغيرهم» ورواية 
هؤلاء الأئمة لهء يشعر بصلاح أمره» وقبول روايته» ويرفع من شأنه؛ لأنهم التزموا إخراج 
الصحيح- عند هم على الأقل-. 

أما قول النسائي فجاء مخالفا لجمهور العلماء» وإن وافق بعضهم في تضعيفه؛ إلا أنه 

كان أكثر حزما من غيره حين قال: ' ليس بثقة؛ لأن هذا التعبير يعني عنده: الجرح الشديدء 
وهو "لا يقول: ليس بثقة في رجل مخرج في كتابه"2؛''). 

وقال اين معين في رواية ابن الدورقي عنه: أحاديثه ليست بالقوية"“"'ء وفي رواية 
أحمد بن أبي مريم عنه قال: ثقة حجة ”“"'ء وقال الذهبي: وثقه ابن معين مرةء ومرة قال: 


(T4)‏ الكامل(4/١585؟)؛‏ و الضعفاء الكبير للعقيلي(77/57؟25) 

(؟7١)الضعفاء‏ والمتروكين لابن الجوزي(؟/51). 

.)١4/1١(لامكلا‎ بيذهت)1۲۳١(‎ 

(1779الأكر من اختلف للعلماء ونقاد الحديث فيه( ١/رم15-5١1).‏ 

(۱۲۳۸)تهذیب الکمال(۱۷/٤1).‏ 

(۱۲۳۹)الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(7/١4):‏ وتهذيب الكمال(؟1١/1١)ء‏ وسير أعلام النبلاء(۳/۷٠").‏ 
(غ1١)ينظر‏ على سبيل المثال لا الحصر: جامع الترمذي5/١٠‏ 4ح رقم(555؟)؛ و5557/8ح رقم(25177)؛ وغيرها. 
(741١)ينظر:المنتقى‏ لابن الجارود 45/١‏ ١ح‏ رقم(؟5571). 

(41١١)ينظر:‏ صحيح ابن حبان14/؟ ١٠ح‏ رقم(85؟7١):‏ و718/4دح رقم(١156).‏ 

(45؟١)ينظر:‏ صحيح ابن خزيمة؟4/5 70ح رقم( ١؟١).‏ 

.) 21١ اإينظر: المستدرك على الصحیحین ۲/ ٥٦ح رقم(۲۳۳۹)» و ٣۸٤ح رقم (2۸۱۷) و737/14اح رقم(44‎ ۲ ٤ ٤( 
. سير أعلام النبلاء(8/2؟)‎ :رظني)١74©(‎ 

(41؟١)ينظر:‏ للكامل(4/١١١):‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟51/1١):‏ وميزان الاعتدال(45/4١).‏ 
(141؟١إينظر:‏ الكامل(111/4١):‏ وتهذيب الكمال( 2 60١‏ وميزان الاعتدال(45/4١).‏ 


عم ؟؟ 


ليس بالقوي“"'ء وقال ابن عدي: 'ولابن خثيم هذا أحاديث وهو عزيز وأحاديثه أحاديث 
حسان مما يحب أن يكتب97*''): وقال أبو حاتم: 'ما به بأس صالح الحديث"""'» وفي رواية 

أخرى عنه قال: لا يحتج به" 2"”7؛ وقال ابن حبان:" كان من أهل الفضل والنسك 
والفقه والحفظ '» وقال في موضع آخر: كان يخطئ”""'ء وقال العقيلي بعد أن ذكر رواية 
لهء والرواية في هذا المعنى فيها لين"""'ء وقال ابن حجر:"صدوق* ©"'. 

۾ » 

ثانيً: لين الحديث: والليّن في اصطلاح المتأخرين: “من ليس له من الحديث إلا القليل 
ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله وإليه الإشارة بلفظ: مقبول حيث يتابع» وإلا فلين 
الحديث"(**"'). 

ولم يستخدم الإمام النسائي هذه الصيغة إلا مرة واحدةء في السنن كلهاء وأطلقها على: 
عبد الله بن عثمان بن خَقَيْم”*""): فقال: * لين الحديث"7”""). وقد نقل المزي عن النسائي أنه 
قال عنه مرة: ثقة» ومرة أخرى: ليس بالقوي(4*"). 

ويبدو أنه كان ثقة في أول أمرهء ثم طرأ عليه شيء من الضعف ٠‏ بدليل ما نقله 
المزي عن النسائيء إذ قال عنه ثفة» ثم قال: "ليس بالقوي17*'". 

وكذلك فعل ابن حبان فقال:" كان من أهل الفضل والنسك والفقه والحفظ » ثم قال بعد 
ذلك: " كان يخطئ''"؛ كما أن البخاري استشهد به في الصحيح؛ وروى له في القراءة 
خلف الإمام» وروى له الباقون(""'. 


-)١417/١(ءافعضلا المغني في‎ )١744( 

.)١51/4(لماكلا)١145(‎ 

.)١١١/5(ليدعتلاو الجرح‎ )١126( 

)١15١(‏ ينظر: ميزان الاعتدال(545/4١)؛‏ والمغني في الضعفاء( 47/١‏ ؟). 

(51١1١)ينظر:‏ مشاهير علماء الأمصار(١/87),‏ والثفات(4/6؟). 

(؟6؟١)‏ الضعفاء الكبير للعقيلي(؟/181١),‏ 

.)5١؟/١(بيذهتلا‎ بيرقت)١1؟54(‎ 

.)١؟4/١(بيذهتلا‎ بيرقت)١755(‎ 

(1701)هو؛عبد الله بن عثمان بن خثيم -بالمعجمة والمثلثة مصغرا- القاري المكي أبو هو من القارةء مات سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة. ينظر: (التاريخ الكبيره/57١):‏ وتقريب التهذيب(517/1). 

(؟7619١)السنن‏ الكبرىة/؟7 1ح رقم( .)11٠‏ 

.)581/١2(لامكلا ينظر: تهذيب‎ )١7654( 

(55؟1١)‏ ينظر: تهذيب الكمال(١/1841).‏ 

(1١1١)ينظر:‏ مشاهير علماء الأمصار(١/2)87‏ الثقات(14/5؟). 

.)١151/١(ملسمو ينظر: تهنيب للكمال(5١/41؟)»: وتسمية من أخرج لهم البخاري‎ )١571( 
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قلت: إخراج الشيخين له كان من قديم حديثهء إذ لم يكن حفظه قد تغير بعد » ومع ذلك 
فالبخاري لم يخرج له إلا حديثاً واحداً في المتابعات ""ء وكذلك أخرج له مسلم حديثاً واحدا 
عن عائشة » سبق بحديث عن أسماء بنت أبي بكرء وأتبعه بحديث آخر عن أم سلمة-رضي 
اله عنهن جميعاً-"""ء والاأحاديث الثلاثة في الموضوع نفسه""'. 

فحديث اللين إذا جاء من وجه آخر صار مقبولاًء وهذا الحكم مناسب لابن ختيم على 
ما استقر عليه أمره أخيراء والله أعلم. 


.١‏ من قال فيهم: 'ليس بالقوي"٠‏ أو ليس بذاك القوي"؛ ونحوه. 

هذه الصيغة من صيغ الجرحء وتدل على الضعف اليسيرء إلا أن الدكتور قاسم علي 
سعد يرى أنها لا تدل على الضعفء ويستخدمها النسائي في الصدوقين والمقبولين» فقال: 
وقول النسائي:'ليس بذاك القوي" يستعمله أبو عبد الرحمن كثيرا في الصدوقينء والمقبولينء 
وأما عبارة: 'يكتب حديثه" فهي بمفردها لا تدل على اللين المطلق» بل هي من صيغ 
التعديل*""'ء واستشهد بقول الذهبي في مقدمة ميزان الاعتدال:” ولم أتعرض لذكر من قيل 
فيه: 'محله الصدق"؛ ولا من قيل فيه: "لا باس به" ولا من قيل: "هو صالح الحديث أو يكتب 
حديثه" أو "هو شيخ“ فان هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق7"", كما استشهد بقول 
الذهبي في مقدمة كتاب المغني في الضعفاء: 'لم اذكر فيه من قيل فيه: "محله الصدق" ولا من 
قيل فيه: 'يكتب حديثه' ... فإن هذا باب تعدیل*"""'. 

والذي يبدو لي-وال أعلم-أن هذه الصيغة تدل على الضعف اليسير عند الإمام 
النسائيء وليس هناك كبير فرق بين قوله: ليس بالقوي» وبين قوله ضعيفء إذ قال في جعفر 
ابن برقان: 'ليس بالقوي في الزهري7"'")؛ وقال مرة أخرى: 'ضعيف في الزهري7'"', 
وقال في حكيم ابن جبير في السنن الكبرى: ليس بالقوي" ""'ء وقال عنه في الضعفاء 


(؟71؟١)صحيح‏ البخاري(١-55/4١)‏ كتاب الحج؛ باب النبح قبل الحلق برقم(؟؟7١)‏ 
(717١1)صحيح‏ مسلم(٤/ ٤‏ ۱۷۹) كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبينا# وصفاته برقم( ٤‏ ۲۲۹). 
(1114١)المصدر‏ السابق نفسه الحديثين رقم(؟74؟و52514). 

(775١)منهج‏ الإمام أبي عبد الرحمن في الجرح والتعديل(؟/55١٠).‏ 

.)١١4/1١(لادتعالا‎ نازيم)١؟75(‎ 

(1771١)المغني‏ في الضعفاء(١/4).‏ 

(1114١)السنن‏ الکبری ٣۲۸۳ح‏ رقم(٦۳۸٥).‏ 

(۱۲۹۹)السنن الکبری ٠۰/1‏ ح رقم(۳۸٠٠٠).‏ 

(۱۲۷۰) الستن الکبری۱۳۷/۲ح رقم (۲۷۳۳). 


والمتروكين: "ضعيف*'""'ء وقال في عبد الله بن حسين في السئن: 'ليس بالقوي*"""' وقال 
عنه في الضغفاء:" ضعيف""""'ء وقال في عمران القطان في السنن: اليس 
بالق وي" ءوقال في الضغفاء:"ضعيف”""'» وقال في: زيد العمي في السنن" ليس 
بالقوي 7" ونقل ابن عديء وابن الجوزيء والمزيء والذهبي عن النسائي أنه قال 
عنه:”ضعيف”7”"”')؛ وقال عن محمد بن كريب في السنن: ليس بالقوي”"''» وقال عنه في 
الضعفاء: "ضعيف"9"'").؛ وهذا يدل على أن الصيغتين تدلان على الضعفء إلا أن عبارة 
:"ليس بالقوي": : أحسن حالاً لال من لفظ:"ضعيف" إذ قال لدّسائى في أبناء كريب: وشدين بن 
كريب: 'ضعيف” وأخوه محمد بن كريب: "ليس بالقويء إلا أنه أصلح قليلا” [:*""). 

وقوله الأخير: يدل على أن عبارة 'ليس بالقوي" هي مرتبة متوسطة بين مرثبة 
الضعيف والصدوق» فهي أعلى من الضعيفء وأقل من الصدوقء ولذلك فإن معظم الذين قال 
فيهم النسائي: "ليس بالقوي" هم من أصحاب المراتب الأخيرة في التعديل عند الحافظ ابن 
حجرء وهذا ما جعل الدكتور قاسم علي سعد يقول: وقول التسائي: ليس بذاك القوي" يستعمله 
كثيرا في الصدوقين» والمقبولين"'» والأصوب من ذلك أن نقول: "إن من قال فيهم النسائي: 
ليس بالقوي' هم ضعفاء عنده» لكنهم صدوقون أو مقبولون عند غيرهء والله أعلم. 

وأما قول الدكتور قاسم عن عبارة: "يكتب حديثه" إنها لا تدل على الضعف» وهي 
من صيغ التعديل" ٠‏ فهذا الكلام فيه نظرء والاستشهاد بأقوال الذهبي؛ خارج محل النزاع؛ لان 
الذهبي إن كان يرى هذه الألفاظ التي ذكرهاء ليست جرحاء فهذا شأنه. لكن هذا لا ينسحب 
على الإمام النسائي؛ لأن النسائي والذهبي من عصرين مختلفين» وبينهما أكثر من خمسة 
قرون» وألفاظ الجرح والتعديل تختلف مدلولاتها من عالم لآخر في العصر الواحدء فكيف في 
عصور متباينة»ولو أن الدكتور قاسم-حفظه الله-استشهد بأقوال النسائي نفسه؛ لكان هذا أولى. 


)۷1( الضعفاء والمتروكين للنسائي(١/١5).‏ 

(177؟١)السنن‏ للكبرى(؟/22١)ح‏ رقم (۲۸۲۸). 

(1۲۷۳) الضعفاء والمتروكين(١/١١).‏ 

.)٠۸٠(مقر‎ حا؟3١5/؟ىربكلا السنن‎ )١774( 

(75؟7١)ينظر:‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي(١/45).‏ 

.)5٠١14١(مقر‎ ح)١55/؟(ىربكلا‎ ننسلا)١17075(‎ 

(۱۲۷۷) ینظر: الكامل(5؟/5١)؛‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(1١/2‏ ١٠)ء؛‏ وتهذيب الكمال(١٠١/8مه).‏ 
(۱۲۷۸)السنن الکبری ۹/٣‏ ٤ح‏ رقم(1۹۹۳). 

(1۲۷۹)الضعفاء والمتروكين للنسائي(١/1۲).‏ 

(۱۲۸۰) السذن الکبری٣/۹٤ع‏ رقم(۹۳١۹۹).‏ 


TA 


(أ) استعمال الصيغة مطلقا 

.١‏ إبراهيم السُكسّكي: قال أبو عبد الرحمن: 'إبراهيم السكسكي ليس بذاك 
القوي'(1*"'). وقال في كتاب الضعفاء والمتروكين مثل ذلك7”*"". ونقل ابن عديء وابن حجر 
عنه أنه قال:" ليس بذاك القويء» ويكتب حديثه"9*""). 

قلت: ذهب الخطيب البغدادي إلى أن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي؛ هو نفسه 
إبراهيم مولى صخيرء وَوَهُمٌ البخاري في التفريق بينهما!'*")؛ وتابعه المزي؛ وابن حجرء 
وغيرهما**"'): وقد فرق بيتهما: البخاري وابن أبي حاتم» وابن حبان وغيرهم فوضعوا لكل 
واحد منهما ترجمة("*"'. 

ونقل ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين توثيق إبراهيم مولى صخير 

والسكسسكي ضعفه: شعبة» وأحمدء والدارقطني1**"), ونقل عن يحيى بن سعيد القطان أنه 
قال: "كان شعبة يضعفه وقال: كان لا يحسن يتكلم7'*"')ء وقال ابن عدي: 'لم أجد له حديثا 
منكر المتن» وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره ويكتب حديثه كما قال النسائي*""'. 
وذكره ابن حبان في الثقات"""'ء وعقب الحافظ ابن حجر على كلام ابن عدي بقوله: "قلت: 
قال الحاكم قلت لعلي بن عمر الدارقطني: لم ترك مسلم حديث السكسكي؟ فقال: "تكلم فيه 
يحيى بن سعيدء قلت بحجة قال هو: ضعيفا"""ء وقال الذهبي: "صدوق”""' وفي موضع 
آخسر قال: "مقبول""'ء وفي موضع ثالث قال: وحديثه حسن""'ء وفي المواضع الثلاث 
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(۱۲۸۱)السنن الکبری۳۲۱/۱ح رقم(٦۹۹).‏ 

.)١؟/1(يئاسنلل الضعفاء والمتروكين‎ )١741( 

(85؟١)‏ الكامل(١/١١2)؛‏ و تهذيب التهذيب(١1/١١١).‏ 

(1541١)الخطيب:‏ احمد بن علي البغداديء ٠‏ موضح أوهام الجمع و التفريق»؛ تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار المعرفة؛ 
بيروت-لبنان» الطبعة الأولى/ا+15هف. .)59/١(‏ 

(146١17١)ينظر:‏ تهذيب الكمال(17/1؟١1و111/71):‏ وتهذيب التهذيب(١/١١١):‏ وتقريب التهذيب(11/1), 

)١741(‏ ينظر: التاريخ الكبير(١/58؟5)»‏ والجرح والتعديل(؟/44١):‏ والثفات(7/5؟). 

(780١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(؟/45١).‏ 

(۱۲۸۸) الکامل(۲۱۰/۱)ء وبحر الدم(١/؟5):‏ و تهذيب التهذيب(1/١7١1).‏ 

(789١)ينظر:‏ الجسرح والتعديل(١/57١و1/5١١):‏ والكامل(١/١١١7)؛‏ والضعفقاء الكبير للعقيلي(١/51)؛‏ والضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي(١/8”)‏ موالتعديل والتجريح(١/67")؛‏ والكاشف(١/7١١)»وتهذيب‏ التهذيب(١/١17).‏ 

(50؟1) الكامل(1/١١5).‏ 

.)١1؟/4(تاقثلا‎ )1551١( 

.)١1١١/1(بينهتلا‎ بينهت)١1717(‎ 

(59؟1١)‏ ميزان الاعتدال(١155/1).‏ 

(94؟١)‏ المغني في الضعفاء(١5/1١).‏ 

(۱۲۹۰) من تكلم فيه وهو موثق(۳۲/۱). 


۲1۹ 


أضاف ما خلاصته: 'ضعفه أحمد ولينه شعبة والنسائي» ولم يترك""'ء وقال ابن حجر في 
التقريب: "صدوق ضعيف الحفظ" ""'» وتعقبه صاحبا التحريرء فقالا: ' بل ضعيف يعتبر 
به...أخرج له البخاري في الصحيح حديثين انتقد الدارقطني أحدهما في التتبع؛ وهما ليسا في 
الأحكام» الأول في التفسيرءوالثاني في الرقاق» وهو ينتقي من حديث الضعيف المعتبر في مئل 
هذه الأبواب!"''').وقال الدكتور قاسم علي سعد:" صدوق في حديثه شيء» وهو حسن 
الحديث!؟؟*'), 

قلت: لعل قول الحافظ أبن حجر :"صدوق ضعيف الحفظ"؛ هو أحسن ما قيل في 
الرجلء وقد أخرج له الشيخان انتقاء من صحيح حديثه» وأرى أن قول صاحبي التحرير لا 
يخرج عن قول الحافظ ابن حجر في المحصلة. 

أماقول النسسائي: ليس بالقوي؛ فهو بالنظر إلى مجموع ما روىء ومع ذلك فقد 
أضاف فيما نقله المزي عنه:" يكتب حديثه"*'*"), وهذا يرفعه قليلاً عن مرتبة الضعف 
المطلق» وقول النسائي نقله من جاء بعدهء كابن عدي» والباجي» وابن الجوزيء والمزي؛ وابن 
حجر »؛ وشدرهم. 

؟. إبراهيم بن المهاجر: قال أبو عبد الرحمن: 'إبراهيم بن المهاجر: ليس بالقوي"؛ 
وقال في الضعفاء مثل ذلك(1"""). 

وذكر المزي أنه قرأ بخط النسائي أنه قال عن إبراهيم بن المهاجر: 'ليس بالقوي في 
الحديث" وقال في موضع آخر: "ليس به بأاس*"""'. 

قلست: تباينت أقوال العلماء في إبراهيم بن المهاجر؛ فوثقه بعضهم»ء وضعفه آخرونء 
وتوسط قوم فوضعوه في مرتبة بين المرتبتين» فقد وثقه ابن سعد" "'ء وقال سفيان 
الثوري''''أءوابن مهدي*""", وأحمدا"'""؛ وقال النسائي في رواية عنه: "لا بأس به" وقال 


(85؟١)‏ ينظر: ميزان الاعتدال(١/13717١)؛‏ المغني في الضعفاء(١/5١):‏ ومن تكلم فيه وهو موثق(1/؟"). 
(99؟١)تقريب‏ التهذيب(١/41).‏ 

(54١١)تحرير‏ تقريب التهذيب(١/47).‏ 

(1799)منهج أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل(؟/55١٠).‏ 

.)١١؟١/1(بيذهتلا و تهثيب‎ :)5١١/١(لماكلا‎ )1٠١( 

.)١1١/1(يئاسنلل السنن الكبرى7845/7ح(14148"): وينظر: الضعفاء والمتروكين‎ ۰ ١) 

.)؟١؟/7(لامكلا إورتهذيب‎ ١۳١ ۲( 

1١ 6(‏ )الطبقات للكبرى(1/5؟؟). 

.)١؟7/؟(ليدعتلاو‎ حرجلا)1١١4(‎ 

(05١١)ينظر:‏ المغني في الضعفاء(١/07؟).‏ 

(05؟١)ينظر؛‏ بحر الد (١/۸٥)؛‏ والجرح والتعديل(7/؟؟ .2 وتاريخ أسماء الثفات(١/؟؟)ء‏ وتهذيب الكمال(۲/۲١؟)؛‏ 
وميزان الاعتدال(52/1١).؛‏ والكاشف(١525/1١).‏ 


VY: 


الساجي: " صدوق اخئلفوا فيه"؛ وقال أبو داود: "صالح الحديث"(*١),‏ وقال العجلي:جائز 
الحديث 'ء وذكره ابن شاهين في الثقات؛ ونقل عن أحمد أنه قال: لا باس به" وقال 
ابن حجر: صدوق لين الحفظ7"'"")) وتعقبه صاحبا التحرير فقالا: بل ضعيف يعتبر به في 
المتابعات والشواهد"'"'. 

في حين ضعفه: يحيى بن معين7”'”")؛ وابن حزءا"""'", والزيلعي!! '"'), وقال يحيى 
القطان(*""'ء والنسائي""'ء وأبو حاتهءا"'"': ليس بالقوي» ونقل ابن الجوزي عن أبي حاتم 
أنه قال عنه: منكر الحديث""'ء وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبى يقول: إبراهيم بن مهاجر 
ليس بقويء هو وحصين ابن عبد الرحمن» وعطاء بن السائب؛ قريب بعضهم من بعض؛ 
محلهم عندنا محل الصدق يكتب حديثهمء ولا يحتج بحديثهم» قلت لأبي: ما معنى لا يحتج 
بحديثهم؟ قال: كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون ترى في أحاديثهم 
اضطر ابا ما شتت '"'. 

وقال ابن حبان: كثير الخطأً يستحب مجانبة ما انفرد من الروايات» ولا يعجبني 
الاحتجاج بما وافق الأثبات لكثرة ما يأتي من المقلوبات '""'ء وقال الحاكم قلت للدارقطني: 
فإبراهيم بن مهاجر؟ قال: ضعفوه تكلم فيه يحيى بن سعيد وغيره قلت بحجة؟ قال بلى؛ حدث 
بأحاديث لا يتابع عليها وقد غمزه شعبة أيضا وقال غيره عن الدارقطني يعتبر به وقال يعقوب 
بن سفیان له شرف وفې حديثه لين" وقال الدكتور بشار عوادء والشيخ شعيب الأرناؤط 


(11١)وتهذيب‏ الكمال(7/1١7):‏ وتهذيب التهذيب(١/55١).‏ 

(1704)سعرفة الثقات(7/1١٠١).‏ 

(170١)وتاريخ‏ أسماء الثقات(1/؟1): 

.)14/١(بيذهتلا‎ بيرقت)١1؟٠١(‎ 

.)٠١ ١ ١(بيذهتلا تحرير تقريب‎ :رظني)١51١(‎ 

١17171(‏ )تاريخ ابن معين برواية الدوري(١/١7):‏ والعلل ومعرفة الرجال(5/5؟). الكامل(١/1١؟)»‏ والجرح والتعديل؛ 
و(؟"/؟؟١)ء‏ والضعفاء الكبير للعقيلي(١7/1١):‏ وتهذيب للكمال(؟/؟١١)؛:‏ وميزان الاعتدال(١/52١).‏ 

.)؟١9/؟(ىلحملا‎ )١1؟15(‎ 

(7114١)ينظر:‏ نعسب الرلية(١/3531و175/59١).‏ 

(171١)ينظر:‏ العلل ومعرفة الرجال(41/7؟): والجرح والتعديل(17/7١)؛‏ الكامل(١4/1١1):‏ والضعفاء الكبير 

لتعقيلي(١/577)؛‏ وتهذيب الكمال(؟/1١؟))؛‏ وميزان الاعتدال(١12/1١))‏ والكاشف(١/59١).‏ 

(1511١)السنن‏ الكبرى7814/7-(4144؟)ء والضعفاء والمتروكين للنسائي(١/١١)ء‏ وتهذيب الكمال(؟/؟١١).‏ 

.)١71؟/؟(ليدعتلاو‎ حرجلا)١1717(‎ 

(14؟١)الضعفاء‏ والمتروكين لابن الجوزي(١/514).‏ 

(15؟1١)الجرح‏ والتعديل(؟/7؟1). 

.)٠١7/١(نيحورجملا)157(‎ 

.)١47/1(بيذهتلا‎ بيذهت)١77١(‎ 


¥۹ 


في تعقيبهما على قول الحافظ ابن حجر في التقريب: "صدوق في حفظه لين" بقولهما: 'بل 
ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد'؛ وذكرا أقوال العلماء في تضعيفه؛ ثم قالا: " بين أبو 
حاتم سبب تضعيفه وعدم الاحتجاج به» هو وآخرين حينما سأله ابنه عبد الرحمن» قال: قلت 
لأبي ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال: ' كانوا قوما لا يحفظون..."7""", أما توثيق الذهبي لهء 
فلم نجد له سلف" (""". 

قلت: بل وجد له سلفاء اذ وثقه ابن سعدء وقال: "كان ابوه من کتاب الحجاج بن 
يوسفء وكان إبراهيم: ثقة"4'""): كما أن ابن عدي قال-إضافة إلى ما ذكراه-: " أحاديثه 
صالحة يحمل بعضها بعضا""'. 

وهو: صدوق إن شاء الله فقد روى له أصحاب الصحاح» إذ روى له مسلم في 
صحيحه"""'ء وأبو نعيم الأصبهاني في المستخرج""'ء وابن خزيمة في صحيحه 0" 
والحاكم في مستدركه""'ء وروى له الترمذي حديثينء وصحح أحدهه(""'. 

ولعل بعضهم خلط بين إبراهيم بن المهاجر هذاء وإيراهيم بن المهاجر بن مسمار 

المدينيء فإن الثاني متفق على ضعفه» فقد قال البخاريء وأبو حاتم: منكر الحديث!"” '". 
وربما كان تضعيف يحيى بن معين له؛ نتيجة الخلط بين الراويين» إذ وثقه مرةء وضعفه 
أخرىء وهذا وإن كان ليس يقينيا؛ لأن ابن معين له أكثر من قول في الراوي الواحد؛ لكن 
الاحتمال يبقى قائما. 

وَحُكُمُ النسائي على هذا الراوي في السنن الكبرى: ليس بالقويء وافق قول يحيى بن 
سعيد القطان» وأبو حاتم من المتقدمين؛ ونقله المتأخرون» ولم يركنوا إليه. 

أما قوله الآخر الذي نقله المزي:'ليس به بأس" فوافق قول أحمد بن حنبل وابن مهدي 
من المتقدمين» ونقله المتأخرون» وارتضوهء وحكموا على الراوي بألفاظ تدور في فلكه. 
(۳۲۲)ذكرا جواب أبي حاتم على سؤال ابنه الذي ذكرته آنفا. 


.)٠١1١-1١١١/١(بيذهتلا تحرير تقريب‎ )١579( 
.)١؟١/6(ىربكلا ۱)الطبقات‎ ۳۲ ٤( 


(©؟1١)الكامل(118/1).‏ 
(51؟١)ينظر:‏ صحيح مسلّم(١51/1؟)‏ حديث رقم(" ؟؟), و(١1/؟2:)‏ حديث رقمزه15). 
(707١١)ينظر؛‏ الأصبهاني: أحمد بن عبد الله الأصبهائي؛ المستخرج_على صحيح مسلع؛ تحقيق: محمد حسن الشافعي؛ 


دار الكتب العلمية: بيروت حلبنان؛ الطبعة الأولي" 55 ١م.‏ (١190/1؟؟).‏ 
(74؟1١)ينظر:‏ ابن خزيمة: محمد بن إسحاق النيسابوري؛ صحيج ابن خزيمة؛ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي؛ 
المكتب الإسلامي»: بيروت > لبنان 61١‏ ١م١1‏ ولو 4 أ ذخاو 550/4). 
(1۳۲۹)المستدر ك( 101/1 ۱۷۷4و /£1 ۲۲142و ۲۲۷/۲ ۲£ 211-1۳ «(f*0‏ 
(7؟1١)ينظر:‏ جامع الترمذي۲۲۸/۳ح رقم (۸۸۱)» و٥/۲۷۰ح‏ رقم(۸۲١۳)‏ قال بعد الأول: هذا حديث حسن صحيح. 
(١۳۳١)التاريخ‏ الصغير(/١۹٠)ء‏ والجرح والتعديل(۲/١١٠)»‏ والمجروحين(١/٠۸١)والضعفاء‏ للمقيلي(١/١1).‏ 


TY 


*. إبراهيم بن يوسف الكوفي7”'" : قال النسائي: أخبرنا إبراهيم بن يوسف الكوفي 
وليس بالقوي ...ثم قال: هذا إبراهيم بن يوسف الكوفي: 'ليس بالقوي في الحديث"؛ وإبراهيم 
ابن يوسف البلخي: ةه ٠"‏ 

وقد وثقه: موسى بن إسحاق الأنصاري"'ء وذكره ابن حبان في الثقات(*""' 
وروى له الحاكم في المستدرك""'. 

وقال مطين (”"'), ومحمد بن عبد الله الحضر م وابن حجر 9"": 'صدوق“ 
زاد ابن حجر: ” فيه لين'. 

قلت: هو صدوقء فلم يضعفه غير النسائي-فيما أعلم-7؟””, ولم يفسر ضعفه؛ وفي 
عرف المحدثين أن الجرح لا يقبل إلا مفسراء ويقبل مجملاً في حق من خلا من التعديل؛ فقد 
قال الخطيب البغدادي: 'سمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري يقول: 
لا يقبل الجرح الا مفسراء وليس قول أصحاب الحديث: فلان ضعيفء وفلان ليس بشيء مما 
يوجب جرحه ورد خبرهء وإنما كان كذلك؛ لأن الناس اختلفوا فيما يفسق به» فلا بد من ذكر 
سببه؛ لينظر هل هو فسق» أم لاء وكذلك قال أصحابنا: إذا شهد رجلان بان هذا الماء نجسء 
لم تقبل شهادتهما حتى يبينا سبب النجاسةء فان الناس اختلفوا فيما ينجس به الماء» وفى نجاسة 
الواقع فيهء قلت-القائل هو الخطيب- وهذا القول هو الصواب عندناء واليه ذهب الأئمة من 
حفاظ الحديث» ونقاده» مثل: محمد بن إسماعيل البخاريء ومسلم بن الحجاج النيسابوري» 
وغيرهما فان البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم والجرح لهم؛ كعكرمة 
مولى بن عباس في التابعين وكإسماعيل بن أبى أويس» وعاصم بن عليء وعمرو بن مرزوق 
في المتأخرين» وهكذا فعل مسلم بن الحجاج فإنه احتج بسويد بن سعيدء وجماعة غيره(“"'. 


(؟77١)‏ هو: إبراهيم بن يوسف الحضرمي سنان الكوفي الصيرفي؛ توفي سنة ٤۹‏ "ه. (تهذيب الكمال ۲/ ١٠-۲٠٠١‏ 
وكناه ابن حبان ب: "أبي إسحاق".(الثقات5/8). 

(1575١)السئن‏ الكبرى5/؟6١‏ ح رقم(474١٠).‏ 

(4؟5١إينظر:‏ الجرم والتعديل(44/7١):‏ وتهذيب الكمال(؟557/7؟)؛2 وتهذيب التهذيب(١1/1١1١).‏ 

(2؟؟١)‏ الثقات(76/4). 

(5؟؟1) ينظر: المستدرك5/25؟4) ح رقم(١1؟57)‏ 

(71؟١)ينظر:‏ ميزان الاعتدال(١/57١؟).‏ 

(4؟١١)‏ ينظر: تهذيب الكمال(؟/557؟). 

(۳۳۹) تقريب التهذيب(١12/1).‏ 

(١١۳)ذكر‏ الدكتور قاسم أن مسلمة بن قاسم قال فيه: ليس بالقوي» وقال: لعله تابع النسائي قي قوله؛ ولم يأت مسلمة 
ببرهان على إنزال الرجل عن مراتب الثقات.منهج النسائي في الجرح والتعديل(79/7١٠)ولم‏ أجد قول مسلمة. 

(1741١)الكفاية‏ في علم الرواية(١/۸٠٠).‏ 


وقول النسائي: 'ليس بالقوي' نقله المزيء والذهبيء وابن حجر"'. 

؛. جعفر بن ميمون: قال أبو عبد الرحمن: " جعفر بن ميمون: ليس بالقوي في 
الحديث» وأبو عامر العقدي: ثقة"“"'ء وقال في موضع آخر: قال أبو عبد الرحمن: 'جعفر 
ابن ميمون لیس بالقوي““"'. 

وفال في الضعفاء مثل ذلك7*“""» ونقل ابن عدي عن النسائي أنه قال في رواية 
أخرى :"ليس بذاك :(5*؟0, 

قلت: تباينت أقوال العلماء في جعفر بن ميمونء فقد وثقه الحاكم النيسابوري؛ وقال 
بعد روايته لحديث من طريق جعفر بن ميمون: هذا حديث صحيح لا غبار عليه فإن جعفر 
ابن ميمون العبدي من ثقات البصريين» ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات"“"'ء وقال 
ابن معين"'ء وأبو حاتم" "': 'صالح“ زاد ابن معين فقال: "صالح الحديث" ليس بكثير 
الروايةء وقال ابن عدي: "قد حدث عنه الثقات مثل: سعيد بن أبي عروبةء وجماعة من القات؛ 
ولمأر : بأحاديثه نكرة: وأرجو أنه لا باس بهء ويكتب حديثه في الضعفاء'""'ء وقال 
الدارقطني يعتبر به" ء وذكره ابن حبان"*"'ء وابن شاهين”""'؛ في الثقات» والذهبي في: 
من تكلم فيه وهو موثق”"'ء وذكر الدكتور قاسم أن أبا الحسن الكوفي قال عنه: ثقةا**"'. 


(؟4؟1١)ينظر:‏ تهذيب الكمال(؟/57؟)؛ وميزان الاعتدال(١/5١7)ء‏ وتهذيب التهذيب(١/١١١).‏ 

(49؟١)السنن‏ الكبرى؟/؟ ح رقمل١‏ 186). 

.)٠١ + ح رقم(؟+‎ ۱٤١/1 1)السنن الکیری‎ ۳٤ ٤( 

(1؟١)الضعفاء‏ والمتروكين للنسائي(١/8؟).‏ 

.)١؟8/؟(لماكلا ينظر:‎ )١7545( 

.)٠١/١(نيحيحصلا ينظر : المستدرك على‎ )١۳٤١( 

(44؟1١)ينظر:‏ التاريخ برواية الدوري(951/4١):‏ والكامل(1۳۸/۲)» والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(١/۳١١)؛‏ و 

تهذيب الكمال(5/5١١)ء‏ وميزان الاعتدال(45/7 :)١‏ و وتهذيب التهذيب(517/5) 

.)١١5/2(لامكلل تهنيب‎ )١514( 

( ۳۰ ۱)الکامل(1۴۸/۲). 

(1701)البرقاني: أحمد بن محمد الخوارزمي؛ سؤالات اليرقاني للدارقطني» تحقيق: عبد الرحيم القشقري» داركتب 
خانه جميلي» باكستان؛ الطبعة الأرلى٤ ٠٤١‏ ه. وينظر: ميزان الاعتدال(۹/۲٤1).‏ 

.)١؟هرك(تافثلا‎ )١1؟25؟(‎ 

.)58/١(تافقثلا )تاريخ أسماء‎ ١759( 

٠۳١١(‏ من تكلم فية وهو موثق(11/1). 

(70١)منهج‏ أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل(؟/41؟١).‏ 


ا ؟ 


وقال يحيى بن معين في رواية أخرى: ' ليس بذاك1*'")؛ وفي رواية ثالثة قال: 'ليس 
بثقة""""'» وقال أحمد بن حنبل: "ليس بالقوي"'ء وفي رواية أخرى قال: "أخشى أن يكون 
ضعيف الحديث"”"'ء ونقل الحافظ ابن حجر عن البخاري أنه قال عنه: ' ليس بشيء*""'. 

وقسال ابن حجر:" صدوق يخطى”""'ء وتعقبه صاحبا التحرير» فقالا: " بل ضعيف 
يعتبر به...وإنما قلنا: يعتبر به لقول أبي حاتم: "صالح"» ولقول الدار قطني: 'يعتبر به'» ومن 
أجل رواية يحيى بن سعيد القطان عنه""""'. 

قلت: يبدو لي أنه "لا باس به" » فقد سبر ابن عدي أحادیثه» ولم یجد ما يستنکر عليه 
منها"""'ء كما أن ابن القطان روى عنه» وهو لا يروي إلا عن الثقات""'ء وروى عنه 
البخاري خارج الصحيحين""'ء كما أن الدكتور قاسم علي سعد أجرى دراسة على الأحاديث 
الثلاثة التي استتكرت عليهء فوجد أن الأول: حسنه الترمذي وابن حجرء وله متابعة ممن هو 
أرفع من جعفرء والثاني: صححه الترمذي؛ ووجد له متابعة في نصب الراية» والثالث: 
صححه الترمذي» وخلص في النهاية إلى أن هذه الأحاديث الثلاثة لا تدل على ضعف جعفر 
ابن ميمون اوا" 

وقول النسائي؛ وافق فيهما ابن معينء ونقلهما المتأخرون 7" . 

ه. الأجلح: قال أبو عبد الرحمن: "الأجلح: ليس بذلك القوي"7'''.: وقال في موضع 
آخر: "الأجلح: ليس بالقوي» وكان مسرقا في التشيع” (5'"").وقد سبق ذكرها'), 


(07؟1١)ينظر:‏ التاريخ لابن معين برواية الدوري(55/4؟): الكامل(8/5؟١)ء‏ والجرح والتعديل(؟/459)؛ ومن تكلم 
فية وهو موثق(١/١١)؛‏ و تهذيب الكمال(5/5١١)؛‏ وميزان الاعتدال(؟/45١),‏ وتهذيب التهذيب(11/7). 

)١581(‏ ينظسر: التاريخ لابن معين برواية الدوري(278/5): والكامل(78/1١))؛‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
)١/0‏ والضعفاء الكبير للعقيلي(١/85)»‏ و تهذيب الكمال(5/5١١)+‏ وتهذيب التهذيب(2/؟1). 

(1754١)ينظر‏ :بحر الدم(١47/1)‏ بوالجرح(445/5)ءوت الكمال(5/5١١)بوالميزان‏ (45/1١)ءوت‏ التهذيب(7/؟11) 

(54؟١)‏ ينظر: العلل ومعرفة الرجال(9/؟١٠):‏ وتاريخ أسماء الثقات(55/1): والضعفاء الكبير للمقيلي(١/85).‏ 

)١15(‏ تهذيب التهذيب(47/1). 

.)١41/١(بيذهتلا تقريب‎ )١511( 

.)١؟١/1(بيذهتلا تحرير تقريب‎ )١55( 

.)١78/1؟(لماكل‎ :رظني)١575(‎ 

)١9514(‏ ينظر: المستدرك على الصحيحين(555/1). 

(1755١)ينظر:‏ القراءة خلف الإمام(١4/1‏ ؟ولا/) برقم( © 14و0١).‏ 

(7؟١1١)‏ ينظر: منهج أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل(؟/17؟١).‏ 

(571١)الضعفاء‏ لابن الجوزي(١/77١)»‏ وتهذيب للكمال(5/5١١).:‏ والمغني :)١55/1١(‏ وتهذيب التهذيب(17/7). 

,)541١(عا7174/7؟ىربكلا السنن‎ )١1514( 

(۱۳۹۹)السنن الكبرى58/76 ١ح‏ رقم(؟ 42 .)٠١‏ 

(70؟١)ينظر‏ : المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الفصل(ص١6١575-1١).‏ 


Yo 


.١‏ الحسن بن بشرا""": قال النسائي: أخبرني محمد بن عبيد الله قال: حدثني 
الحسن بن بشرء قال أبو عبد الرحمن: ليس بالقوي ""'. 

قلت: تباينت أقوال العلماء في الحسن بن بشرء فقد وثقه مسلمة بن قاسم" وقال 
(Trt)‏ 


ابن أبي حاتم: روى عنه أبو زرعة:؛ وقال أبي: صدوق »وقال أحمد: ما أرى به بأسا في 


نفسه روى عن زهير أشياء مناكير”"”') وذكره أبن حبان في الثقات'""'). 

وقال ابن عدي: ' وللحسن بن بشر أحاديث ليست بالكثيرة وأحاديثه يقرب بعضها من 
بعض ويحمل بعضها على بعض وليس هو بمنكر الحديث*"""'ء وقال أبن حجر: "صدوق 
يخطىء"*""')؛ وتعقبه صاحبا التحرير» فقالا: هو: ضعيف يعتبر به" وقال ابن خراش 
منذكر الحديث(*"'. 

قلت: هو شيخ النسائي: وهو من أعلم الناس بهء لكن النسائي لم يفسر لنا سبب 
تضعيفه» وهو شيخ البخاري-أيضا-: وروى عنه حديثين في صحيحه: الأول منها ذكره في 
باب مستقل؛ ولم يذكر في الباب غيرهء مما يدل على أنه أصل في الباب» ولم يتكلم على 


,۸۱( 


الحسن بن بشر بشيء 

كما روى الترمذي ثلاثة أحاديث من طريقه؛ سكت عن الأول؛: وحسن الثاني» وصحح 
الثالث7”*'/), وذكر المقدسي حديثاً من طريقه ثم قال بعده: 'أخرجه الترمذي عن أبي زرعة 
الرازيء عن الحسن بن بشرء وقال: "حديث حسن غريب صحيح” قلت-القائل هو المقدسي-: 


(1571١)الحسن‏ بن بشر بن سسلم -بفتح المهملة وسكون اللام- الهمداني أبو البجلي أبو علي الكوفيء مات سنة إحدى 

وعشرين ومائتين. ينظر: (التاريخ الكبير؟/417؟): و(تقريب التهذيب .)١١۸/١‏ 

(5975١)السنن‏ الكبرى؟67/7 ١ح‏ رقم .)518٠١©(‏ 

.)١7؟/7(بيذهتلا ينظر: تهذيب‎ )١١75( 

)١774(‏ ينظر: الجرح والتعديل(؟/؟). 

(177) بنظر:الجرح والتعديل(5/5؟). 

۱۳۷۷ بنظر: القات(۹/۸١1).‏ 

)٣۷۷(‏ الکامل(۳۲۰/۲)۔ 

.)١154/١(بيذهتلل تقريب‎ )١1594( 

(۱۳۷۹) ينظر: تحرير تقريب التهذيب(١114/1).‏ 

)١58(‏ ينظسر: تاريخ بغداد(/١5؟))‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/۱۹۹)ء‏ تهذيب الكمال(١/11)»‏ وومن 

تكلم فيه وهو موثق(١/؟5)؛‏ والمغني في الضعفاء(١/51١)2‏ وميزان الاعتدال(۲۲۷/۲) وتهذيب التهنيب(؟5/؟؟؟). 

(1541) الأول رواء في كتاب الاستسقاء(١80/4-1١)‏ باب ما قيل إن للنبي فك لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة 
برقم .)٠١14(‏ والثاني: في كتاب فضائل أصحاب النبي8:(١-508/4)‏ باب ذكرمعاوية خبرقم(4 7177). 

(؟58١)‏ الأول في كتاب الأحكام؟/؟١5‏ ؛ برقم(؟77١)؛‏ والثاني في كتاب القراءات157/5؛ من سورة الحج برقم( 

.)۷۰ ۲ والثالث في كتاب المناقب571/5: باب مناقب عثمان ى برقم(‎ 5١ 


5 ؟ 


'والحكم قد تكلم فيه بعضهم'"؛ فلم يتكلم على الحسنء وتكلم على الحكم”*""أء وروى له كذلك: 
الحاكم في مستدركها'*"')؛ وابن خزيمة في صحيحه”*"". 

وخلاصة القول: أن الحسن بن بشر: صدوق» لاعتماد البخاري عليهء ورواية أصحاب 
المصنفات-التي التزم أصحابها الصحة- له» وتصحيح الترمذي لحديثه» ورواية أبي زرعة 
الرازي عنهء الذي عرف بعدم روايته إلا عن الثقات. 

أما قول الإمام أحمد:" ما أرى به بأسا في نفسه» روى عن زهير أشياء مناكير!'*'), 
ففي ظني أن هذا توثيقاً له وليس قدحاء إذا علمنا أن الإمام أحمد قد يطلق لفظ المنكر على ما 
تفرد به راويه إذا كان ممن لا يحتمل تفرده» فقد قال الحافظ ابن حجر -في دفاعه عن " محمد 
ابن إبراهيم الحارث التيمي-: ' وروي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ قال: سمعت أبي يقول: 
'في حديثه شيءء يروي أحاديث مناكيرء قلت-القائل هو ابن حجر-: "المذكر أطلقه أحمد؛ 
وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له» فيحمل هذا على ذلك التفردا"“"'ء وهذا يشبه 
حال الحسن بن بشرء فلم يستنكر عليه أحد شيئا من أحاديثه» وإنما تفرد ببعضها عن زهير بن 
معاويةء ولذلك روى عنه البخاري مما رواه عن المعافى؛» وتجنب ما رواه عن زهير. 

وقول النسائي يُحمل على ما قاله الإمام أحمدء وقد نقله المتأخرون عنه*"'. 

. حكيم بن جبير: قال أبو عبد الرحمن: " أنبأ محمد بن المثنى» قال: حدثنا سفيانء 
قال: حدثشنا رجلان: محمد؛ وهو أبن عبد الرحمن مولى أل طلحةء وحكيم؛ وهو ابن جبير 
ليس بالقوي 17*"') . وقال في الضعفاء: "ضعيف*"""“ ونقله عنه ابن عدي ("'. 

قلت: قول: 'ليس بالقوي" يحتمل أن يكون للنسائي؛ ويحتمل أن يكون لسفيان؛ لانه لم 
يُسبق بقوله: 'قال أبو عبد الرحمن'-كما هي عادته-. وجاعت هذه العبارة عقب قول سفيان: 


.)١17٠١ ينظر: الأحاديث المختارة(1-7/17؟7)حديث رقم(؛‎ )١1586( 

.) 7 وء‎ vft} "٣/٣ ")؛ و‎ ٠١/١ ينظر: المستدرك علي الصحيحين(‎ (TA) 

.)۲۷۰/٤(و‎ )۱۲٤/۱(ةمیزخ بنظر: صحیح أبن‎ )۱۳۸١( 

)1۳۸١(‏ ينظر :الجر ح والتسيل("/"). 

(1۳۸۷) ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح(٣/٤۷٦).‏ 

)1۳۸۸( ينظر : الكامل(؟/١؟؟)؛‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (4)155/1 من تكلم قبه وهو موثق(1۷/۱)؛ 
۾ ميزان الاعتدال(۲۲۷/۲)؛ وتهتبب التهذيب(۲۳/۲"). 

(۱۳۸۹) السذن الکبری۱۳۷/۲ح رقم (۲۷۳۳). 

.)؟١/١(يئاسنلل الضعفاء والمتروكين‎ )۳۹١( 

(51؟١)‏ ينظر : الكامل (؟/118). 


YY 


لكن المزيء والذهبي؛ وابن حجرء نسبوا هذا القول للنسائي7"""؛ وقد روى له النسائي في 
موضع آخرء ولم يتكلم عليه ”""'. 

وحكيم بن جبير: قال البخاري: كان شعبة يتكلم فيه» وكان يحيى وابن مهدي لا 
يحدثان عنه ولا عن عبد الأعلى يعني الثعلبي“""'ء وقال الجوزجاني"""'ء وابن حزم""': 
كذاب": وزاد ابن حزم فقال: "هالك كذاب""""'ء وقال في رواية أخریى: ساقط*""'. 

وقيل: إن شعبةء وابن القطان تركاه"""'ء وإ شعبة سل عن حديث حكيم بن جبير: 
فقال: "أخاف النار إن حدثت عنه” '“'ء وقال في رواية أخرى:" لا أستحل أن أروي 
عنه"""“'ء وسئل عبد الرحمن بن مهدي عنه فقال:" إنما روى أحاديث يسيرة وفيها أحاديث 
منكرات”''“'ء وقال أحمد في رواية المروذي: ليس بذاك" '“'ء وقال يعقوب بن شيبةء 
وأحمد في رواية أخرىء وأبو حاتم: "ضعيف الحديث” '“ء زاد أحمد: 'مضطرب" وزاد أبو 
حاتم:"منكر الحديث" وقال مرة أخرى: ضعيف غال في التشيع”"*')» وقال ابن أبي حاتم: 
سألت أبا زرعة عن حكيم بن جبيرء فقال: "في رأيه شيء" قلت: ما محله؟ قال: محله الصدق 


ان مشا الله 0 وقال يحيى بن معين» والدار 3 قطني» وابن ككر :"ص ض عرف( زاد ابن 


(۳۹۲١)ينظر:‏ ميزان الاعتدال(۲/١١)»‏ وتهذيب الكمال(1۷/۷)ء وتهذيب التهذيب(۳۸۳/۲). 

(۱۳۹۳) السنن الکبری ۳۲٥ح‏ رقم (٣۲۳۷)؛‏ ورد 5 اح رقم(؟147). 

(1۹4)ينظر: التاريخ الكبير .)١١/۳(‏ 

.)44/١(لاجرلا أحوال‎ )٠۳۹١( 

.)٠١5/١١(ىلحملا‎ :رظني)١1555(‎ 

(۳۹۷إينظر: المحلى(1١1/؟١٠١).‏ 

.)١151/5(يلحملا‎ :رظني)١؟54(‎ 

.)55١/١(يزوجلا ينظر: الجرح والتعديل(7/١١٠7)؛ والضعفاء والمتروكين لابن‎ )١1599( 

.)5١1/5(ليدعتلاو ينظر: الكامل (؟/17١١)ء والجرح‎ )١140( 

.)52١/١(يزوجلا الضعفاء والمتروكين لابن‎ )١401( 

)١101(‏ ينظر: الكامل :)١١7/7(‏ وتهذيب التهذيب(585/7) 

.)١؟‎ ١راؤمدلا بحر‎ )١4١09( 

(4٠4١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(7/١١٠7)؛‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(١/10؟)؛‏ والضعفاء الكبير للعقيلي(١/‏ 
)٦‏ بحر الدم(١1/١١١)١‏ وميزان الاعتدال(7/٠0؟)ء‏ وتهنيب التهذيب(؟/585). 

)١ ٠٥(‏ يئظر: الجر ح والتعديل(5/١١3).‏ وتهنيب التهذيب(؟/585). 

.)٠١1/؟(ليدعتلاو ينظر: الجرح‎ )١1105( 

(4001١)ينظر:‏ سنن الدلرقطني(54/5١),‏ والكامل (؟/7١؟).:‏ وتهذيب التهذيب(۳۸۳/۲)ء وتقريب التهذيب(١75/1١).‏ 


Y۸ 


حجر: رمي بالتشيع» وقال أبو داودء وابن معين في رواية أخرى: 'ليس بشيء*'*')» وقال 
الدارقطني في رواية أخرى: "مترولف“'“'. 

وقال ابن عدي: وله من الحديث شيء يسيرء والغالب في الكوفيين التشيع'“'ء وقال 
'*')» وفي موضع آخر قال عنه:'هالك كذاب"'؟"؛ وقال الذهبي: "فيه 
رفض ومشاه بعضهم وحسن امره وهو مقل""'“'ء وقال في موضع آخر: ضعفوه!؛'*'). 

قلت: هو ضعيف» مجمع على ضعفه وبدعتهء لكن الخلاف وقع في المرتبة التي 
يستحقهاء فبعضهم وضعه في أسوأً مراب الجرحء» فاتهمه بالكذب» وبعضهم وضعه في أدناهاء 
ولعل قول النسائي في السنن: "ليس بالقوي“ وقوله في الضعفاء:”'ضعيف؛ من أحسن الأقوال 
التي قيلت فيه بعد قول أبي زرعة الرازي: محله الصدق إن شاء اش" وهذا اللفظ هو أدنى 
مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم» إذ قال: " ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم 
والخطأ والسهو والغلط فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج 
بحديثه في الحلال والحراءا”'*'!؛ وعقب الدكتور الأعظمي على هذه المرتبة بقوله: 'وإلى 
هؤلاء يشير الحافظ العراقي؛ والنوويء وابن الصلاحء وغيرهم: صدوق؛ سيء الحفظء 
صدوق له أوهامء تغير بآخرة» محله الصدقء شيخ وسطء شيخ يكتب» ينظر فيه» مقبول حيث 
يتابع وإلا فلين الحديث؛ صالح الحديث يكتب للاعتبارء ويلحق بهؤلاء من رمي بشيء من 
البدع كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهمء وهم في المرتبة الرابعة والخامسة عند 
الحافظء والحكم في هؤلاء يتقوى حديثهم بمثله» ويصير حسنا لغيره "'“ء ولعل قول الذهبي: 
ومشاه بعضهم وحسن أمره وهو مقل*""“ 'ء يقصد به قول أبي زرعةء لكن الدكتور قاسم علي 
سعد قد أطال النفس في الكلام على هذا الراويء وقال: إن أبا زرعة ذكره في الضعفاءء فلا 
يعول على توثيقه» والجوزجاني- مع إمامته- لا يعول على جرحه للكوفيين -إن لم يتابع من 


أبن حزم : ق ١‏ 


(4*04١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(5/١١١):والضعفاء‏ لابن الجوزي(١/١؟١)‏ وتهذيب الكمال(77/7١)+‏ وتهذيب 
التهثيب(؟/85؟). 

(40١)ينظر؛‏ الكاشف(١/747):‏ وتهذيب الكمال(77/7١):‏ وتهذيب التهذيب(1/؟8"). 

(١٠4١)الكامل‏ (5/ه ١؟).‏ 

.)١151/2(ىلحملا‎ :رظنيإ١11١(‎ 

.)٠١7/١1(ىلحملا‎ :رظني)١411(‎ 

)١817/١(ءافعضلا المغني في‎ )١519( 

.)؟407/١(فشاكلا ينظر:‎ )١414( 

.)7-5/1١(ليدعتلاو الجرح‎ )١14115( 

(411١)دراسات‏ في الجرح والتعديل للأعظمي. (ص7١5).‏ 

.)١85/1(ءافعضلا المغني في‎ )١479( 


غير تقليد-لما بينه وبينهم من العداوة في المذهب؛ وارتضى قول الذين توسطوا في الحكم على 
حكيمء وخلص إلى القول: "إن مناكير حكيم بن جبير مع قلة حديثه تثبت ضعفه المطلق؛ ولا 
تكفي تلك المناكير لإهدار حديثه؛ وعامة الذين أهدروه من المتقدمين معروفون بالتشدد في 
الجرح. لكن قد يساعد اعتبار قلة حديث حكيم في ترجيح ما ذهب إليه هؤلاء المتشددون. 
ولعل الأسلم في حكيم أن يقال: إنه ضعيف» كاد أن يُترك؛ يكتب حديثه على حذر 2'*'. 

وهذا كلام جيد ومحققء لكنني لا أرى داعيا لإضافة قيد:' كاد أن يترك" ويكفي فيه 
مطلق الضعف؛ لأن الترمذي حسن بعض أحاديثه"“'ء وقولا النسائي يوافقان بعض أقوال 
المتقدمين لفظاء أو معنى» ونقلهما المتاخرون("“'. 

۸. روح بن ع عباد 3(" ): : قال النسائي: ...وروح بن عبادة: ليس بالقوي 0 

قلت: هو ثقة مد 0 العلماء يجمعون 0 
منهم : يحيى بن معين "“'ء وعلي اين المديني""ءوابن سعدا“ والبزارل"”'*'), 
والعجلي"“'ء والخطيب"“'ء والخليلي""“ زاد البزار: ا وقال يعقوب بن شيبة: 
كان سرياً مريأء كثير الحديث جداء صدوقاء سمعت علي ابن المديني يقول: "من المحدثين قوم 
لم يزالوا في الحديث لم يشغلوا عنهء نشأوا فطلبواء ثم صنفواء ثم حدثواء منهم: روح بن 
عبادة"”*'!. وقال ابن معين-في رواية أخرى: 'ليس به بأس» صدوق؛ حديثه يدل على 


(414١)ينظر:‏ منهج أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل(875/4١-75؟15).‏ 

)١119(‏ ينظر: جامع الترمذي 57/١‏ ؟كتاب الصلاة: باب التعجيل في الظهر برقم( 5١)؛‏ و5/١‏ ؛كتاب الزكاةء باب من 
تحل له الزكاة برقء(٠6١)‏ وحسنهما مع الإشارة إلى كلام شعبة في حكيم. 

(17١)ينظر:‏ ميزان الاعتدال(؟/١5؟):‏ وتهذيب الكمال(71/9١):‏ وتهذيب التهذيب(؟877/5؟). 

.)؟١١/١(بيذهتلا ۲ه. تقريب‎ ٠۷ وأ٠١٠١ ابن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري» مات سنة‎ )4١( 

)١477(‏ السنن الكبرى177/7-(1884) وروح لم يرو هذا الحديث؛ بل روى الحديث الذي قيله عن صالح بن أبي 
الأخضر .كلام النسائي على الحديث الذي قبله(۲۸۸۳) وليس على هذا. 

.)*9/١(تاقثلا ينظر: تاريخ أسماء‎ )١1475( 

.)1١7/1١(يرابلا ينظر: مقدمة فتح‎ )١514( 

.)١51/97(ىربكلا ينظر: الطبقات‎ )١57( 

.)١154/9(بيذهتلا ينظر: وتهئيب‎ )١477( 

)١4719(‏ ينظر: معرفة الثقات(582/1). 

.)٠١١/١(ظافحلا ينظر: تاريخ بغداد(8/١١5)؛ وطيقات‎ )١474( 

)١415(‏ ينظر: الإرشاد(111/1). 

.)151/١(رظافحلل ينظر: تاريخ بغداد(4/١١1): وميزان الاعتدال(۸۷/۳)ء وتهذيب التهذيب(7/؟5؟)بوطبقات‎ )١58( 


YA 


صدقه("”*'): وفي رواية ثالثة قال: "صدوق ثقة("”“')ء وقال أحمد: لم يكن به بأس ولم يكن 
متهماً بشيء7””'')) وقال أبو حاتم: صالح محله الصدق"“'. 

وسئل روح: متى سمعت من سعيد بن أبى عروبة؟ قال: قبل الاختلاط» ثم غبت 
وقدمت؛ وقيل: إنه قد اخطط *'*'). 

وذكره ابن شاهين7”*")؛ وابن حبان في الثقات7”*: وتكلم عليه: يحيى بن سعيد 
القطان»ء وابن مهديء وعفانء والقواريريء وغيرهم. 

وقال الذهبي "“')ء وابن حجر: ٣‏ وزاد الذهبي: 'شهير حافظ: من علماء أهل 
البصرة““ء وزاد ابن حجر:"فاضل”'““'ء وقال في موضع آخر: 'أحد الأئمة" وأثنى عليه 
أحمدء وغيره» واحتج به الأتمة كلي*"““' 

فأما قول القطان؛ فقد أنكره يحيى بن معين» إذ نقل عن يعقوب بن شيبة أنه قال ليحيى 
ابن معين: 'زعموا أن يحيى القطان كان يتكلم في روح بن عبادة» فقال: 'باطل"؛ ما تكلم 
يحيى القطان فيه بشيء» وهو صدوق*“““'. 

وأماقول ابن مهدي» فقد رجع عنه فيما بعدء إذ قال علي ابن المديني؛" كان ابن 
مهدي يطعن عليه في أحاديث لابن أبي ذثب» ومسائل عن الزهري كانت عندهء فلما قدمت 
المدينة أخرجها إلي معن بن عيسى وقال: هي عند بصري لكم يقال له: روح» قال: فأتيت ابن 
مهدي فأخبرته فقال استّحله لي. وكان عفان يطعن عليه فرد ذلك عليه أبو خيثمة فسكت عنه» 
وقال أبو خيثمة أشد ما رأيت عنه أنه حدث مرة فرد عليه بن المديني أعطى فمحاه من كتابه 


.)١15؟/؟(بيذهتلا ينظر: تهذيب‎ )١45١( 

,)١15؟/؟(بينهتلا ينظر: الجرح والتعديل(458/5).: وتاريخ أسماء الثقات(١/87)؛ وتهذيب‎ )١551( 
ينظر؛ تهذيب التهذيب(5514/5).‎ )١455( 

)١4174(‏ بنظر: الجرح والتعديل(5؟/458). 

(؟4١)‏ ينظر: الجرح والتعديل(؟/458). 

(5؟4١)‏ ينظر: تاريخ أسماء الثقات(89/1). 

.)۲ ٤۸/۸ الشات(‎ ٤۳ ۷( 

(454١)المغني‏ في الضعفاء(١/۲۳۳).‏ 

(475١)ينظر:‏ تقريب التهذيب(١/١١؟).‏ 

(44١)ينظر:‏ ميزان الاعتدال(87/5)؛ والمغني في الضعفاء(١/575).‏ 
(441١)ينظر:‏ تقريب التهثيب(511/1). 

.)4١07/١(يرابلا ينظر: مقدمة فتح‎ )١1547( 

(؟54١)‏ ينظر: وتهثئيب التهذيب(5/؟126١).‏ 


A1 


وأشبت ماقل له علي قلت:-القائل هو ابن حجر- 'هذا يدل على إنصافه” وقال أبو مسعود 
طعن عليه اثنا عشر رجلا فلم ينفذ قولهم فيه؛ قلت: احتج به الأئمة كلهم!؛؟* '). 

وقال يعقوب بن شيبة: 'كان عفان لا يرضى أمر روح بن عبادة» قال فحدثني محمد 
بن عمر قال سمعت عفان يقول: هو عندي أحسن حديثا من خالد بن الحارث وأحسن حديثا 
من يزيد بن زريع فلم تركناه؟ 9 '). 

وأما القواريري؛ فقد رد عليه ابن معين بقوله:" القواريري يحدث عن عشرين شيخا 
من الكذابين ثم يقول: لا أحدث عن روح بن عبادة"““'. 

وقال الذهبي: " تكلم به القواريري بلا حجة““', 

وهكذا نجد أن روح بن عبادة ثقة» فقد وثقه جمع من الأئمة» وإن أخطأ في بعضص 
الأحاديث؛ فهذا لا يضره؛ لكثرة ما روىء وقد ذكر الذهبي أن ابن مهدي تكلم في روح بسبب 
وهمه في بعض الأحاديث؛ فعقب على ذلك بقوله: " وهذا تعنت» وقلة إنصاف في حق حافظ 
قد روى ألوفا كثيرة من الحديث» فوهم في إسناد؛ فروح لو أخطأ في عدة أحاديث في سعة 
علمه لاغتفر له ذلك أسوة بنظرائهء ولسنا نقول: إن رتبة روح في الحفظ والإتقان؛ كرتبة 
يحيى القطان» بل ما هو بدون عبد الرزاق ولا أبي النضراة؛؟'). 

ويقوي أمره كشرة حديثه في الصحيحينء وكتب الصحاح الأخرىء فقد روى له 
البخاري: ثمانية وثلاثين حديثاً في الأصولء؛ وحديثين في المتابعات7!**')» وروى له مسلم 
واحد وسبعين حديثا ما بين أصل ومتابعل"”' '). 

وخلاصة القول: أن روح بن عبادة ثقة مشهورء احتج به الأئمة» وأجاب العلماء على 
من تكلموا فيه؛ وإن وجد بعض الوهم في حديثه؛ فهو قليل؛ ولا يضرهء فلا أحد يسلم منه. 

ولم أجد من شارك النسائي في تضعيفه كما أنني لم أجد من رد على النسائي كذلك: 
ومهما يكن الأمر فلا يمكن ترجيح قول النسائي على أقوال جمع من الأئمة النقاد المحققينء 


¥ 


.)407/١(يرابلا ينظر: مقدمة فتح‎ )١444( 

)١445(‏ ينظر: وتهذيب للتهذيب(5/؟15). 

)١447(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء(4:5/4). 

(441١)ميزان‏ الاعتدال(407/5). 

.)4١57/5(ءالبنلا ينظر: سير أعلام‎ )١444( 

(445١)ينظر‏ على سبيل المثال لا الحصر: صحيح البخاري؛ الأحاديث أرقام ( ٤و٤‏ 1و 1٦٤و‏ 2۷و٥‏ ١او ١١۴۳٤‏ 
(tosoygtTocgII FAY TAN FTA TTT Eye TOT AAI”‏ 

)14*۰( ينظر على سبيل المثال لا الحصر: صحيح مسلم الأحادیث أرقام( ۱۹۱و ١١۲و‏ ۳١و٠٤‏ "و ۷ء ٤و٤‏ ١او‏ 
A e AA‏ ) وغیرها. 


YAY 


5. زيد العمي('**"): قال أبو عبد الرحمن: 'زيد العمي ليس بالقوي" 7" ", 

ونقل جماعة من العلماء عن النسائي أنه قال عنه في موضع آخر:"ضعیف""*“'. 

قلت: تباينت أقوال العلماء في زيد العمي» فعذله بعضهمء: وجرّحه أخرون» فقد وثقه 
الحسن بن سفيان النلسويأ“'ء وقال اين معين***), وأحمدل”*؟", والبزار!”*؛'/, 
والدارقطني ": "صالح" زاد أحمد: "وهو فوق يزيد الرقاشي»ء وفضل بن عيسى“ وقال 
الجوزجاني: 'متماسك7**')؛ وذكره ابن شأهين في الثقات '"“'ء وقال الذهبي: 'مقارب 
الحال"؛ وفي موضع آخر قال: "فيه ضعف"'“'ء وقال ابن معين في رواية أخرى عنها”*''), 
وابن المديني ""'ء والنسائي"“'ء وابن سعدا" ء وابن عدي" وأبو حاتم» وأبو 
زرعة"“'ء والعجلي“'ء وابن حجر “': 'ضعيف" زاد ابن معين» وأبو حاتم: يكتب 


حديثه؛ وزاد أبو زرعة: "ليس بقوي؛ واهي الحديث": وزاد العجلي: ليس بشيءء وقال ابن 


(١١٤٠)هو:‏ زيد بن الحواري أبو الحواري العمي البصري قاضي هراة وهو مولى زياد بن أبيه.(تهذيب التهذيب(؟/ 
قال محمد بن عبد الل بن إبراهيم الهروي قال سمعت أبى يقول: قال على بن مصعب مسمى زيد 
العمي لأنه كلما سئل عن شيء قال حتى أسأل عمي. (الجرح والتعديل؟/١56).‏ 

(451 ١)السنن‏ الكبرى153/7 ح رقم(5041). 

(429١1)منهم:‏ أبن عسدي؛ وابن الجوزي؛ والمزيء والذهبي. ينظر: الكامل(58/5١):‏ والضعفاء والمتروكين لابن 
للجوزي (00/1”)؛ وتهذيب الكمال(١١/28)‏ وميزان الاعتدال(591/5١).‏ 

)١164(‏ ينظر: تهذيب التهذيب(۲/۳*"). 

.)١51/؟(لادتعالا ينظر: تهذيب الكمال(١١/54)؛ وميزان‎ )١455( 

.)58/١١(لامكلا ينظر: بحر الدم(١/٤٠١) تاريخ أسماء الثفات(١/11): وتهذيب‎ )٠٤١١( 

)١461(‏ ينظر: تهذيب التهذيب(؟/؟5؟). 

,)2م/1٠١(لامكلا تهذيب‎ )١4154( 

.)١1519/1(لاجرلا أحوال‎ )١459( 

)١45(‏ ينظر: تاريخ أسماء الثفات(41/1). 

(471١)ينظر:‏ المغني في الضعفاء( 47/١‏ ؟))؛ والكاشف(١/417).‏ 

)١571(‏ ينظر: ميزان الاعتدال(؟/151). 

)١159(‏ ينظطر: سؤالات ابن شيبة لعلي أبن المديني(١/4‏ 5): وتهذيب التهذنيب(57/5؟). 

(454١)ينظر:‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(١/6١5).‏ 

.)7 5 ١/؟/(ىربكلا الطبقات‎ )١475( 

.) ٠١١ر١‎ 45/5(لماكلا)١455(‎ 

(1571١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(؟/١55).‏ 

(414١)ينظر:‏ معرقة الثقات(١/717؟).‏ 

.)١77/١(بيذهتلا تقريب‎ )١1474( 


YAY 


ا ' "لا شيء» وفي موضع آخر قال: ليس بشيء 7'"'')موقال أبو داود: 
ليس بذاك" » وفي رواية أخرى قال: ما سمعت إلا خيرا""“'» وقال أبو حاتم: كان شعبة 
لا يحمسد حفظه"“'ء وقال ابن عدي: 'وعامة ما يرويه» ومن يروي عنه ضعفاء: هو وهم 
على أن شعبة قد روى عنه» ولعله لم يرو عن أضعف منه"“'ء وقال ابن حبان: "يروي عن 
أنس أشياء موضوعة لا أصل لها حتى سبق إلى القلب أنه المتعمد لهاء ...وهو عندي لا يجوز 
الاحتجاج بخبرهء ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار"”**')» وقال سبط العجمي: مختلف في توثيقه 
والأكثر على تضعيفه وقد ذكر ابن الجوزي في موضوعاته حديثا في سنده زيد العمي 0" ". 

قلت: هو ضعيفء وإن كان ضعفه ليس شديداء إذ صحح له الترمذي حديثا واحداء 
وحسن ثلاثة أحاديث""“'ء فبعض أحاديثه يمكن أن تعتضد بغيرهاء وقول ابن حبان» وسبط 
العجمي: إنه يروي الموضوعات؛ فلم يذكر ابن الجوزي سوى حديث واحد في سذده زيد 
العمي» ولعل الحمل فيه ليس عليه. 

وقول النسائي: 'ليس بالقوي' لم يتابعه عليه أحدء ولم ينقله عنه سوى الزيلعي"“. 

أما قوله الثاني: أضعيف" فقد وافق فيه المتقدمينء ونقله عنه المتأخرون. 

.٠‏ سالم بن نوع 1 قال النسائي في السئن: "سالم بن نوح ليس بالقوي. 
ومحمد ابن الزبرقان أحب ینا مته وقال فی الضعفاء: ليس پاقوی:(۱۰ 


(47١)ينظر:‏ من كلام أبي زكريا في الرجال(١/١٠)ء‏ وتاريخ ابن معين برواية الدوري(4/؟١؟)والكامل :)١54/5(‏ 
والجرح والتعديل(؟/0١55):‏ تهذيب الكمال(١٠١/58):‏ وميزان الاعتدال(51/5١).‏ 

(4171١)ينظر:‏ سؤالات الآأجري لأبي داود(١/587)؛‏ وتهذيب الكمال(١٠١/54).‏ 

(1477١)ينظر:‏ سؤالات الأجري لأبي داود(١/57١)؛‏ وتهذيب الكمال(١٠١/54).‏ 

(475١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(550/7). 

(141/4١)الكامل(5/١١5١).قلت:‏ قد روى عن مجموعة من الثقات» مثل: شعبة؛ وسفيان الثوريء ومسعر بن كدامء 
وعمرو ابن عبد الله بن وهبء وعمارة بن أبي حفصةء ويوسف بن صهيب» ومطرف بن طريف؛ وإسرائيل بن 
يونس» وموسى بن عبيد الجهني» وعبد العزيز بن مسلم: وغيرهم. 

.)۳٠۰۹/۱(نیحورجملا‎ )۱٤۷٥( 

.)١77/1١(ثيثحلل ينظر: الكشف‎ )١405( 

(470١)صحح‏ الحديث رقم(؟١١):‏ وحسن الأحاديث أرقام(؟4 4 ١او؟؟1717و55414).‏ 

)١404(‏ نصب الراية(؟/89؟). 

.)١؟؟7/١بيذهتلا ابن أبي عطاء البصري أبو سميد العطار مات بعد المائتين. (تقريب‎ )١575( 

(٠1۸)السنن‏ الكبرىئ)٤/۲١ح‏ رقم(٤۸١1).‏ ولعل سبب المقارنة بمحمد بن الزبرقان: أنه لا يحتج بحديثه إذا انفردء 
فكيف بهذا ؟ ومحمد بن الزبرقان: صدوق ربما أخطأ » قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: 'صالح الحديث 
صدوق". (الجرح والتعديل7/١72١).‏ وقال ابن حجر: صدوق ريبما وهم. (التقريب١/474).‏ 

.)47/١(يناسنلل الضعفاء والمتروكين‎ )١441( 


قلت: وثقه أبو زر عة والساجي(*“'ء وابن قانع زاد أبو زرعة والساجي 


فقالا: "صدوق ثفة"““ 'ء وزاد أبو زرعة فقال: "لا باس به» صدوق ثقة7*'"؛ وقال ابن 
معين: "ليس بحديثه باس“ 'ء وفي رواية أخرى قال: 'ليس بشيء""**')» وقال أحمد لا بأس 
به '» وفي رواية أخرى: قال:" ما بحديثه بأس كتبت عنه حديثا واحدا7؟*'")؛ وقال الفلاس: 
قلت ليحيى بن سعيد القطان: قال لي سالم بن نوح: ضاع مني كتاب يونسء والجريري 
فوجدتهما بعد أربعين سنة أحدث بهما فقال يحيى: وما بأس بذلك7"'' ')؛ وقال ابن شاهين:" هو 
إلى الثقة أقرب وحديثه مستقيم إن شاء الله تعالى""“"ء وقال البخاري:' حدثا قتيبة» ومحمد 
ابن سلام عنه ""“'ء وقال أبو حاتم: "ما أرى به بأسا قد كتبت عنه" وقال مرة أخرى: 
يكتب حديثه ولا يحتح به“ 'ء وقال ابن عدي: " وحدث عنه من أهل البصرة جماعة ولم 
يختفوا في الرواية عنه وعنده غرائب وإفرادات وأحاديثه محتملة متقاربة"“'ء وقال 
الدارقطني: "فيه شيء"***')ء وفي رواية أخرى قال: ليس بالقوي"""“'. 

وذكره ابن حبان في الثقات""“'ء والذهبي في:'من تكلم فيه وهو موثق" وقال: 'حسن 
الحديث": وقال في موضع آخر: "صالح الحديث"؛ وفي موضع ثالث: "محدث صدوق**“'ء 


.)١88/4(ليدعتلاو‎ حرجلا)١1487(‎ 

)١446(‏ ينظر: ٠‏ وتهذيب التهنيب(587/9). 

)١444(‏ ينظر: الجرح والتعديل(84/4١)»‏ وتهذيب التهذيب(87/5؟). 

.)١84/4(ليدعتلاو ينظر:الجرح‎ )١484( 

(445١)ينظر:‏ تاريخ ابن معين برواية الدوري(145/4؟). 

)١4417(‏ ينظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(١/5١١):‏ ومن تكلم فيه وهو موثق(١85/1).:‏ والمغني في الضعفاء 
,)751/١(‏ وتهثئيب الكمال(١٠/74١)ء‏ وميزان الاعتدال(14/5١):‏ وذكر من أختلف العلماء ونقاد الحديث فيه 
(45/1)ء وتهذيب التهنيب(؟/5"87). 

)١144(‏ المغني في الضعفاء(١/07؟١)»‏ وتهذيب التهذيب(؟/؟8"). 

)14۸۹( ينظر: العلل ومعرفة الرجال(04/7١5)؛‏ بحر الدم(١7107/1١):‏ وتهنيب الكمال(١١٠/914١)؛‏ وذكر من اختلف 
العلماء ونقاد الحديث فيه( .)45/1١‏ 

)١140(‏ ينظر: الكامل(147/9")ء تهذيب الكمال(١١/74١)؛‏ وميزان الاعتدال(؟/178). 

.)۸۹/١(هيف ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث‎ )١441( 

.)١7١١/4(ريبكلا‎ خيراتلا)١1545؟(‎ 

.)١88/4(ليدعتلاو‎ حرجلا)1١45؟(‎ 

)١454(‏ الكامل(؟/ة1؟). 

(455١)ينظر:‏ الكامل(؟/1477؟)» ومن تكلم فيه وهو موثق(١/5*).‏ 

.)1١( )سنن الدارقطني ١/١۳٠ء كتاب الصلاةء باب ذكر قوله#:" من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" برقم‎ 1 ٤۹١( 

.)111١/5(تاقثلا‎ 4۹ ۷( 

)١154(‏ ينظر:. من تكلم فيه وهو موثق(١/87)؛‏ والمغني في الضعفاء(١/07١):‏ وسير أعلام النبلاء(22/9؟). 


وم ؟ 


وقال ابن حجر: صدوق له أوهام“"“'ء وتعقبه صاحبا التحرير فقالا: 'بل صدوق حسن 
الحديث" ثم نقلا بعض أقوال العلماء فيه» وختما بقولهما:" أخرج له مسلم في الصحيحآا"”*). 

قلت: هو صدوق حسن الحديث كما قال صاحبا التحريرء فقد وثقه جمع من العلماء. 
وتكلم فيه بعضهمء والأكثر على توثيقه» بل إن بعض الذين تكلموا فيه» كان لهم قولا آخر في 
توئيقهء وهذا الخلاف؛ يمكن أن يفسر لصالحهء فقد قال ابن شاهين: 'وهذا الخلاف في سالم 
عن أحمدء ويحيى؛ يوجب تعديله؛ لأن أحمدء ويحيى في أحد قوليهما قد قوياه» وهو إلى الثقة 
أقرب وحديثه مستقيم7”*')ء يضاف إلى ذلك أن إخراج مسلم("**'): وأصحاب الصحاح”"”**", 
لحديثه يقوي أمرهء ويحسن حديثه. 

أما قول التسائي في السنن: "ليس بالقوي" فقد تابعه عليه الدار قطني في أحد 
قوليه(!”*')ونقله عنه: أبن عدي(۰)ء وابن الجوزي'*'ء والمزي7””"*'), والذهبي 5:7 
وابن حجرل'”*")؛ وغيرهمء وأما قوله الثاني في الضعفاء: 'ضعيف". فلم يتابعه عليه أحدء ولم 
ينقله عنه سوى ابن الجوزي('!*'). 

.١‏ سماك: قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن 
سليم لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب وسماك ليس بالقوي(''""). 

وقد تكلمت عليه بالتفصيل في مطلب التلقين بما يغني عن إعادته هنال”*'). 


)١494(‏ تقريب التهذيب(177/1). 

)١5٠١(‏ تحرير تقريب التهذيب(8/1). 

)١501(‏ ينظر:. تهذيب التهذيب(/587). 

)١501(‏ ينظر: صحيح مسلمء الأحاديث(057٠7و3473؟1و1977)‏ فقد أخرج له في الأصولء واستشهد به في سبع 
روليات أخرى في المتابعات. 

|۱۰ و ۰٣٣و ۰/۳ ۱۰و ۲۱۵)؛ وصحیح ابن حبان (۲۹۹/۱و‎ ٣٣ و۲۳٣‎ و۲٣۰ ينظر: صحيح ابن خزیمة( ۲/۲و‎ )١16١5( 
والمستخرج على صحيح مسلم(؟2؟١و155/597785/5)ء والأحاديث المختار:ة(4/4/او5؟): وغيرها.‎ 5١ 

(1604١)سنن‏ الدلرقطني ١/٠77؛‏ كتاب الصلاةء باب ذكر قوله#:" من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" برقم .)١5(‏ 

(5٠16١)الكامل(/47").‏ ينظر: تهذيب التهذيب(514/5١).‏ 

(5١15١)الضعفاء‏ والمتروكين لابن الجوزي(١/05١2).‏ 

.)٠۷ ٤/١ ١(لامكلا ينظر: تهذيب‎ )١١۷( 

)١5١4(‏ ميزان الاعتدال(؟/158). 

)١6١5(‏ ينظر:. تهذيب التهذيب(9/؟87؟1). 

(١169١)الضعفاء‏ والمتروكين لابن الجوزي(١/705)‏ 

)١51١(‏ السنن الكبرى؟/17؟7 ح رقم(3189). 

(؟151١)‏ ينظر (ص8؟7؟7-9؟؟) 


كم ؟ 


.١‏ عبد الله بن حسين القاضي: قال أبو عبد الرحمن: أبو جرير""“'ء وأسمه عبد 
الله ابن حسين؛ قاضي سجستان: 'ليس بالقوي''”). وقال في الضعفاء:" ضعيف15*). 

ونقل ابن عديء وابن الجوزيء والمزيء والذهبي قوله في الضعفاء: "ضعيف“ ولم 
ينقلوا قوله في السنن: "ليس بالقوي*"''ء ونقل ابن حجر قوله: " ليس بالقوي" ونسبه إلى 
كتاب الكنى؛ ولم ينسبه للسنن"'*'. 

قلت: وثقه ابن معين'"'ء وأبو زرعة ''ء وقال أبو حاتم: ' حسن الحدیث ليس 
بمنكر الحديث يكتب حديثه""”. وذكره ابن حبان القات'""'ء وفي مشاهير علماء 
الأمصار 'ء وقال عنه في الثتات: "صدوق"» وقال احمد بن حنبل: "حديثه منكر"» وذكر أن 
يحيى بن سعيد كان يحمل عليها”"” ). 

وقال يحيى بن معين في رواية أخرى: "ضعيف*“""'ء وقال أبو داود: "حديثه ليس 
بشيء"*”*')» وقال سعيد بن أبي مريم ليس في الحديث بشيء7”*"» وقال ابن عدي:' وعامة 
مايرويه لا يتابعه أحد عليه"7””*')» وقال الدارقطني يعتبر به" 'ء وقال الآجري» عن أبي 


(1615١)هكذا‏ في الأصل» وهو خطأء والصواب(حريز) بالحاء المفتوحة والراء المكسورة والياء والزاي- هكذا ذكرته 
جميع المصادر التي ترجمت لهء وكذلك هو في الطبعة الجديدة من السنن» وأشار المحقق إلى أنه تحرف في 
التحفة إلى جرير. ينظر: السنن الكبرى بتحقيق: حسن شلبي وإشراف: شعيب الأرناۋط(۲۲۸/۳)ح رقم( ۲۸٤١‏ 
)»وينظر هامش(5). 

.)1874( السئن للكبرى؟/ه 5١ح رقم‎ )١514( 

.)11/١(نيكورتملاو الضعفاء‎ )١16١©( 

(1515) ينظر: الكامل :)١55/4(‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/5١١):‏ وتهذيب الكمال(4١/477))؛‏ وميزان 
الإعتدال(4/١8):‏ و تهذيب التهذيب(1514/5١).‏ 

(5119١)ينظر:‏ تهذيب التهذيب(1514/5١).‏ 

(1614١)الجرح‏ والتعديل(14/5؟١)ء‏ والضعفاء والمتروكين لابن للجوزي(؟5/7١١):‏ وميزان الاعتدال(81/4). 

(1515١)الجرح‏ والتعديل(54/5). 

(0؟15١)‏ ينظر: الجرح والتعديل(5/5؟). 

)١51١(‏ (ار5؟). 

(1A1) (orY) 

(1T)‏ ينظر: العلل ومعرفة الرجال(۱/٥۸٤و‏ ۳۷۲/۲)»ء والكامل (٤/۸١٠)ء‏ وبحر الدم(١/۲۳۲)ء‏ والجرح والتعديل( 
0)» والضعفاء الكبير للعقيلي(10/1؟)؛ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/5١١)؛‏ وميزان الاعتدال(٤‏ 
817 )ء وتهذيب التهذيب(114/5١).‏ 

(674١)بنظر:‏ تاريخ ابن معين برواية الدوري(؟/417). 

(5؟5١)‏ ينظر: الكامل 2)١58/4(‏ والمغني في الضعفاء(١/5؟")ء‏ وتهذيب التهنيب(514/5١).‏ 

.)١١5/؟(يزوجلا ينظر: الكامل (54/4١)ء والضعفاء والمتروكين لابن‎ )٠١۲١( 

.)17/4( الكامل‎ {(1oYY} 

(574١)ينظر:‏ تهذيب التهذيب(54/5١).‏ 


TAY 


داود: ثنا الحسن بن عليء ثنا أبو سلمة» ثنا هشام السجستاني قال: قال لي أبو حريز: تؤمن 
بالرجعة؟9”*')؛ قلت: لاء قال: هي في اثنتين وسبعين آية من كتاب الله تعالى/'””). 

قال الذهبي مختلف فيه» وقد وثق» وجاء عنه أنه يؤمن بالرجعة- رجعة علي- فالله 
أعلمء وقال في الميزان: "فيه شيء وقيل كان يؤمن بالرجعة ولم يصمح """'ء وقال ابن 
حجر: صدوق يخطىء("”*")؛ وتعقبه صاحبا التحريرء فقالا: ' بل ضعيف يعتبر به"؛ ثم ذكرا 
أقوال العلماء فيه("”*). 

قلتث: هو صدوق يخطىء -كما قال الحافظ ابن حجر -. فقد وثقه أبو حاتم وابن 
معين: وحسّن حديثه أبو حاتم؛ ونفى أن يكون منكر الحديث؛» وهؤلاء من المتشددين» كما روى 
له البخاري حديثين تعليقا؟”". 

أما قول أحمد: منكر الحديث؛ فقد سبق القول أكثر من مرة أن أحمد والنسائي يطلقان 
المنكر على مجرد التفردء وأبو حريز له أفراد لم يتابع عليها كما قال ابن عدي. 

أما مسألة الرجعة» فلم يثبت أنه يؤمن بالرجعةء ولم يشر إلى رجعة علي لا من قريب 
ولا من بعيدء ولعل الكلام الذي قاله يقصد به نزول عيسى- عليه السلام- في آخر الزمان. 

أما قول النسائي في السنن: ليس بالقوي" لم يتابع عليه؛ ولم ينقله عنه أحد سوى ابن 
حجرء ولم يعزه للسنن؛ بل عزاه للكنى» وأغلب المصادر نقلت قوله:”ضعيف" الذي قاله في 
الضعفاء والمتروكين/””"). 

۳. عبد الأعلى بن عامر 3**): قال النسائي: عبد الأعلى: ليس بذلك القوي("”'). 

وفي الضعفاء قال مثل ذلك ”'ء ونقل ابن حجر قول النسائي: ليس بالقوي » وزاد 
عليه:'يكتب حدیشد*""*'. 


(16518١)بعض‏ فرق الشيعة الذين يدعون أن علي بن أبي طالب رأفع الى السماء كما رفع عيسى وسينزل كما ينزل 
عيسى- عليه السلام- ويطلق عليهم: 'أصحاب الرجعة". ينظر:؛ (معارج القبول؟/١٠8١1١).‏ 

(؟15)تهذيب التهذيب 2)١١74/5(‏ وينظر: ميزان الاعتدال(47/4). 

)11( بنظر: الكاشف(١/515)ء‏ وميزان الاعتدال(85/4). 

.)"٠٠/١(بيذهتلا تقریب‎ )۱٥۳۲( 

.)٠١7/؟(بيذهتلا تحرير تقريب‎ )١559( 

,)519 ينظر: صحيح البخاري(١-82/4؟؟) ح رقم(557١)ء و(١4548/4-1) ح رقمل‎ )١574( 

(8؟5١)‏ ينظر: الكامل :)١28/4(‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟4/7١١)؛‏ وميزان الاعتدال(4/١8).‏ 

(57١)صرح‏ باسمه قيل حديثين» فقال هو الثعالبي. وهو: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. 

(659١)السنن‏ الكبرى54/4١؟‏ ح رقم(7754).وهوعبد الأعلى بن عامر الثعالبي. انظر: السئن الكبرى ح رقم(؟11؟؟). 

(15174١)الضعفاء‏ والمتروكين للنسائي(١/15).‏ 

(4؟5١)‏ ينظر: تهذيب التهنيب(43/5). 


TAA 


(۰) 
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وثفه يحيى بن معين(''”')؛ ويعقوب بن سفيان(''*', وزاد يعقوب فقال: في حديثه 


لين» وفي رواية أخرى قال: يُضعف"“ 'ء وسئل سفيان الثوري عن أحاديث عبد الأعلى عن 
عامر فضعفها"“ء وقال عبد الرحمن بن مهدى: 'سألت سفيان عن حديث عبد الأعلى فقال: 
كنا نرى أنها من كتاب ابن الحنفيةء ولم يسمع منه شيئا!؟؛*'). 

وقال يحيى بن سعيد: "يعرف وينكر" وقال يحيى بن معين في رواية أخرى: ليس 
بذاك القووى'*'), وفي رواية ثالثة: 'تعرف وتنكر7'*'» وفي رواية رابعة قال:" ليس 
بتقة"“'ء وقال أحمد““"'ء وأبو زرعة“ ": "ضعيف الحديث" زاد أبو زرعة: ربما رفع 
الحديث وربما وقفهل”*')؛ وقال أحمد في رواية أخرى: "منكر الحديث***'. 

وقال أبو حاتم: "ليس بقوي“ وسئل أحمد بن حنبل»ء وأبو حاتم الرازي عن روايات 
عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن عليه فقالا:" شبه الريح7””') وقال ابن عدي:" قد حدث 
عنه الثقات ويحدث عن سعيد بن جبير وابن الحنفية وأبي عبد الرحمن السلمي بأشياء لا يتابع 
عليها "**')؛ وقال أبو علي الكرابيسي: 'كان من أوهى الناس"7؛”*'!؛ وقال ابن حبان:" كان 
ممن يخطىء ويقلب فكثر ذلك في قلة روايته فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد على أن 
الثوري كان شديد الحمل عليه وقال يعقوب بن سفيان: '"يضعفء يقولون: 'إن روايته 


عن ابن الحنفية إنما هي صحيفةء وقال في موضع آخر: "في حديثه لينء وهو ثقة11””'). 


[ء ٠١٤‏ )ينظر: الكامل(7/5١5):‏ والضعفاء والمتروكين(؟/41). 

)١6541١(‏ ينظر: تهذيب التهنيب(45/16). 

(؟541١)‏ ينظر: تهذيب التهذيب(45/5). 

(؟154١)‏ ينظر: التاريخ الكبير(6/١؟7).‏ 

.)١5/1(ليدعتلاو ينظر: الجرح‎ )١544( 

)١844(‏ ينظر: الجرح والتعديل(١/5؟)؛‏ وتهذيب التهذيب(81/16). 

(8451١)ينظر:‏ الكامل(1/5١؟):‏ وضعفاء العقيلي(؟/07)ء والضعفاء والمتروكين(؟/41). 

(51419١)ينظر:‏ المجروحين(1557/6). 

)14۸( ينظر: بحر الدم (١/؟2؟),‏ والكامل(2/١؟)ء‏ والجرح والتعديل(5/1؟١):‏ والضعفاء والمتروكين(31/6))؛ 
والمغني في الضعفاء(١/61؟):‏ وتهذيب التهذيب[(87/1). 

(545١)الجرح‏ والتعديل(5/1١)ءو‏ الضعقاء والمتروكين(41/7): والمغني (١/514")بوتهذيب‏ التهذيب (45/5). 

(1660) ينظر؛ الجرح والتعديل(15/1). 

.)؟١7/5(لماكلا‎ :رظنيإ١651(‎ 

(1585) ينظر: الجرح والتعديل(5/1؟)) وضعفاء العقيلي(057/7):. 

.)؟١"/2(لماكلا)1565(‎ 

)١1554(‏ ينظر: تهذيب التهذيب(45/7). 

.)١165/1(نيحورجملا)١1554(‎ 

)١565(‏ ينظر: تهذيب التهذنيب(45/5). 


4خ(ْكظ 


وقال ابن سبعث : "كان ضعيفأ في الحديث» وقال الدارقطني: 'لعتبر به وقال في العلل: 
ليس بالقوي عندهم"' وقال الذهبي: لين ضعفه أحمد 'ء وقال الساجيءوابن 
حجرء والمباركفوري”” ": "صدوق يهم“ وتعقب صاحبا التحرير قول ابن حجرء فقالا:” بل 
ضعيف" وذكرا أقوال العلماء فيه(''*'). 

قلت: هو ضعيف في حديثه عن سعيد بن جبيرء وابن الحنفية» وأبي عبد الرحمن 
السلمي»ء وفي غير هم: "لا باس به“ فكل النين جر حوء نقموا عليه روايته عن أبن الحنفية, 
ورفيقيه» أما في غيرهمء فلم يتكلم عليه أحدء وقد صحح الترمذي بعض حديثه من غير طريق 
ابن اة( ° وخسن يعضيةا””*0), 

وقول النسائي: ليس بالقوي" سبقه إليه أبو حاتم" 'ء ونقله الخلف عنهما. 

؛. عبد الكريم المعلم''”": قال أبو عبد الرحمن: ليس بذلك القوي '*').وقال في 
الضعفاء والمتروكين: "متروك الحددغ* (*', 


(1Y) 


وأحمد[ة""), والترمذي7"'*')موالبيهقي7:”*'/, وابن عبد البر»('”*”*'أوالهيئي0*”7, زاد ابن 
عبد البر فقال: "لا يختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه إلا أن منهم من يقبله "'ء وقال 


)١589(‏ ينظر: تهذيب التهذيب(45/1). 

.)511/١(فشاكلا‎ )١1564( 

.)55١1/1١(بيذهتلا ينظر؛ تهذيب التهذنيب(45/1)» وينظر؛ تقريب‎ )١554( 

)١1692١(‏ ينظر: تحرير تقريب للتهنيب(؟/191؟-157), 

)١15171(‏ ينظر: الأحاديث(٠55١)‏ قال عنه: "حسن صحیح“ و(945؟؟و559؟؟)قال عنهما:"حسن صحيح غريب". 

)١515(‏ ينظر: الأحاديث(4 ١2م‏ و ٥٤۱۰و‏ ٤۱۳۲و )۳۰٥٥‏ قال: 'حسن غریب و([1741؟و59601؟) قال:”حسن"'. 

.)85/5( ينظر: الجرح والتعديل(5/5؟): وتهذيب التهذيب‎ )١555( 

(1514١)هو:‏ عبد الكريم بن أبي المخارق- بضم الميم وبالخاء المعجمة- أبو أمية المعلم اليصري نزيل مكة واسم أبيه 
قيس وقيل طارق مات سنة سبع وعشرين ومائة. ينظر: (التاريخ الكبير"/85)؛: وتقريب للتهذيب١11/1؟).‏ 

(575١)السنن‏ الكبرى5/ 77١‏ اح رقم(+1؟2), و ٣۰٣۷٣ح‏ رقم(550239). 

.)"۸۸/٤ ونقله عنه الذهبي. [ميزان الاعتدال‎ »)77/1( )١57( 

)١571(‏ ينظر: الكامل(5/0؟”؟و١4؟)ء‏ وضعفاء العقيلي(5/؟5). 

)١574(‏ ينظر: العلل ومعرفة الرجال(١/1٠14و7١4):‏ والكامل(9/5؟؟). 

)١؟(مقرب ينظر:جامع الترمذي(١/4١)كتاب الطهارة. باب النهي عن البول قائماء حديث‎ )١519( 

.)43 ينظر: السئن الكبرى للبيهقي ١/7١٠جماع أبواب الاستطابة؛ باب البول قاعدا حديث رقم(‎ )١570( 

)١5191(‏ ينظر: التمهيد(١‏ ؟/12). 

)١577(‏ ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(١/77١)باب‏ فضل العالم والمتعلم و(١/١٠٠)‏ وينظر كذلك: (5/1؟؟و؟/ 

و 5ر3 5ش ؛ أو 14/5 كو 1/5 كر ١/4‏ كو 79/4 .)١‏ 
)١5195(‏ ينظر: التمهيد(١‏ ؟/6"), 


55٠ 


الترمذي: " تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه*" 'ء وقال المناوي: "واه" ء وقال 
أيوب» وابن معين»ء وأحمد:'ليس بشيء7””"؛ زاد أحمد:" شبه المتروك کان يدعو إلى 
الإرجاء؛ قد ضربت على حديثه"؛ وفي رواية أخرى عن أيوب قال: "والله إنه لغير ثنة7””*), 
وقال الدارقطني» وابن رجب" وابن عبد البر: “متروك7””')؛ وقال ابن عدي: الضعف 
بيّن على كل ما يرويه”**'). وقال ابن حبان: ' كان فقيها يقول بالإرجاء وكان كثير الوهم 
فاحش الخطأ فيما يروي فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بأخباره7'*"')) وضعفه من 


{1*۸1} 


المتأخرين: الذهبي » وان حجر 'ء والمباركفوري“ عوقال الذهبي: 'ضعيف 
الحديث مؤدبء وكان يرى الإرجاء» مع تعبد وخشوع" » وقال في الكاشف والمقتنى:'لين'» 
وفي المغني:" ضعيفء تركه بعضهم'"» وقال في التذكرة: 'ليس بقوي في الحديث***'). 

قلت: هو ضعيف؛ مجمع على ضعنفه؛ ومتهم بالإرجاء؛ بل إن بعضهم قال عنه: 
مترو ^ وبعضهم قال: "متهم یکن ۳**'. 

إلا أن بعضهم ذهب إلى أن ضعفه محتمل؛ بسبب رواية مالك لهء وقول البخاري 
عنه:"'مقارب الحديث «لخذه '), وروايته له تعليقاء وذكر مسلم له في المقدمة» فقال الذهبي: 'قد 
أخرج له البخاري تعليقاء 


)١8؟ه(مقر ينظر: جامع الترمذي4/"!"وقال ذلك بعد حديث‎ )١151/4( 

.)514/4( ينظر: فيض القدير‎ )١615( 

(1۷٦)‏ ينظر: التاريخ لابن معين برواية الدارمي(١/1857١)؛‏ وميزان الاعتدال(5848/14). 

(1851) ينظر: الکامل(۳۳۹-۲۳۸/۰)؛ ومیزان الاعتدال(٤/۳۸۸).‏ 

.)٠١٤/١(ديعس شرح علل الترمذي» بتحقیق؛ د. همام‎ )٠٥۷۸( 

(15195١)ينظر:‏ سير أعلام النبلاء(٣/٣۸)؛‏ وميزان الاعتدال(78+4/4)؛ نصب الرابة(54/1؟): وتلخيص للحبير(1/؟855١)‏ 

.)"٠١/٥(لماكلا ينظر:‎ )٠١۸١( 

.)١11/7(نيحورجملا)١15481(‎ 

(؟15485١)‏ ينظر: سير أعلام النبلاء(82/7). 

)١587(‏ بنظر: تقريب التهذيب(551/1).: والدراية في تخريج أحاديث الهدايق(؟/*5؟). 

(584١/إينظر:‏ تحفة الأحوذي(١/6١٠)‏ شرح حديث رقم(؟١).‏ 

(1585١)ينظر:‏ سير أعلام النبلاء(47/5)) والكاشف(١/651١):‏ والمغني في الضعفاء(7/1٠4)‏ تذكرة الحفاظ( .)١5 ٠/١‏ 

ء)۳۸۸/٤(لادتعالا كالدارقطنيء وابن عبد البره وابن رجب. ينظر: سير أعلام النبلاء(5/؟4): وميزان‎ )١547( 
.)١94/١(يذمرتلا نصب الراية(١/4 ")؛ وتلخيص الحبير(١/97١) شرح علل‎ 

(15419)قال شيخنا الدكتور همام سعيد: 'فقد أخذ عليه الجماهير-أي على مالك بن أنس-روايته عن عبد الكريم أبي 
أمية» وهو متهم بالكذب". شرح علل الترمذي بتحقيقه(١/1۷).‏ قلت: ولم أجد من اتهمه بالكذب غيره وهنالك 
فرق بين مصطاح: "متروك الحديث" ء ومتهم بالكذب؛ فالأول من المرتبة العاشرة» والثائي من الحادية عشرة: 
وحديث المتروك: ضعيف جداء وحديث المتهم بكذب: 'متروك". ينظر: (تقريب التهذيب١/77).‏ 

(584١)هذا‏ القول عن البخاري ذكره ابن رجب ولم أجده في أي من كتب البخاري(شرح علل الترمذي؟/475). 


۹1 


ومسلم متابعة وهذا يدل على أنه ليس بمطرح"**', 

وأجاب العلماء عن ذلك؛ء واعتذر ابن عبد البر عن رواية مالك له بقوله:" اغتر مالك 
ببكائه في المسجد وروى عنه في الفضائل"'**")؛ ودافع الحافظ ابن حجر عن رواية البخاري؛ 
ومسلم له بقوله:" وليس لعبد الكريم أبي أمية؛ وهو ابن أبي المخارق في صحيح البخاري إلا 
هذا الموضع ولم يقصد البخاري التخريج له؛ فلآجل ذلك لا يعتونه في رجالهء وإنما وقعت 
عنه زيادة مقصودة لذاتها"'"'ء كما قال في موضع آخر من تهذيبه: 'فيعتذر عن البخاري في 
ذلك بأمرين: الأول: أنه إنما أخرج له زيادة في حديث يتعلق بفضائل الأعمال؛ والثاني: أنه لم 
يقصد التخريج له؛ وإنما ساق الحديث المتصل وهو على شرطه»ء ثم أتبعه بزيادة عبد الكريم؛ 
لأنه سمعه هكذا... وأما ما جزم به المقدسي في رجال الصحيحين أن الشيخين أخرجا لعبد 
الكريم هذا في كتاب الحج حديثه عن مجاهدء عن ابن أبي ليلى» عن علي في جلود البدن» فهو 
وهم منه: فإنه عند البخاري من رواية ابن جريجء ومن رواية الثوريء وكلاهما عن عبد 
الكريمء فصرح في رواية ابن جريج بأنه: 'الجزري7**'؛ ولم ينسبه في رواية الثوري: 
فأخرجه الإسماعيلي من طريق الثوريء فقال في رواية أبن علية: كلاهما عن عبد الكريم 
وصرح في كل من الروايتين أنه: "الجزري" وأخرجه من رواية أبي خيثمة زهير بن معاوية 
عن عبد الكريم» ولم ينسبه» لكن في سياقه ما يؤخذ منه أنه:* الجزري" والله أعلم» وما رقم 
المؤلف على اسمه علامة التعليق فليس بجيد؛ لأن البخاري لم يعلق له شيئاء بل هذه الكلمة 
الزائدة التي أشار إليها هي مسندة عنده إلى عبد الكريم» وأما مسلم فقال المؤلف: روى له في 
المستابعات» وهذا الإطلاق يقتضي أنه أخرج له عدة أحاديث: وليس كذلك» ليس له في كتابه 
سوى موضع واحدء وقد قيل: إنه ليس هو أبا أمية» وإنما هو الجزريء وقد قال الحافظ أبو 
محمد المنذري: لم يخرج له مسلم شيئا أصلاء لا متابعة ولا غيره؛ وإنما أخرج لعبد الكريم 
الجزري””**': وقال في التقريب: ' وقد شارك الجزري» في بعض المشايخ» فربما التبس به 
على من لا فهم له" وقال ابن رجب: ' لانعلم مالكا حدث عن أحد يترك حديثه إلا عن 


(585١)ميزان‏ الاعتدال(8/4ه ؟). 

)١1560(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء(85/1). 

(1541) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري(5/5) شرح حديث(5١١٠).‏ 

(؟541١)عبد‏ الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد مولى بني أمية وهو الخضرمي بالخاء والضاد المعجمتين نسبة إلى 
قرية من اليمامة فة متقن» مات سنة؟١ه._تقريب‏ التهذيب(511/1). 

(؟55١)تهذيب‏ التهذيب(3/1؟). 

.)"51/١(بيذهتلا‎ بيرقت)١554(‎ 


عبد الكريم أبي أميةء وقال-أيضا-:”زعم البخاري أن عبد الكريم أبا أمية مقارب الحديث 
وهو عند جميع الأئمة مباعد الحديث جداء ليس بين حديثه وحديث الثقات قرب البتة"*؟*). 

وخلاصة القول: أن عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف؛ وقول النسائي:'ليس بقوي 
في الحديث" تابعه عليه الذهبي في التذكرةل'*'*"؛ وقوله: “متروك" تابعه عليه الدارقطني» وابن 
عبد البرء وابن رجب" وقال أحمد: شبه المتروك7'”). 

فأقواله جاءت متمشية مع أقوال السلف والخلف بالجملةء واش أعلم. 

. عتبة0"*')-بن أبي حكيم -: قال النسائي: "عتبة هذا: “ليس بالقوي007. 

ونقل ابن الجوزيء والذهبي؛ وابن حجرء عن النسائي أنه قال عنه: "ضعيف*'“"'. 
يومروان بن محمد الطاطري0 ٠"‏ 

والطبران (“"'ء وقال أبو حاتم:"صالح ا بأس به" ي وقال ابن دي : 'أرجو أنه 
لا بأس به" وقال دحيم: "لا أعلمه إلا مستقيم الحديث" وقال أبو زرعة الدمشقي: 
'محمود في الحديث"7*'''!؛ وقال الحاكم: ' من أئمة أهل الشاء" 17'''!؛ وذكره ابن شاهين في 


قلت: وثقه ابن معين7''')؛ ويقوب بن سفيان 


(١۹٠٠)شرح‏ علل الترمذي» بتحقيق: د.همام سعيد. قوله الأول في(١/1514١):‏ والثاني في (؟/895). 

.)١ 5 ١/١ ينظر: تذكرة الحفاظ(‎ )١545( 

(691١)ينظر:‏ سير أعلام النبلاء(85/5)؛ وميزان الاعتدال(٤/۳۸۸)ء‏ نصب الراية(١/4؟)»وتلخيص‏ الحبير(١/87١).‏ 

)١554(‏ ينظر: الكامل(3/2؟؟)2 وميزان الاعتدال(88/14؟). 

(544١)النسائي‏ لم ينسبه؛ لكنه ذكر أنه روى عن عبد الملك بن أبي بكره وذكر المزي في ترجمة عبد الملك انه روى 
عن: عثبة بن أبي حكيم وهو: (عتبة بن أبي حكيم الهمداني أبو العباس الشامي ١‏ ردني بضم الهمزة والدال 
بينهما راء ساكئة وتشديد النون- الطبراني) ء مات بعد الأربعين ومائة. ينظر: (تهذيب الكمال۸١/١٠؟).‏ 

.)١855( السئن الكبرى؟14/7 "١ح رقم‎ )١١٠١( 

(١١٠1)الضعفاء‏ والمتروكين(7/1١١):‏ والمغني(؟/؟17): وميزان الاعتدال(07/5؟): وتهذيب التهذيب(417/17). 

)١١٠١1(‏ ينظر: تاريخ أسماء الثقات(481/1١)2‏ وتهثيب الكمال(5١/١١1)؛‏ والمغني في الضعفاء(؟/؟57)؛ وميزان 

الاعتدال )۳۷/١(‏ وتهذيب التهذيب(۷/۷*). 

)١١٠١9(‏ بنظر: تحرير تقريب التهذيب(۲۹/۲ ٤‏ )و نسباء إلى المعرفة(۲/١٥٤)ولم‏ أجده في المصادر التي ترجمت لعتبة 

.)5١1/١5(لامكلا ینظر: تهذيب‎ )۱٠۰٤( 

)٠٠٠٠(‏ ينطظر: وتهذيب التهذيب(۸۷/۷) والطاطري هو: مروان بن محمد بن حسان الدمشقي الأسدي الطاطري أبو 
بكر روى عن إمسماعيل بن عياش وابن عبينة ومالك والليث وخلق وعنه ابئه إبراهيم وبقية وأحمد بن أبي 
العواري والدارمي وآخرون وثقه أبو حاتم وغيره وقال أحمد كان يذهب مذهب أهل العلم مات سنة عشر 
ومائتين. ينظر: (طبقات الحفاظ .)١5377/١‏ 

(5١16١)ينظر:‏ الجرح والتعديل("مر٠507؟).‏ 

.)۴٥۷/٥(لماکلا)1‎ ٦ ۰۷ ( 

)١15١4(‏ ينظر: تهذيب التهذيب(۸۷/۷). 

.)١517/١(نيحيحصلا ينظر: المستدرك على‎ )١١١5( 


الثقات 7'*"). وقال ابن حبان: 'يعتبر به7'")» وقال الذهبي: 'متوسط حسن الحديث7''"", 
وقال ابن حجر: "صدوق يخطىء كثيرا7””")؛ وتعقبه صاحبا التحرير فقالا: ' بل صدوق 
حسن الحديث4'""). 

وضعفه ابن معين في رواية أخرى عنه-""' وقال في رواية ثالثة: " واش الذي 
لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث""""ء ومحمد بن عوف الطائي"'' 'ء وقال الجوزجاني: "غير 
محمود في الحديث*""'ء وكان أحمد بن حنبل يُلينه» وفي رواية أخرى: يوهنه ©'"'. 

قلت: هو صدوقء حسن الحديث كما قال الذهبي» وصاحبا التحريرء فقد وثقه جمع من 
العلماء» وروى له البخاري في خلق أفعال العباد ""'ء كما علق حديثاً في صحيحه في كتاب 
العلم» باب العلم قبل العمل قال: وقال 88 من يرد الله به خيْراً يُفقهه في الدينٌ '. 'وإتما 
العلم بالستلم7'””")؛ وقد وصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق؛ وفي سنده عتبة بن أبي 
حكيما"”*')؛ ومعلوم أن معلقات البخاري ما كان منها بصيغة الجزم؛ فهو صحيح إلى من علق 
إليه: وينظر فيمن أبرز من رجاله؛ فقد قال ابن الصلاح” ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه 
جزءمء وحكم به على من علقه » فقد حكم بصحته عنهء ومثاله: قال رسول اشكذا وكذاء 
وقال ابن عباس كذا...وما أشبه ذلك من العبارات» فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه 
قد قال ذلك ورواه؛ فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه.""'. 


١ :‏ يينظر: أحوال الرجال(١/؟17١).‏ 

(1111)الثقات (91/90؟-77؟). 

)١11>+(‏ ينظر؛ ميزان الاعتدال(707/6). 

.)58٠/١(بينذهتلا تقريب‎ )١5119( 

)١5١14(‏ تحريرتقريب التهذيب(؟/4784). 

(©١١1١)ينظر:‏ للجرح والتعديل(17/١7؟)؛‏ والضعفاء والمتروكين(17/1١))‏ وثهذيب الكمال(۹١/٠١۳)؛‏ والمغني في 
الضعفاء(471/1)؛ وميزان الاعتدال(2/5؟) وتهذيب التهنيب (41/9). 

)١119(‏ ينظر: تهذيب التهذيب(؟41/9). 

)١1511(‏ ينظر: تهذيب التهذيب(407/7). 

.)١17؟/1١(لاجرلا ينظر: أحوال‎ )١114( 

(1114)ينظر: الجرح والتعديل(5/١57)موبحر‏ الدم(١/110)ءوالضعفاء‏ والمتروكين(57/7١).وميزان‏ الاعتدال(ه/17؟) 

(١١1١)ينظر:‏ البخاري: محمد بن إسماعيلء خلق أفعال العباد, تحقيق: عبد الرحمن عميرة:؛ دار المعارف السعودية» 
الرياض-السعودية578 ١م.(14/1),‏ 

(1571)ينظر: صحديح البخاري(١51/4-1)-‏ 

(11717١)ينظر:‏ تغليق التعليق: (78/19): باب الملم قبل العمل. 

.)١5ص(حالسلا مقدمة ابن‎ )١1171( 


وصحح الحاكم حديثه؛ فقال بعد أن روى حديثا من طريق عتبة بن أبي حكيم: "هذا 
حديث كبير صحيح في كتاب الطهارة فإن محمد بن شعيب بن شابورء وعتبة بن أبي حكيم 
من أئمة أهل الشام؛ والشيخان إنما أخذا مخ الرواياتء ومثل هذا الحديث لا يترك: وقال في 
مواضع أخرى: "هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاء" "''» كما أن الترمذي» والمقدسي 
حمتنا حدر (*"). 

وقول النسائي: "ليس بالقوي" تابعه عليه الدار قطني» ونقله عنه الذهبيء وابن حجر 
وغيرهماة"''')) ولم يتابعوه عليه فالنسائي كان متشددا في الحكم على هذا الراوي. 

5. عثمان بن محمد الأخنسي””""'"): قال أبو عبد الرحمن: ... ليس بذاك القوي 
وإنما ذكرناه لثلا يخرج عثمان من الوسطء [ويُجعل] *'' ابن أبي ذئب عن سعيد 9" ). 

قلت: وه ابن معين'""ء والبخاري""' وقال ابن حبان: "يعتبر حديثه رواية 


المخرمي عنه 7(""", وقال الذهبي: وشقء وله مناكير"""“ وقال في الميزان: 


(Tt : 


صدوق 

وقال ابن حجر: صدوق له أوهام9 "'"؛ وتعقبه صاحبا التحرير فقالا: 'صدوق حسن 
الحديث في أقل أحواله: وهو أقرب إلى التوثيق""""'.وقال ابن المديني:" روى عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة أحاديث مناكير”"". 


(14؟١1١)ينظلر:‏ المستدرك على الصحيحين(١/517؟)كتاب‏ الطهارة حديث رقم(؛ 55)؛ وكذلك(؟525/7؟)تفسير سورة 
التوبة» حديث رقم(784؟)ء وكذلك(54/4؟)كتاب النذور حديث رقم(417), 

(©؟17)ينظر: جامع الكترمذي (٥/۷٠٠)كتاب‏ تفسير القرآن: من سورة المائدة الحديث رقم(54١5):‏ والأحاديث 
المختارة(5/١71-١؟7؟)‏ حديث رقم(779١7).‏ 

)١11>8(‏ ينظر: ميزان الاعتدال(7/5؟)ء وتهذيب التهذيب(47/9)» وتحرير تقريب التهذيب(475/1). 

(15710)هو: عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي الأخنسي حجازي.التاريخ الكبير(١/؟‏ 5 ؟). 

(1174)في الأصل(وليس) وهو وهمء والصواب ما أثبته. وهو كذلك في الطبعة الجديدة(ه5/+4”)ح رقم(؟584). 

(175١)السنن‏ الكبرى5/؟457 ح رقم(5574), 

)١17(‏ ينظر: الجرح والتعديل(77/5١)؛‏ وتهذيب الكمال(5١/4484).:‏ والكاشف(7/؟١):‏ وميزان الاعتدال(57/5): 
وتهذيب التهذيب(8/9؟ .)١‏ 

)١١۳١(‏ القاضي: أبو طالب العلل الكبيرء تحقيق: صبحي السامرائي وزميليه؛ عالم الكتب» ومكتبة النهضة العربية: 
بيروت-لبئان» الطبعة الأولى5٠5١هل.‏ (111/1). 

.)٠١؟/0(تاقثلا)١157(‎ 

. المغني في الضعفاء(؟/574)‎ )١55( 

(4؟١١)ينظر:‏ ميزان الاعتدال(59/5) . 

.)؟85/١(بيذهتلا تقريب‎ )١155( 

. تحرير تقريب التهذيب(؟/147).‎ )١1575( 

.)١؟/5(فشاكلاو ينظر: عال ابن المديني(١/۳)ء والجرح والتعديل(77/5١))؛ وتهذيب الكمال(444/14).:‎ )١١۳۷( 


۹۵٥ 


قلت: عثمان بن محمد الأخنسي: ليس به بأس في غير روايته عن سعيد بن المسيب؛ 
فقد زعم ابن المديني أن روايته عن سعيد فيها نكارة» ولم أجد من تكلم فيه غير ابن المدينيء 
والنسائي» ولعل قول الذهبي” وثق" مستتد إلى توثيق ابن معين والبخاري» وقوله: له مناكير" 
مستتد إلى قول ابن المدينيء ولذلك نحتاط في تجنب روايته من هذا الطريق» مع العلم أن 
الأئمة فعلوا ذلك» قلم يخرجوا له عن سعيد بن المسيب شيئا. 

ولولا قول ابن المديني والنسائي لاستحق أن يكون في مراتب الثقات؛ فقد وثقه 
البخاري؛ وحسبك به. كما وثقه ابن معين قولاً واحداء وصحح الترمذي» والحاكم 
أحادي ةه" بل إن الحاكم روى حديث النسائي من الطريق نفسهء وقال بعده: "هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاء"""ء وسئل البخاري عن حديث عثمان في المحلل والمحلل له 
فقأل: " هو حديث حسن ... وعثمان بن محمد الأخنسي ج( 

أما قول النسائي:'ليس بذاك القوي": فلم يتابعه عليه أحدء ونقله ابن الملقن"'"'ء وابن 
حجر ""'ء ولعله كان متشددا في الحكم على عثمان الأخنسيء وربما نظر إلى قول ابن 
المديني» وحكم عليه بالجملة. 

۷ عمران بن أبي عطاء: قال أبو عبد الرحمن: ...وأبو حمزة عمران بن أبي 
عطاء: لیس بالقوی* ("'). 

وقد وثقه ابن معين9'*"')؛ وابن شاهين3**''), وابن نميرة"*'')» وقال ابن حبان: " من 
مثقني أهل البصرة“"'ء وقال أحمد:"صالح الحديث"““"'ء وفي رواية أخرى: "لا باس به 
صالح الحديث "5 وقال عبد الله بن أحمد: " ما أسند شعبة عن أبي جمرة إلا واحداء وأبو 


(74١1١)ينظر:‏ جامع الترمذي(؟/177)كتاب الصلاة؛ برقم(؛ 4؟)؛ المستدرك على الصحيحين(4/؟١٠).‏ 

(17775١)ينظر:‏ المستدرك على الصحيحين(7/4١٠)‏ كتاب الأحكام حديث رقم[(4١1١7)‏ . 

.)١17/1( علل الترمذي الكبير للقاضي.‎ )٠٠4١( 

(541١)ابن‏ الملقن: عمر بن علي الأنصاري؛ خلاصة البدر المنير: تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي؛ مكتبة الرشيد. 
الرياض-السعودية» الطبعة الأولي 4٠١‏ 1ه.(؟/475). 

.)١74/9(بيذهتلا ينظر: وتهذيب‎ )١1541( 

(١٤۱۹)السنن‏ الکبری ٤۹/۱‏ ٦ح‏ رقم‌(۲۱۳۹) والسلن الکبری۱۲۲/۲ح رقم(۷۷٠۲).‏ 

)١1144(‏ ينظر: من كلام أبي زكريا في الرجال(١/۳۳)؛‏ وميزان الاعتدال(١/١۲۹)ء‏ وتهذيب الكمال(7؟1417/5؟). 

.)١717/1(تاقثلا تاريخ أسماء‎ )١154©( 

(1745)ينظر: تهذيب التهذيب(4/١١١).‏ 

)١15417(‏ صحيح أبن حبان(7/05؟) بعد حديث(1775) بتصرف. 

(544١)ينظر:‏ بحر الدم(١2107/1؟)؛‏ والعلل لأحمد(؟/714١)2‏ وميزان الاعتدال(51/5؟)ءوتهذيب الكمال(۳/۲۲٤").‏ 

.)1١١/4(بيذهتلا ينظر: تهذيب‎ )١1149( 


جمرة أوثق من أبي حمز ا" وقال الذهبي: قد وق" وفي موضمع آخر قال: 'قليل الحديث 
صدوقء ليّنه أبو زرعة؛ والتسائي "٠‏ وقال أبو زرعة: 'نيّن"”*"')» وقال العقيلي: "لا يتابع 


«(1 


على حديثه؛ ولا يعرف إلا به ونقل المزي» والذهبي عن أبي أحمدء والنسائي: وأبي 
حاتم أنهم قالوا: 'ليس بقوي"؛ وعن أبي داود أنه قال: "نيس بذاك هو ضعيف"9*"). وقال ابن 
حجر: 'صدوق له أوهاء' 9*''), وتعقبه صاحبا التحريرء فقالا: "بل ضعيف يعتبر به"*"'. 
قلت: ليس به بأسء والمعدلون أكثر من المجرحين؛ ولا أرى حجة للمجرحين في 
جرحهء روى له البخاري في الأدب المفرد7””"')ء وفي رفع اليدين في الصلاة*" '؛ وروى له 
مسلم في صحيحهء حديث: "لا أشبع الله بطنه7'”"')» وقد ارتضاه النقادء وصححوه» ورواه 
باقي أصحاب الكتب التسعةء وروى عنه شعبة» ومعلوم أن شعبة لا يروي إلا عن الثقات. 
أما قول النسائي: 'ليس بالقوي" فقد سبقه إليه أبو حاتم وتابعه عليه أبو أحمدء » ونقله 


3 55( 


عن النسائي: المزي؛ والذهبي؛: وأبن حجر؛ وغيرهم 

۸. عمران القطان"'"": قال أبو عبد الرحمن: عمران القطان ليس بالقوي» وقال 
في موطبيع آخر من السنن: عمران القطان: ليس بالقوي في الحديث""ء وفي الضعفاء 
والمتروكين قال :"د . 01 


.)؟١54(مقر ينظر: مسند أحمد(41/1؟). بعد حديث‎ )١150( 

(١150١/)ينظر:‏ ميزان الاعتدال(731/5): وسير أعلام النبلاء(ه//لم+؟-8خ؟). 

(؟1155١)‏ ينظر: ميزان الاعتدال(51/5١)‏ وتهذيب الكمال(؟1؟/؟4؟). 

. الضعفاء الكبير للعقيلي(؟/155)‎ )١11655( 

. ميزان الاعتدال(2)751/5 و تهذيب الكمال(11/؟4؟)‎ )١184( 

.)47١/1١(بيذهتلا تقريب‎ )١556( 

. .)۱١١-٠٠١/۳(بیذهتلا تحرير تقریب‎ )١1165( 

. )١؟١ ینظر: الادب المفرد(۱/١٤٤) حديث رقم(ة‎ )۱٠٥۷( 

. ذكر ذلك المزي في تهذيب الكمال(؟71/؟ 14؟)‎ )١554( 

(154١)أخرجه‏ مسلم في كتاب البر والصلة(4/١١١؟):‏ باب من لعنه النبي أو سبه فهو له زكاة برقم(؛ ,)١٠١‏ 
وأحمد في المسند(١/8؟؟و١؛'و555)‏ كلاهما من أبي حمزة عن ابن عباس به بمثله أو بنحوءء وأخرج 
الترمذي في كتاب الجنائز(؟/16؟) ء باب الثوب الواحد يلقى تحت الميت برقم(44١٠)حديثا‏ آخر من طريق 
أبي حمزة؛ ثم قال بعده: هذا حديث حسن صحيح:؛ وقد روى شعبةء عن أبي حمزة القصاب واسمه عمران بن 
أبي عطاء. وروى عن أبي جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران وكلاهما من أصحاب بن عباس "لكن 
المباركفوري قال: إنه أبو جمرة الضبعيء ولم يرو الترمذي لأبي حمزة شيئا. ينظر: تحفة الأحوذي(178/14١).‏ 

. )١١١/8(بيذهنلا ميزان الاعتدال(551/2١)+ و تهذيب للكمال(؟47/5؟)ء وتهذيب‎ )١1550( 

(١1551)عمران‏ بن داور-بفتح الواو بعدها راء أبو للعوام القطان البصري (تقريب التهذيب١/479).‏ 

(1111) السنن الكبرى8/1١ح‏ رقم( 08؟)» وفي(1/7)ح رقم(4501). 

(1١١/ينظر:‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي(١/86).‏ 


وثقه العجلي""'ء وقال الساجي: 'وثقه عفان" 'ءوقال أحمد بن حنبل: "أرجو أن 
يكون صالح الحدرف ءل“ ونقل غن يحيى بن سعيد القطان أنه ذكره يوما فأحسن التناع علبه 
وذكر أنه كان بيثه وبينه شركة؛ لكنه لم يرو عن" وقال أبو ذاو د: "هو من أصحاب 
الحسن» ومأ سمعت إلا خيراء أفتى في أيام خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بفتوى شديدة 
فيها سفك الدماء0*""')) وقال ابن عدي: ' يكتب حديثه7*''')؛ وقال البخاري: 'صدوق 
يي ٣ء‏ وقال الحاكم:"مستقيم الحديث"'» وقال في موضع آخر: صدوق؛: وقد احتج به 
البخاري في الجامع الصحيح”""'ء وقال يحيى بن معين»ء وأبو داود-في رواية أخرى-: 
ضعيف الحديثا"""ء وقال ابن معين في رواية أخرى: ليس بالقوي""" 'ء وفي رواية ثالثة 


(1٦ (1Y fj 


عن ابن معين قال: 'ليس بشيء1””")؛ وقال يزيد بن زریع: کان حروریا""'ء یری 
السيف727”*'): وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم1''''اء وقال ابن شاهين: "من 
أخص الناس بقتادةء وكانوا يقولون: "إنه يميل إليه إلا انهم لم يثبتوا عليه شيئا"7”""")؛ وذكره 


)١15374(‏ معرفة الثقات(189/7). 

(1175١)ينظر:‏ تهذيب التهنيب(5/4١١).‏ 

(177١)ينظر:‏ العلل ومعرفة الرجال(5/5١)ء‏ وبحر الدم(١/5717):‏ والكامل(ه/88)؛ والجرح والتعديل(517/5؟ 
)»وضعفاء العقيلي(5/٠٠").‏ 

(1571١)ينظر:‏ الكامل(88/5)؛ والجرح والتعديل(751/5), وسير أعلام النبلاء(8/90؟)+ وتهذيب التهذيب(1/8١١).‏ 

(14١1)ينظر:‏ تهذيب التهذيب(5/4١١1).‏ 

(15194)الكامل (ه/88). 

(1770١)ينظر:‏ تهذيب التهذيب(۸/١١١).‏ 

(11101١)المستدرك‏ على الصحيحين(١/4‏ 4 ©)ح رقم(1؟4 ١)ء‏ و(١05757/1)ح‏ رقم(1١14١).‏ 

(1791) ينظلر: العلل ومعرفة الرجال(4/7): وسوالات أبي عبيد الآجري لأبي داود(١/5؟")ء‏ والكامل(ه/8خ). 
والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/١7١):‏ وضعفاء العقيلي(؟/٠٠)؛‏ وتهذيب للكمال(؟79/75") . 

(17075)ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري(85/4١)الجرح‏ والتعديل(517/56١)؛‏ وتهذيب الکمال(۳۲۹/۲۲). 

.)١١١/۸(بيذهتلا ینظر : الکامل(٥/۸۸)ء وسیر أعلام النبلاء(۲۸۰/۷)ء وتهذیب الکمال(۳۲۹/۲۲)؛ وتهذيب‎ ۱۹۷ ٤( 

(١۷٠٠)الحرورية:‏ فرقة من الخوارج نسبت إلى حروراء بالمد؛ قرية بقرب الكوفة كان أول اجتماعهم بها وتعمقوا في 
الدين حتى مرقوا منه. (التعاريف١/777).‏ وهم خمس وعشرون فرقة:الأزارقة؛ والصفرية؛ والإباضية؛ 
والنجديةء والشمراخية ؛ والسرية؛ والعزرية؛ والعجردية:؛ والتغلبية. (التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» 
لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي الشافعي .)١78/١‏ 

(*) أي يرى الخروج على الإمام إذا لم يوافق مذهبهء ويرفع السيف في وجهه»ء ويسعى إلى تغييره بالقوة» أو القضاء 

عليه. ينظر: منهاج السنة النبوية(577/4) . 

(1511)ينظلر: ابن مندة: محمد بن إسحاق بن يحيى؛ الإيمان» تحقيق: علي الفقيهي: مؤسسة الرسالة؛ بيروت- لبنان» 
الطبعة الثانية؟ 4٠‏ ١اه.‏ (؟/2)480» وسير أعلام النبلاء(۷/٠۲۸)ء‏ وتهذيب التهذيب(۸/١١1).‏ . 

(17079١)ينظر:؛‏ تهذيب التهذيب(5/8١١).‏ 

(11۷۶۸) تاريخ أسماء الثقات(١/181).‏ 


{11۸ (« 


ابن حبان في الثقات!'"''» وقال الذهبي:'صدوق7'"' 'أ»وقال ابن حجر:"صدوق يهمء رمي 
برأي الخوارج7'*' ')»وتعقبه صاحبا التحريرءفقالا:'بل ضعيف يعتبر به في المتابعات 
والشواهد'*''), 

قلت: هو صدوق يهمء كما قال البخاري» وابن حجر وغيرهماء فقد روى له البخاري 
تعليقاء ومتابعة(”*""؛ كما روى له أصحاب الصحاح؛*"), وصحح الترمذيء وأبو حاتم 
والحاكمء حديثه 48" ), 

أما مسألة الخروج والحرورية؛ وأنه يرى السيف على أهل القبلة؛ فلم تثبت في حقه؛ 
وإن كان يرى رأي الخوارج فلم يكن داعيةء فقد قال ابن معين: كان يرى رأي الخوارج» ولم 
يكن داعية('*"': ودافع ابن حجر عن مسألة الحرورية بقوله: في قوله: 'حروريا" نظرء ولعله 
شبه بهم» وقد نكر أبو يعلى في مسنده القصة عن أبي المنهال في ترجمة قتادة عن أنس 
ولفظه:" قال يزيد: كان إبراهيم يعنى ابن عبد الله بن حسن لما خرج يطلب الخلافة استفتاه عن 
شيءء فأفتاه بفتيا قتل بها رجال مع إبراهيم"» وكان إبراهيم ومحمد خرجا على المنصور في 
طلب الخلافة لأن المنصور كان في زمن بني أمية بايع محمدا بالخلافة فلما زالت دولة بني 
أمية وولي المنصور الخلافة تطلب محمدا ففر فالح في طلبه فظهر بالمدينة وبايعه قوم وأرسل 
أخا إبراهيم إلى البصرة فملكها وبايعه قوم فقدر إنهما قتلا وقتل الوقوف جماعة كثيرة وليس 
هؤلاء من الحرورية في شيء!”*""). 

أما قول النسائي في السنن: ليس بالقوي" فقد وافق فيه ابن معين. 


(151/5) الثفات(0/؟؛ ؟) . 

)١1١8٠(‏ المغني في الضعفاء(478/7). 

-)45؟5/1١(بيذهتلا‎ بيرقت)١1181(‎ 

.)1١١1-1١1١؟7/9(بيذهتلا تحرير تقريب‎ )١1541( 

)١15487(‏ ينظر: صسحيح البخاري؛ كتاب الصلاة(١-4/١8)‏ باب وجوب الصلاة في الثياب برقم(١55)متابعة»‏ وفي 
كتاب الحج (١-77/4؟)باب‏ قوله تعالى:((جعل الله الكغبّة...الآية6, برقم(1501١)‏ متابعة: وفي كتاب المغازي( 
١-1/4١5؟7)‏ باب غزوة ذات الرقاع برقم (©؟7١؛‏ )تعليقا. 

(1544١)ينظر‏ على سبيل المثال لا الحصر: المنتقى لابن الجارود(١/87)ء‏ باب الجمعة والإمامة؛ برقم( ))١١١‏ وصحيح 
ابن خزيمة (۳۳۲/۳)ء باب كثرة الملاتكة في الأرض ليلة القدر؛ برقم(95١؟)+‏ وصصحيح ابن حبان(51/5١)‏ 
ذكر دعاء المرء لله من أكرم الأشياء.. .برقم( ۸۷)؛ و ۲٥۱/٣‏ برقم(۹۷۱)» و ۹۳/۸ ۲بر قم( ۳٤۷٣‏ )وغیرها. 

(©174١)ينظر:‏ جامع الترمذي؛ كتاب النذور(٤/١١1)»‏ برقم("57١)؛‏ وكتاب السير(4/٠‏ 4 ١برقم457١)‏ وقال حديث 
حسن صحيح. وينظر: (علل لبن أبي حاتم؟/؟44)؛ و(المستدرك١/717؟5ح‏ رقم »)٠۳۷١‏ وقال في موضع آخر:' 
لم يخرجا عن عمران القطان» وليس لهما حجة في تركهء فإنه مستفيم الحديث(المستدرك 14/١‏ 24ح رقم7؟ 1 .)١‏ 

(781١)ينظر‏ :تاريخ لبن معين برواية الدوري(41/4 او57١)وضعفاء‏ العقيلي(0/5٠7)؛‏ سير أعلام النبلاء(/580/9). 

(121١)ينظر:‏ تهذنيب التهنيب(7/8١١).‏ 


وأما قوله الثاني في الضعفاء والمتروكين:'ضعيف" فقد وافق فيه شيخه أبا داودء وابن 
معين في أحد الروايات عنه. وكلا القولين نقلهما المتأخرون عنه؛ ولم يتابعوه عليه. 

8. عمرو بن أبي عمرو8”*'':قال أبو عبد الرحمن: عمرو: ليس بالقوي('*'", 
وكان قد قال قبل ذلك: "عمرو بن أبي عمرو: ليس بالقوي في الحديثء وإن كان مالك ابن 
أنس قد روی عذه*""'. 

وثقه ابن معين!'''مفي رواية أخرى قال: 'ليس به بأس"'"'' 'أءو في رواية ثالثة قال: 
ليس بحجة"""'ء وفي رواية رابعة قال: "ليس بالقوي"""'ء وفي رواية خامسة قال: "لا 
يحتج بحديثه12''). 

كما وثقه العجلي """'ء وأبو زرعةا'"*'')يزاد العجلي:" يُنكر عليه حديث البهيمة". 

ووثقه الذهبي*"")ءوابن حجر" 'ء وزاد ابن حجر:"ربما وهم" وقال الذهبي في 
موضع آخر: صدوق حسن الحديث؛ حديثه مخر ج في الصحيحين في الأصول» وقال-أيضا- 
:حديثكه صالح حسن؛ منحط عن الدرجة العليا من الصحيه"!' *'', وتعقبه الحافظط أبن حجز ۽ 
فقال: 'وحق العبارة أن يحذف "العليا''"'): وعقب صاحبا التحرير على تعقيب الحافظ ابن 
حجر؛ قا بل صدوق جسن الحديث؛ وذكرا قوال لعلماء فيه» ثم قالا تعقيً على قول ابن 


(1144)هو: عمرو بن أبي عمرو أسمه ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي أبو عثمان المدلي. 
(تهذيب التهذنيب(17/4١١).‏ 

(۱۹۸۹)السئن الکبری٤‏ ر۲۲۲ ح رقم(؟5؟7؟7). وهو: بن أبي عمرو. ينظرسند الحديث نفسه فقد عرف به النسائي. 
(01۹۰) السنن الكبرى۷۲/۲٣ح(١١۸).‏ المعروف عن مالك أنه لا يروي إلا عن ثقة. 

(1151) ينظر: الكامل(7/5١١):‏ وميزان الاعتدال(7/5؟7). 

.)؟7١/؟(يزوجلا الضعفاء والمتروكين لابن‎ )١1147( 

(94١١)ينظر:‏ الكامل(5/5١١)ء‏ والضعفاء مالمتروكين لابن الجوزي(۲۳۰/۲)؛ وسير أعلام النبلاء(15/5١).‏ 
)١144(‏ للكامل(1/5١١)؛‏ والضعفاء الكبير للعقيلي(584/7): والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(90/7١).‏ 
(115١)ينظر:‏ الضعفاء الكبير للعقيلي(84/9؟)) والضعفاء والمتروكين لابن الجرزي(؟7/١2١).‏ 

.)١837/؟(تاقثلا‎ ةفرعم)١5551(‎ 

)١5545(‏ ينظر: تهذيب التهذنيب(8/؟7). 

.)١41/1(قثوم من تكلم فيه وهو‎ )١15544( 

.)415/١(بينذهتلا تقريب‎ )١1545( 

)١17٠١(‏ ينظر: ميزان الاعتدال(ه/107؟؟). 

(١17١)تهذيب‏ التهذيب(77/8). 


فقال: وحق العبارة أن يحذف "العليا"؛ وهذا قول جيدء فيكون حديثه حسناء فما باله وثقه هناء 
وتعقب الذهبي هناك7"”"). 

وقال أحمدة؟*"'), والدارقطتي ©" وابن ند البر ('": ليس بل بأس» وقال أبو 
حاتم :"ا بأس ے۷ وقال الساجي؛ والأزدي: 'صدوق ري ٣‏ وقال أبو داود: "لبس 
بذاك"7"”", وفي رواية أخرى: 'ليس بالقويء كان مالك يستضعفه7'""")» وقال الجوزجاني: 
'مضطرب الحديث" ل الى وقال ابن حزم: 'ضعيف"7١1"١/.‏ 

قلت: هو ثقةء ولم يُنكر عليه إلا حديثا واحدا هو حديث البهيمةء فقد شكك البخاري 
قصة البهيمة فلا أدري سمع أم لا """"'ء ولذلك تجنب البخاري إخراج حديثه عن عكرمة. 

وقد دافع البيهقي عن الحديث فقال:" وقد رويناه من أوجه عن عكرمة ولا أرى عمرو 
ابن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ: كيف وقد تابعه على روايته جماعة» 
وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات؛ واش أعل*""'. 

وقد روى له البخاري ثمانية عشر حديثً"'"". كلها في الأصول إلا حديثا واحدا في 
المتابعات: وروى له مسلم أربعة أحاديث”'"')»كما روى عنه مالك حديثا واحدا"""'ء ومالك 


.)٠٠١١/۳(بيذهتلا ينظر: تحرير تقريب‎ )١17١( 

(1١17)ينظر:‏ العلل ومعرفة الرجال(؟/؟1هو5ة؛). 

.)١597/1١(قثوم من تكلم فيه وهو‎ )١7١5( 

.)١ا؟!هر“‎ ١(ديهمتلا‎ )١10١6( 

.)١17١/؟(لامكلا ينظر: تهذيب‎ )17١( 

)١17+١(‏ ينظر: تهذيب التهذيب(7/7/8). 

)١1704(‏ من تكلم فيه وهو موثق(١/47١):‏ وتهذيب التهذنيب(7/4؟7). 

)١1705(‏ ينظر؛ ميزان الاعتدال(19/6؟؟) قلت: أبو داود قال عن الحديث: ليس بالقويء وئيس عن الراوي. ينظر: سئن 
أبي داود» كتاب الحدود(55/4١).‏ باب فيمن عمل عمل قوم لوط برقم(؟4157). 


.)١75/١(لاجرلا أحوال‎ )۷٠١( 
.)"٠٦/(ه٠٤٠١‎ ٤ىلوألا حزم: علي بن أحمده إلإحكام في الأحكامء دار الحديث القاهرة-مصر؛ الطبعة‎ نبا)١17١١(‎ 
تهذيب التهذيب(8/؟7).‎ :رظني)١7١1(‎ 


(1716١)السنن‏ الكبرى للبيهقي(5/8؟١)‏ باب من أتى بهيمة. 

(1714١)ينظر:‏ الأحاديث أرقام(ة كو 791 او2؟7 ارخا 75719157 و ۳9۷و وو و 
۳ ا )ولا و(0۳4¥) متابعة. 

.)١١٤١و١١٤١‎ و۳٦٣١ ينظر: الأحادیث أرقام( ۸۰و‎ )١۷٠١( 

.)١١7/5(لماكلا الموطأء كتاب الجامع: بابتحريم المدينة برقم(©14١١)» وينظر:‎ )١17١١( 


۳٠۹ 


لا يروي إلا عن ثقةء كما قال ابن عدي: "وهو عندي:" لا بأس به'؛ لأن مالكا لا يروي إلا 
عن ثقة أو صدوق""""'. 

وإن سلمنا بخطئه في حديث البهيمةء فلا يضره ذلك بجانب ما روى من الأحاديث» إذ 
زادت أحاديثه في الكتب التسعة عن مائة وثلاثين حديثاء فليس هناك أحد من الثقات معصوم 
عن الخطأء وإن كان أمير المؤمنين في الحديث. 

أما قول النسائي:" ليس بالقوي" فقد وافق فيه شيخه أبي داو د٣"‏ وابن معين في 
أحد أقواله الخمسة" ""'ء ونقله عنه المتأخرون ولم يتابعوه عليه. 

.'"( الفضيل بن سليمان("': قال النسائي: الفضيل بن سليمان: ليس بالقتوي‎ .٠١ 

وقال في الضعفاء مثل ذلك!"”""). 


٠. ,)١؟؟(‎ 


وقال الساجي"""ء والذهبي""'ء وابن حجر" ": ”صدوق" زاد السأاجي:"وعنده 
مناكير" وزاد ابن حجر: "في حفظه شيء'"""» وقال في التقريب:”صدوق له خطأ 
كث ر"""'ء وتعقبه صاحبا التحريرء فقالا: 'بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. 
أخرج له البخاري عددا من الأحاديث مما توبع عليهءفتبين أنه انتقى من حديثه الصحيجل2"”". 

وذكره ابن حبان في الثقات: وفي مشاهير علماء الأمصار ""'ء وذكره الذهبي في 
من تكلم فيه وهو موثق'""'ء وقال يحيى بن معين: ليس بثقة"'""'ء وقال أبو زرعة: لين 
الح ديع" وقال أبو داود: اليس بشيء"؛ وقال أبن قائع:" ضعيف"”؛ وقال صالح جزرة: 


.)١١57/5(لماكلا ينظر:‎ )١771( 

)١714(‏ ينظر: ميزان الاعتدال(9107/6؟). 

(14؟1١)‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/0١).‏ 

.)4707/١(بيذهتلا )النميري- بالئنون مصغر- أبو سليمان البصري مات سنة(؟148ه) تقريب‎ 177١ 

(١177١)السنن‏ الكبرى694/5 ١ح‏ رقم(554١٠).‏ 

(1؟؟7١)ينظر؛‏ للضعفاء والمتروكين للنسائي(١/88).‏ 

(؟؟؟1١)ينظر:‏ تهذيب التهذيب(57/4١).‏ 

(1774١)ينظر:‏ الضعفاء والمتروكين(؟/5)؛ وميزان الاعتدال(©/5؟4): وتهذيب التهذنيب(4/؟١35).‏ 

(©"؟١)تقريب‏ التهذيب(417/1). 

(1776)فتح الباري بشرح صحيح البخاري(١١/1؟7)‏ شرح حديث رقم(91١1).‏ 

(1779)تقريب التهذيب(١/4977).‏ 

(۱۷۲۸)تحریر تقریب التهذيب(157/9١).‏ 

(4؟؟7١)ينظر:‏ الثقات(9/١؟)ء‏ ومشاهير علماء الأمصار(١/55١).‏ 

(۱۷۳۰) من تكلم فيه وهو موثق(١1/١٠5١).‏ 

(١17١)ينظر:‏ الكامل(5/57١)»‏ الجرح والتعديل(/77): الضعفاء والمتروكين(؟/5): والكاشف(714/7١)؛:‏ ومن تكلم فيه 
وهو موثق(؟/5). 

(1777)ينظر: الجر ح و التمديل(۲۲/۷).الشعفاء والمتروگین(۹/۳)؛ والگاشف(۲/ ۲٤‏ ا )ومن تكلم فيه وهو موق( "/1). 
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'منكر الحديث؛ روى عن موسى مناكير9”"'")؛ وقال النسائي!؛””", وأبو حاتم "": 'ليس 
بالقوي"» زاد أبو حاتم:” يكتب حديثه'. 

قلت: هو صدوق يهمء فقد روى له البخاري أربعة وعشرين حديثا جميعها في 
الأصول7""؛ كما روى له مسلء7"”": وأصحاب الصحاح0*""')؛ وصحح الترمذي 
حديثه(؟””), 

وعمل هؤلاء الأئمة يدل على أنهم لم يروا بأسا في الرواية عنهء والذين جرحوه لم 
يفسروا جرحهم له» ويكفيه فخرا أن البخاري روى له هذا الكم من الأحاديث؛ وقديماً قالوا: من 
روى له البخاري فقد جاز القنطرة ©. 

.١‏ فليح بن سليمان“"': قال النسائي: فليح بن سليمان ليس بالقوي "“"'ء وكان 
قد قال عنه في موضع آخر: ليس بالقوي في الحديث*“"'. 

وقال في الضعفاء: يس بالقوي“"'. ونقل الحافظان: المزي» وابن حجر أنه قال 
في رواية أخرى: '"ضعيف7!"'). 

قلت: تباينت أقوال العلماء فيه؛ فقد وثقه الدار قطني في رواية"“"'ء وقال ابن 
عدي" والدارقطني-في رواية أخری-:"لا باس به“ وقال الساجي: "هو من أهل 


.)"٠۲/۸(بيذهتلا ينظر : تهذيب‎ 1 YT) 


)١15١/1(قثوم »رمن تكلم فيه و هو‎ )۲۷ ٤/۲۳ إنظر: الضعفاء و المتروكين لين الجوز ي( ۳/) بوتهذيب الکمال(‎ 1۷۳ ٤( 
الجر ح والتعديل(۲/۷).‎ :رظني)١1؟2(‎ 


(57؟7١)ينظر‏ الأحاديث أرقام: (4و55ه و2142 او 17كار الالاتر551 اهار 01و01 110 ام؟ 
وحاخثروط١‏ 7 ؛وهخا: كر 71ت كر 597 كوا شهره7؟؟شر 111 كرتا لاكر 11خ او؟ة؟ءلاوة؟؟لاو 7781 ). 

(710١1)ينظر‏ الأحاديث أرقام: (۱۰۹۱و1٦۱۱۹و ٣۵‏ ٠۲و١٠٣٣1).‏ 

(174)ينظر عل سبيل المثال لا اللحصر: صحيح ابن خزيمة 3471م رقم(؟١)؛‏ وصتيح اين حبان ٤١ ٤/٣‏ جح رقم } 

٠۰‏ )؛ ومستخر ج أبي نعيم على صحيح مسلم145/17ح رقم(17417): والمستدرك على الصحيحين ١/40ح‏ رقم(85). 

(75؟0١)ينظر:‏ جامع الترمذيه/557ع رقم(5825). 

(٠4؟١)ينظر:‏ فتح المغيث؛ للسخاوي(١517/1).‏ 

(1741)هو: فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمى أبو يحيى المدئي؛ ويقال: فليح: لقب» واسمه؛ عبد 

الملك مات سنة تمان وستين ومائة. (تفريب التهذيب ١ر۸٤‏ ؛). 

(؟174١)السنن‏ الگبر ی٥/۰٩٤‏ ح رقم( ۹۷۱۲) .وهو محمد بن ميمون» عراف به في سند الحديث نفسه. 

(47؟1١)السنن‏ الكبرى177/1ح رقم(5؟4 .)١‏ 

.)410/1١(يئاسنلل إينظر: الضعفاء والمتروكين‎ ۷٤ ٤( 

(1745١)ينظر:‏ تهذيب الكمال(57/١؟7)تهذيب‏ التهذيب(75/8؟). 

(47؟17١)ينظر‏ تحرير تقريب التهذيب(175/7)فقد ذكرا أن الدار قطني وثقه. 

.)؟١/"(لماكلا‎ :رظني)١1؟41(‎ 

(44؟7١)ينظر:‏ تذكرة الحفاظ(١1/؟؟‏ ؟):؛ وهدي الساري مقدمة فت الباري(١/552).‏ 


۳.۴۳ 


الصدق؛ وكان ر وقال الذهبي: " كان صادقا عالما صاحب حديث؛ وما هو 
بالمتين" ٠"‏ وقال في السير: "الحافظ أحد أئمة الأثر'”"'؟؛ وذكره ابن حبان في الثقات؛ 
وفي مشاهير علماء الأمصارء وقال: 'من متقنى أهل المدينة وحفاظهم7”*"')؛ وذكره الذهبي 
في من تكلم فيه وهو موثقء وقال: أحد الأئمة الكبار”*''أ»وذكره السيوطي في طبقات 
الحفاظا؟*”"): وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ" *”"')؛ وتعقبه صاحبا التحريرء فقالا: " بل 
ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهدء ونكرا بعض أقوال العلماء فيه» ثم قالا: وقد احتج 
البخاري بفليح في أحاديث» وأكثر عنه في المناقبء والرقاق» ولعله انتقى من حديثه» وروى 
له مسلم حديثا واحد! هو حديث الإقك» وعندنا أن الأحاديث التي أخرجها الشيخان لفليح 
أحاديث حسنةء وأما غيرهاء فيعتبر بها" ثم نقلا قول ابن عدي في فلي-'*""). 

(0'", وأبو حاتماة*"". : 'ليس بالقوي" زاد ابن معين: 'ولا يحتج 
بحديثه وهو دون الدراورديء والدراوردي اثبت منه" وذكره أبن معين في جماعة من 
المحدثشين؛ وقال: لا يحتج بحديثهم"”"'ء وقال في رواية أخرى: "ضعيف ما أقربه من أبي 
اوي س*""ء وقال أبو داود ليس بشيء""'ء وقال أبو أحمد الحاكم: اليس بالمتين""""'ء 


(1Y1) 


وقال أبن معين 


وقال ابن حجر: ضعفه يحيى بن معين والنسائي وأبو داود 

قلت: هو صدوق له أوهام» وتضعيف صاحبي التحرير لفليح وقولهما :" إن الأحاديث 
التي أخرجها الشيخان لفليح أحاديث حسنةء وأما غيرهاء فيعتبر بها " فيه نظرء بل فيه مجازفة 
بتحسين عدد لا بأس به من أحاديث الصحيحين» مع أن صاحبيهما التزما إخراج الصحيح دون 


۷٤۹(‏ )هدي الساري مقدمة فتح الباري(١/١١٤)»‏ وتهذيب التهذيب(177/8). 
(6؟1١)ينظر:‏ تذكرة الحفاظ(١/7؟7؟).‏ 

(١51؟1)ينظر:‏ سير أعلام النبلاء(9/؟5؟). 

(؟176١)(الثقات(374/7؟)ء‏ ومشاهير علماء الأمصار. .)1٤١/١(‏ 

ك2 1). 

(1(0 4( 

(2؟17)تقريب التهذيب(١/418).‏ 

.)١156/5(بينهتلا ينظر: تحرير تقريب‎ )١75١( 

(۷١۷٠ينظر:‏ الجرح والتعديل(۷/٤۸)؛‏ وتهذيب التهذيب(577/4؟). 
(۸١۷٠)ينظر:‏ الجر ح والتديل(۷/٤۸).‏ 

.)١817/١(قثوم الكامل(0/5)-من تكلم فيه وهو‎ )١759( 

(١17+6١)ينظر:‏ الضعفاء الكبير للعقيلي(؟/14571): وميزان الاعتدال(47/5 4))؛ وتهذيب التهذيب(8/؟7١).‏ 
(61؟1١)ينظر:‏ تهثيب التهذيب(۸/٣۷").‏ 

(؟6؟١)ينظر:؛‏ تهثذيب التهذيب(7/4١7).‏ 

(177)هدي الساري مقدمة فتح الباري(475/1). 


غيره. بل إنهما لم يخرجا إلا ما أجمع على صحته""'ء فقد قال البخاري: " ما أدخلت في 
كتاب الجامع الا ما صح» وقد تركت من الصحاح يعني خوفا من التطويل"'"'أء وقال مسلم: 
ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه""""'. 

ويقول ابن الصلاح في الأحاديث المتفق عليها: " يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق 
البخاري ومسلم» لا اتفاق الأمة عليهء لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاق 
الأمة على لقي ما اتفقا عليه بالقبول""""''. 

ويقول عما انفرد به أحد الشيخين: " إن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل 
ما يقطع بصحته؛ لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول“""'. 

وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث فليح في حادثة الإفك"""'ء وروى له البخاري 
ثلاشة وخمسين حدية""؛ جميعها في الأصول»ء وروى له مسلم ""'ء وأصحاب 
الصحاع"""'» كما أن الترمذي صحح حديثه» بل إنه قال عن أكثر من حديث من رواية فليح: 
وبه يقول أكثر أهل العلم» أو هذا الذي أجمع عليه أهل العلم؛ ونحو ذلك ("""'. 


(1714) يستثنى من ذلك أحاديث يسيرة انتقدها عليهما بعض العلماء؛ كالدار قطني وغيره؛ وقد أ جيب عن معظمها. 

(155)الإرشادء للخليلي (117/5). 

(1751) صحيح مسلم(4/1١)‏ وقال ذلك بعد حديث رقم(؛ .)5١‏ 

(17)ابن الصلاح: تفي الدين» أبو عمروءعثمان بن عبد الرحمن؛ معرفة أنواع علوم الحديث -المشهور بمقدمة ابن 
الصلاح-: خرج أحاديثه وعلق عليه: د. مصطفى البغاء دار الفكرء بيروتحلبنان: ط84؟ ١١١م.(18-117/1).‏ 

)١84/١(هسفن المصدر السابق‎ )١74( 

)1۷۹۹( رواه البخاري في كتاب الشهادات(١-517-470/4).‏ باب تعديل النساء بعضهن بعضا برقم(771١):‏ وممملم 
في كتاب للتوبة(77/4١7)ء‏ باب حديث الإفك وقبول توبة القانف برقم(١٠7377)‏ . 

(1۷۷۰)ينظر على سبيل المثال: صحيح البخاري» الأحادیث أرقام( 2۹و۸ و ۳1١‏ و ۸۹٤و11٤‏ و۷4۹و ۲١‏ هر ۸۷٣‏ . 

(1191)ينظر: صحيح مسلم و ٤/‏ 0(2 و4 ° )414(« و 214/1 )441( (TAY) goof y‏ ) 
5ح )۲۷۷١(‏ الأخير منها أصلاء وهو حديث الإقك. 

(١177١)ينظر‏ على سبيل المثال لا الحصر: صحيح ابن خزیمة ۲۹۱/1 )28١(‏ و 2۸۹(۲۹۸/۱): و( ۰۸/1 ۳)ح(۸ء1 
)؛ وصحيح ابن حبان ۸۸ ۱۸۹-۱ے (۱۸۷۱1) وھ/۳ 1ے (۰)۳۲۱۹ و( ۳۹۷۷(2)۲۸۹-۲۸4/۹) . 

(177)ينظر: جامع الترمذي45/7ح(770)وقال بعده: وهذا حديث حسن صحيح: وهو الذي اختاره أهل العلم؛ و(؟/ 
قال بعده: وهذا حديث حسن صحيع؛ والعمل عليه عند أهل العلم؛ و(81-47/1)ح(15؟)قال بعده: 
هذا حديث حسن صحيح» وبه يقول بعض أهل العلم؛ وهو قول الشافمي؛ وأحمدء إسحاق؛ و(017/1؟)ح(5:05) 
قال بعده: وهذا حديث حسن صحيعح: وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلمء (4/+٠15)ح(1951)‏ قال بعده: وهذا 


ومع ذلك كله. فان فلیحا له بعض الأوهام؛ أنزلته العلماء عن مرتية الثقات» والشيخان 
أخرجا ما صح من حديثه؛ فقد قال ابن حجر: لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك 
وابن عيينة وأضرابهماء وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب وبعضها في الرقاق7؛""'). 

أما قول النسائي الأول : ليس بالقوي" فتابع فيه ابن معين في إحدى الروايات 
عن وتأبعه عليه أبو حاتم لفظاء وأبو أحمد الحاكم بمعنأه. 

وأما قوله الثاني: 'ضعيف” فقد تابع فيه شيخه أبا داودء وابن معين في إحدى الروايات 
عنهل"”"'): ونقله عنه المتأخرونء ولم يتابعه عليه سوى صاحبا التحرير ""'. 

؟. كلثوم بن جبر""': قال النسائي: 'كلثوم هذا ليس بالقوي"'""'. 

وثقه يحيى بن معين""'ء وأحمد بن حنبل""'ء والعجلي""'ء وقال ابن سعد: 
"كان معروفا وله أحادر ے٣‏ ونكره أبن حيان في الثقات» وقال عنه: يروي 
المراسيل!؛*""). 

وقال الذهبي: ' وثفوه"**"').وقال ابن حجر: صدوق يخطئ'*''»وتعقبه صاحبا 
التحريرء فقالا: " بل صدوق حسن الحديث» وهو إلى التوثيق أقرب""*"'. 

قلت: هو كما قال صاحبا التحرير: "صدوق حسن الحديث" فقد وثقه جمع من العلمأء؛ 
ولم أرَ من تكلم عليه بشيء سوى النسائي» وقول النسائي لم يسبق بهء ونقله: المزيء 
والذهبي» وأبين حجر ۷۵ء ولم يتابعوه عليه. 


(114١)هدي‏ الساري مقدمة فتح الباري(١/75؟4).‏ 

(5؟؟1١)ينظر‏ قول ابن معين في: ضعفاء العقيلي(؟/477).؛ وميزان الاعتدال(472/5 ؛)» وتهذيب التهذيب(72/4١).‏ 
(1095) ينظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري(١/458).‏ 

(۱۷۷۷)تحرير تقريب التهذيب(۳/١٠١).‏ 

(۷۷۸٠)هو:‏ كلثوم بن جبر أبو محمده ويقال: أبو جبرء البصريء مات سنة ثلاثين ومائة. (تهذيب التهذيب175/8). 
(۱۷۷۹)السنن الكبرى148/5؟ح رقم(151١١11).‏ 

(40؟1)ينظر: الجرح والتعديل(514/9١١):‏ وتهذيب للكمال(714/١٠٠)»‏ والميزان (2)444/5 وتهذيب التهنيب(557/4). 
(١4؟1١)ينظر:‏ بحر الدم(١/248؟)),‏ والجرح والتعديل(74/7١):‏ وميزان الاعتدال(4549/5): وتهذيب التهذيب(75573/4). 
)١17817(‏ معرفة الثقات(8/7؟5). 

(۱۷۸۳)الطبقات الکبری(۷/٤٤)۔‏ 

(4؟1١)الثقاث(‏ ركه ؟). 

.)١45/؟5(فشاكلا‎ :رظني)١7؟+4(‎ 

(1785)تقريب التهذيب(١457/1).‏ 

(۱۷۸۷)تقریب التهذیب(1۹۹/۳). 

.)5١٠١/"؟ ينظر: تهذيب الكمال(4‎ )١784( 


.] YA) 


۳. محمد بن كريب" ': قال أبو عبد الرحمن: '"رشدين بن كريب: ضعيف وأخوه 
محمد بن كريب: ليس بالقويء إلا أنه أصلح قليلا" (”*"'): وقال في الضعفاء: "ضعيف*'""'ء 
ونقل ذلك عنه: ابن عديء وابن الجوزيء والذهبيء وابن حجر “"'. 

قال یحیی بن معین"""'ء والدارقطني› 9 وابن نمیر ""'ء وابن حجر: 'ضعيف: 
وقال ابن معين في رواية أخرى: ليس حديثه بشيء"""'ء وقال أحمد بن حنبل: " منكر 
الحديث» يجىء بعجائب عن حصين بن عوف» ويسند الأحاديثء وحمل عليه""""'ء وسئل 
مرة أخرى عن محمد وأخيه رشدين» فقال: كلاهما منكر الحديث» وحمل على محمد أشد من 
حمله على رشدين""'. وقال البخاري عنه وعن أخيه: "فيهما نظر”"""ء وقال في موضع 
آخر: * رشدين: منكر الحديث» ومحمد فيه نظر" (““'. 

وقال الترمذي: سألت محمد بن اسماعيل عن هذا-أي أيهما أرجح- فقال: "محمد ين 
كريب أرجح من رشدين بن كريب5'*'*": وقال ابن عدي: ' وهو مع ضعفه يكتب 
حديثه7”'*"), وقال أبو حاتم: * شیخ» لا يحتج بحديثه؛ يكتب حديثه وهو أحب الى من رشدين 
أخيه"””**"؛ وقال أبو زرعة: " لين"”*')؛ وقال ابن أبي حاتم: ' سمعت أبى وأبا زرعة 
وذكرا محمد بن كريب» ورشدين بن كريبء فقالا: هما اخوان قلت: أيهما أحب اليكماء قالا: 
ما أقربهاء ثم قالا: محمد: كأنه أقرب"*”*")» وقال ابن حبان:" كان منكر الحديث جدا يروي 


(1784)هو: محمد بن كريب بن أبي مسلم الهاشمي؛ مات ما بين ٠5١-10١ه.(تهذيب‏ التهذيب؟7757/1). 
(5١)السئن‏ الكبرى5/؟ 4خ رقم(1457). 

(1751)الضعفاء والمتروكين للنسائي(١/17).‏ 

(97؟1١)ينظر:‏ الكامل(51/5؟): والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(55/5): وميزان الاعتدال(5/5١5).‏ 
(؟5؟١/إينظر:‏ الكامل(551/7). والجرح والتعديل(14/8): والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/12): 
(954؟١)ينظر:‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟15/2). 

(174)ينظر: الجرح والتعديل(54/4): وتهذيب الكمال(1؟/8؟"). 

(107553)ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري(؟/377)؛: والكامل(5/١51١),‏ والجرح والتعديل(۸/۸٦).‏ 
(17519١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(758/8))» وميزان الاعتدال(5/5١؟)؛‏ وتهنيب الكمال(5997/557). 

(94؟١)‏ ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي(17/4١).‏ 

(17949)ينظر: التاريخ الكبير(1117/1). 

(40١)ينظر:‏ التاريخ الصغفير: (؟5/١٠1).‏ 

(1801١)ينظر:‏ جامع الترمذيء كتاب الأشربة(4/؟١5)‏ باب الشرب بنفسين برقم(485١)‏ 

.)١87/1(لماكلا‎ :رظني)١14؟(‎ 

(*١8١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(4/8١):‏ 

(804١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(18/8١)ء‏ 

(©180١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(18/4). 


عن أبيه أشياء لا تشبه حديثه كأنه كريب آخر فلما ظهر ذلك منه استحق ترك الاحتجاج 


)1 م٠١‎ (14۰ 


به" ٤‏ وقال الذهبي: أضعفوه 


قلت: هو ضعيف مجمع على ضعفه كما هو واضح من كلام العلماء؛ لكنه أحسن حالا 
من أخيه رشدينء وهذا لم يخالف فيه سوى أحمد بن حنبل في أحد الأقوال عنه. 

أما قولا النسائي؛ فيتفقان مع أقوال العاماء من السلف والخلف . 

4. محمد بن مسلم الطائفيا*'*'): قال أبو عبد الرحمن محمد بن مسلم: 'ليس 
بالقوي": وقال في موضع آخر من السئن: "ليس بذلك القوي7”””"). 

قلت: وثفه ابن معين"7'*'): وأبو داودء ويعقوب بن سفيان7'*'), والعجلي!"'*, زاد 
يعقوب:" لا باس به وقال ابن معين في رواية الدوري: "لا بأس بهء وكان ابن عيينة أثبت 
منه ومن أبيه» كان إذا حدث من حفظه يخطىء وإذا حدث من كتابه فليس به باس" 
وسئل أحمد بن حنبل عنه فقال: ما أضعف حديثهء» وضعفه جد 1409 وفي رواية أخرى قال:" 
إذا حدث من غير كتاب أخطأء ثم ضعفه على كل حال من کتاب وغیر کتاب”'' وقال 
الساجي: 'صدوق يهم في الحديث9''*": ونقل البخاري عن ابن مهدي: 'كتب محمد 
صحاح"7”*'), وقال أبو داود في رواية أخرى: "لا باس به وذكره ابن حبان في 
الستقات» وقال:" كان يخطىء ٠"‏ وقال في المشاهير:" كان له عناية كثيرة في العلم؛ وكان يهم 
في الأحايين"9'*') : وقال ابن عدي:" صالح الحديث لا بأس به" "“'ء وقال الذهبي:" فيه لين 


.)55؟/؟(نيحورجملا)١185(‎ 

(۱۸۰۷) تهذیب الکمال(۳۴۸/۲۹)؛ والكاشف(؟7/5١51).‏ 

(184١)محمد‏ بن مسام الطائفي وهو بن شوبين ويقال محمد بن سوأس» واسم جده سوس وقيل: سوسن بزيادة نون في 
آخره وقيل بتحتانية بدل الواو فيهماء وقيل: »وقيل سويس وقيل سيس وقيل سنين مثل حُنين؛ وقيل سوير مات 
قبل سنة ٠11ه.‏ (الجرح والتعديل7/8)ء وتهذيب التهذيب(4/؟5؟): و(تقريب التهنيب١5:5/1).‏ 

(4١18١)الموضع‏ الأول: السئن الكبرى 5/4؟؟ح رقم(١٠٠7):‏ والثاني: 45ح رقم(؟١١1).‏ 

(١٠18١)ينظر:‏ تاريخ ابن معين برواية الدارمي(1١/597١).‏ 

(١481١)ينظر:‏ تهذيب التهذيب(5955/4). 

(؟141)معرفة الثقات(1/؟5١).‏ 

(1419١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(77/8). 

(1814١)ينظر:‏ العلل ومعرفة الرجال(؟/14١).‏ 

(416١)ينظر:‏ للضعفاء الكبير للعقيلي(5/4؟١).‏ 

(1415١)ينظر:‏ تهذيب التهنيب(5/؟511). 

.)5؟؟/١(ريبكلا‎ خيراتلا)١1811(‎ 

(1814١)ينظر:‏ تهذيب التهذيب(55/4؟). 

(۱۸۱۹)الثفات(۳۹۹/۷) وينظر: مشاهير علماء الأمعسار(١/494١).‏ 

.)١؟17/5(لماكلا)187(‎ 


وقد وثق7”*')موقال ابن حجر: 'صدوق يخطئ""”*")» وتعقبه صاحبا التحريرء فقالا: ' بل 
صدوق حسن الحديث...له في "صحيح مسلم”' حديث واحد متابعة 49), 

قلت: هو ثقة إن حدث من كتابه؛ وإن حدث من حفظه فلا بأس بهء وهذا ما أشار إليه 
ابن معين9؟”*"؛ وأكد ابن مهدي أن كتب الطائفي صحاح7”"*"؛ ولهذا وجدنا أكثر العلماء قال 
فيه قولين مختلفين» ولكنه في جميع الأحوال يبقى في دائرة الاحتجاجء فقد أخرج له الشيخان 
في المتابعات7”*')؛ وأخرج له أصحاب الصحاء("”*'). 

أما تضعيف الإمام أحمد الشديد لهء فلعله قصد رجلا آخرء فقد ذكر ابن الجوزي راو 
آخر يقال له: محمد بن مسلم الطاتفي؛ حدث عن فرج بن فضالة» روى عنه عبد الله بن أحمد 
ين حنبل» وقال: 'نعرف فيه طعنا وأما محمد بن مسلم: فجماعة(42'/, 

وأما قول النسائي فلم يتابعه عليه أحد» وخالف فيه جمهور الخلف والسلف. 

8. محمد بن ميموك!؟”*'): قال النسائي: ...وابن ميمون: ليس بالقوي['”*'). 

ونقل ابن حجر أن النسائي قال عنه في مشيخته: أرجو أن لا يكون به بأس("“'. 

وقال أبو حاتم: كان أميا مغفلا ذكر لي أنه روى عن أبى سعيد مولى بنى هاشم؛ 
عن شعبة حديثا باطلاء وما أبعد أن يكون وضع للشيخ» فإنه كان أميا”7"”*'). 


.)؟١7/؟(فشاكلا)١48؟1(‎ 

(1871)تقريب التهذيب(507/1). 

(1477١)ينظر:‏ تحرير تقريب التهذيب(5/؟11؟). 

(1474١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(77/8). 

.)١؟؟/١(ريبكلا‎ خيراتلا)١87(‎ 

(1871)ينظر: صسحيح البخاري كتاب الوصايا(١-441/4)باب‏ وصية الرجل مكتوبة عنده برقم(۲۷۳۸)ء ومذاقب 
الأنصار(١-٤/٤۷٦)‏ برقم(۳۸۹۹)؛ وللدعوات(۲-۱٤/۲٤۱۱)‏ برقم (1۳۸۷) وكتاب التمني(۱-٤/٦١۲۸١)‏ 
برقم(۷۲۳۹)» وينظر: صحيح مسلم, كتاب الحيضص(١/187)‏ باب جواز أكل المحدث الطعام ...برقم(74؟). 

(14719)ينظر: صحيح أبن خزيمة١/775ح‏ رقم(45 5)؛ ومستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم ١4/1‏ 4ح رقم(؟35)؛ 
وأخرج له الحاكم في كتاب الجنائز 57/١‏ 5ح رقم(57١)‏ وقال بعده: “"صحيح الإسناد ولم يخرجاء. 

(474١)ينظر:‏ الضعفاء والمتروكين(7/١٠٠).‏ 

(874١)الخياط‏ البزاز أبو عبد الله المكي أصله من بغدادء مات سنة؟65؟ه.. (تقريب التهذيب1/١٠51).‏ 

۸۳١ (‏ ا)السنن الکبری(٤/۲ ۲۳٣۰۲۲‏ )ح رقم (۲۰۰۷) وهو محمد بن ميمون؛ عرف به في سند الحديث نفسه. 

(181)ينظر: تهذيب التهذيب(178/5). 

(1879١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(81/8). 


وقال مسلمة بن قاسم: "لا باس به" ”"'ء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: "ربما 

وهم" وقال الذهبي: '"صدوق"2*"؛ وقال ابن حجر: "صدوق ربما أخطاً"“'ء وتعقبه 
صاحبا التحرير» فقالا: " بل ضعيف يعتبر به" 

قلت: هو صدوق له أوهامء فهو شيخ النسائيء وهو من أعلم الناس بهء ولذلك قال عنه 
في مشيخته: 'أرجو أن لا يكون به باس“ وهذا القول ليس ببعيد عن قول مسلمةء وابن حبانء 
والذهبي؛: وابن حجر. 

أما قول أبي حاتم أنه روى حديثا باطلاء فلا يترك لأجل حديث واحد»ء وقد روى له 
الترمذي حديثشين وص ححهمالة*'؛ وقال الكناني عن حديث في إسناده محمد بن ميمون 
الخياط: هذا إسناد صحيح""“'ء ونكر الهيثمي حديثا له في مجمع الزوائد وقال عنه: ورجاله 
رجال محمد بن ميمون الخياط وقد وثق'““'ء ومع كل هذاء فإنه أخطأ في بعض الأحاديث. 
فقد ذكر الحافظ ابن حجر نقلاً عن الخطيب البغدادي في كتابه رافع الارتياب أنه روى حديثاً 
عن ابن عبينة» عن زكريا عن الشعبيء فقال: عن مالك بن الحارث ووهم فيه ؛*'): ويمكن 
أن نحتاط لأوهامهء فتذكر ما يدل عليهاء وهذا ما فعله الحافظ ابن حجرء فقال: ربما أخطأء 
وقال ابن حبان: ربما وهم؛ وكذلك النسائي حين ربط الحكم عليه بالرجاء. 

ولعل النسائي أول من حكم عليه؛ لأن محمد بن ميمون متأخر الوفاةء فلم يتكلم عليه 
المتقدمون» وقول النسائي: 'ليس بالقوي" كان أحد أهم الأقوال المعتمدة التي نقلها 
المتأخرون!'!*'). 


(85١)ينظر:‏ تهذيب التهذيب(418/4). 

.)١1١؟/5(تاقثلا نظر:‎ ١۸۳ ١( 

[(١۸۴٢إمن‏ تكلم فيه وهو موق( /1۷۱). 

.)د١‎ ١/١ )بنظر: [تقريب التهذيب‎ 1 AT) 

(۱۸۳۷)ینظر: تحربرتقریب التهذیب(۳۲۹/۴). 

١ بنظر :جامع الترمذي؛ كتاب الأطعمة 184/4 بباب عا جام في أكل الدباء برقمز١ مدال وكتاب الأدب ه/4‎ 1 AA) 
باب ما يكره من الأسماء برقم(۲۸۳۷).‎ 

(1875١)الكنائي:أحمد‏ بن أبي بكر بن لسماعيل؛ مصباح الزجاجة: تحفقيق : محمد الكشناوي: دار العربية؛ بيروت-ابنان»؛ 
الطبعة الثانية؟5٠14١1.ه.(48/4)‏ كتاب الأدب باب بر الوالدين. 

(484١)سمجمع‏ الزوائد ومنبع الفوائد( ۲۸۰/۱ )باب السرء مع من أحب . 

(1441)ينظر: تهذيب للتهذيب(؟/5؟1١).‏ 

(؟445١)ينظر:‏ من تكلم فيه وهو موث ق(1/1!١):‏ المغني في الضعفاء(5/5؟5) وميزان الاعتدال(1/؟5١).‏ 


Te 


5. مَغْقل بن عبيد اللهل"؛*": قال أبو عبد الرحمن: معقل بن عبيد الله: "ليس بذاك 
لقوي*""'. ونقل عن التي أن قال عنه خارج المئن: * لا بای پا۲۰ 

وهه يحيى بن معين» وأحمد“'ء وفي رواية أخرى عن أحمد قال: 'صالح 
الحديث”7”**')؛ وفي رواية أخرى عن يحيى قال: 'ليس به بأس'!*؛*') 
ثالثةل' ؛*')»وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: "ربما وهم"'““'ء وقال أبو الحسن ابن القطان: 
معقل عندهم مستضعفء وتعقبه الذهبي بقوله: "بل هو عند الأكثرين: 'صدوق لا بأس 
به" وقال في المغني: " صدوق مشهور ضعفه ابن معين وحده7”**')؛ وفي الكاشف قال: 
صدوق تردد فيه ابن معين7”**"): وقال ابن حجر: 'صدوق يخطئ'**'"): وتعقبه صاحبا 
التحريرء فقالا: بل صدوق حسن الحديث» وذكرا أقوال العلماء في تعديلهء وفالا: فكل هذا يدل 
على أن خطاء قلرل(***'. 

قلت: وإن كان خط ؤه قليلاء فالخطأ ثابت في حقه؛ فلزم وجود القيد الذي وضعه 
الحافظ ابن حجرء ولا وجه للاعتراض هليه فهو كما قال الحافظ ابن حجر: 'صدوق يخطئ. 
لكن خطأه قليل» لا يخرجه من دائرة الاحتجاج. 

قال ابن حبان: كان يخطىء؛ ولم يفحش خطؤه فيستحق الترك» وإنما كان ذلك منه 
على حسب ما لا ينفك منه البشرء ولو ترك حديث من أخطأ أن يفحش ذلك منه؛ لوجب ترك 


؛ وضعفه في رواية 





حديث كل محدث في الدنياء لأنهم كانوا يخطئون؛ ولم يكونوا بمعصومينء بل يحتج بخبر من 
الخطأ بعينه وأنه خالف فيه الثقات ترك ذلك الحديث بعينه واحتج بما سواه هذا حكم المحدثين 


(1845)هسو: معقل-بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف- بن عبيد الله للجزري أبو عبد الله العبسي؛ مولاهم: توفي 
سئة 155ه(تقريب التهذيب ١لره‏ ؛؟ 5). 

,)٠١1١7(مقر‎ ح؟"؟5/١ىربكلا‎ ننسلا)١1444(‎ 

)١144©(‏ ينظر: تهنيب الكمال(+؟77/5١)؛‏ وميزان الاعتدال(471/5). 

(1845)ينظر: العلل ومعرفة الرجال(484/7)؛ بحر الدم(١/ه ١‏ 4). 

(1841 )العلل ومعرفة الرجال(؟/١١؟)؛‏ والجرح والتعديل(585/8): والضعفاء الكبير للعقيلي(1/4؟؟). 

(1444١)ينظر:‏ الكامل (5457/5)ء والجرح والتعديل(18477/8١).‏ 

(445١)ينظر:‏ الكامل (457/5).؛ والضعفاء الكبير للعقيلي(4/١1١):‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(70/7١).‏ 

)١مهك/١(تاقثلا)١6١(‎ 

(41١)ينظر:‏ ميزان الاعتدال(471/5). 

(1867)المغني في الضعفاء(؟/179). 

)١829(‏ الكاشف(181/5). 

.)514+/1١(بيذهتلا‎ بيرقت)١825(‎ 

(©86١)تحرير‏ تقريب التهذيب(1/5١1).‏ 


۳۹4 


الذين كانوا يخطئون ولم يفحش ذلك منهم7”*')؛ وهذا كلام جبد ومحقق» و يتمشى مع قول 
النسائي الثاني» أما قوله الأول في السنن الكبرى: 'ليس بذاك القوي"؛ فقد خالف فيه جمهور 
السلف والخلفء ولم يتابعه عليه أحد سوى ما كان من ابن معين في أحد أقواله الثلاثة. 

وما دام أن النسائي عدله في أحد قوليه؛ وابن معين كذلك؛ فيتفقان مع الجمهور في 
تعديله» وهذا أولى من المخالفةء وان أعلم. 

". موسى بن يعقوب7”*' : قال أبو عبد الرحمن: اليس بذلك القوي***“'. 

وقال في الضعفاء: "ليس بالقوي"""*'ء وروى عنه في فضائل الصحابة(''*'). 
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وثقه يحيى بن معين7'*')؛ ويحيى بن سعید القطان""“'ءوابن شاهین""'ءوذکره ابن 
حبان في الثقاتء وقال في المشاهير: "من جلة أهل المدينة؛ وكان يغرب''*')؛ وقال أبو 
داوود: ا وقال ابن عدي: له أحاديث حسان»؛ وهو عندي لا بأس به 
وبرواياته0”**)؛ وقال الذهبي: صالح الحديث7”**')؛ وقال ابن حجر: صدوق سيء 
الحفظا*”*': وتعقبه صاحبا التحرير فقالا: " بل ضعيف يعتبر به في المتابعات 
والشواهد"“'ء وقال علي ابن المديني: '"ضعيفء منكر الحديث!'”*')؛ وقال الدار قطني" "لا 
يحتج به7”*') وقال الذهبي في رواية أخرى: 'فيه لين"""*'. 


)١4657(‏ الثقات(1157/0). 

(1451١)هسو:‏ موسى بن يعقوب بن عبد الله الأصغر بن وهب بن زمعة بن الأسود بن المطلب؛ ويكنى أبا محمد مات 
في آخر خلافة أبي جعفر المنصور. الطبقات الكبرى القسم المتمم(١/؟47).:‏ و(التاريخ الكبير؟/ .5 ؟). 

)١1864(‏ السنن الكبرى؟/؟77ح(714:7). 

(1459١)الضعفاء‏ والمتروكين للنسائي(١/12).‏ 

(١٠1۸)النسائي:‏ أحمد بن شميب» فضائل الصحايةءدار الكتب العلميةء بيررت.ط١,‏ 154.6ه(18/1)ح رقم(؟1). 

(1861) ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري(؟/159١)ء‏ والجرح والتعديل(58/4١).‏ 

.)؟؟19//١٠١(بينهتلا تهذيب‎ )١1857( 

(1455١)ينظر:‏ تاريخ أسماء الثقات(١/1؟؟)ونسبه‏ لابن معين» وإدراجه في الكتاب ونقل توثيقه يدل على أنه ارتضاء. 

(874١)ينظر:‏ الثقات(458/97): ومشاهير علماء الأمصار(١11/1١).‏ 

(1875)ينظر: تهذيب الكمال(1۷۲/۲۹)ء والمغني في الضعفاء(؟/845١).‏ 

(18565)الكامل(247/5). 

.)١87/1١(قثوم ينظر: من تكلم فيه وهو‎ )١8515( 

(844١)تقريب‏ التهذيب(564/1). 

(819١)تحرير‏ تقريب التهذيب(؟/14141). 

.)517١/5(لادتعالا ينظر: تهذيب الكمال(65/؟7١)» وميزان‎ )١1407( 

.)7 0 ينظر: علطل الدارقطني(7/5١١)حديث رقم(ة‎ )١14101( 


.)5١5/5( ف‎ شاكلا)١895(‎ 
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قلت: ليس به بأس» والمعدلون له أكثر من المجرحينء والذين جرّحوه لم يفسروا 
الجرح؛ والواقع العملي لبعضهم يدل على عكس ما قالواء فقد روى له النسائي خمسة أحاديث؛: 
ولم يتكلم إلا على الأول منها (”*", والدارقطني قال: لا يحتج به لكنه احتج به وروى له 
ثلاثة أحاديث 7؟"*')؛ ولم يتكلم على أي منها. 

كما روى له أصحاب الصحاحء””*"!؛ وحسئن الترمذي حديثها'”*')؛ وصححه 
الحاكمل””*', والكناني”*')؛ وأما الذهبيء فليّنه في رواية» وقال في الأخرى: صالح, فلا نعلم 
المتقدم من كلامه؛ وقوله: "صالح" موافق لجمهور العلماءء فهو أحق بالاتباع. 

ويبقى قول ابن المديني؛ فلعله قال ذلك لأجل الغرائب في حديث موسىء فإن أغلب 
المتقدمين يطلقون النكارة على مجرد التفرد» ولا أدري إن كان ابن المديني منهمء فقد ورد هذا 
عن أحمد والنسائي وشيرهما. 

وقول النسائي: 'ليس بالقوي”؛ كان أحد الأقوال المعتمذة عند بعض المتأخرين؛ فقد 
نقله ابن الجوزي واكتفى به('”*'), كما نقله: ابن عديء والذهبي» وابن حجر (““'. 

8 . يحيى بن أيوب7”**"): قال النسائي: 'يحيى بن أيوب: ليس بذاك القوي "4*7 , 

وقد تكلمت عنه في المبحث الأول بما يغني عن إعادته هنا ("*“'. 

8 ابن أخي الزهري: قال النسائي؛ "...ابن أخي الزهري ليس بذاك القوي؛**), 

وقد تكلمت عن هذا الراوي في الفصل الأول بما يغني عن إعادته هنا**). 


(۱۸۷۲۳)السنن الکبر ی۲۷۲/۲( )۳٤۲۰۲‏ یر ٥‏ ٦٥ے‏ (۸۱۹۵) و ۰۷/٥‏ ۳۹۷(۱ ۸و ۳٤/٥‏ االحدیٹین رقم ( ۷۹٤۸و )۸٤۸۰‏ 

(1404)ينظر: سنن الدارقطني» )٠١7-١١57/4(‏ كتاب السير الأحاديث أرقام (هواو١١).‏ 

(147)ينظر علي سبيل المثال لا الحصر: للمنتقى لابن الجارود١/؟١7اح :)٠١56(‏ وصصحيح ابن خزيمة(١5/1١11)ح(‏ 
6) وصحيح ابن حبان5 :)77171(25857/١‏ والأحاديث المختارة؟/5؟١ع(4757).‏ 

(1495)ينظر: جامع الترمذي(284/7؟) ح رقم(4؛). وزه/44")ح رقم )۳۷٤۸(‏ و57/5 اباب مناقب الحسن 
والحسين ح رقم(55؟؟)؛ وجميعها قال فيها: حسن غريبء وهذا يعني أنها حسنة لذاتهاء وليس لغيرها. 

.)1١٠١(مقر رقم (۳۷۲۹)؛ و553/5ح‎ ح٥۰‎ ٤/۲ ينظر: المستدرك على الصحيحين"/؟7؛ح رقم(ة ١2؟)ء و‎ )١41919( 

)١148108(‏ ينظر: مصباح الرجاجة4/؟؟؟باب الحزن ٠‏ قال بعد حديث من طريق موسى:'إسناد صحيح ورجاله ثقات". 

(14105)الضعفاء والمتروكين لابن الجوزري(1/5١15١).‏ 

(٠188)الكامل(45/5؟))2‏ ومن تكلم فيه وهو موثق(١/87١1):‏ وتهذيب التهذيب(١١117/1؟).‏ 

(1441١)يحيى‏ بن أيوب الغافقي- بمعجمة ثم فاء وقاف- أبو العباس المصريء توفي سنة 174ه. (تقريب التهذيب /١‏ 
544).: وقال البخاري مات سنة۳٠١ه.‏ (التاريخ الصغير؟/168١).‏ 

(1847)السنن الكبرى؟707/7١اح‏ رقم( 4 15). 

(1885١)ينظر:‏ المطلب الثالث من المبحث الأول من هذا الفصل(ص57١-51١)وسيأتي‏ في(صس8؟؟). 

(8484١)السئن‏ الكبرى4/5 5١ح‏ رقم(72؟1١٠)‏ 

(44١)ينظر‏ :المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الأول (ص54-57). 
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(ب)استعمالها مقيدة بالحديث(ليس بالقوي في الحديث) 

وقد استخدم هذه الصيغة على هذا النحو في خمسة عشر راويا؛ ثمانية منهم ذكرهم 
في الفقرة السابقة؛ وهذا يدل على أن الصيغتين عنده بمعنى وأحد. 

وسأتحدث عن السبعة الباقين تفصيلاء وأكتفي بالإشارة إلى الرواة الذين سبق الحديث 
عنهمء وإحالة القارئ الكريم إلى الأماكن التي سبق الحديث عنهم فيهاء والروأة هم 

250 .'“( إبراهيم بن يوسف الكوفي: ليس بالقوي في الحديث‎ .١ 

؟.أسامة بن زيد: قال أبو عبد الرحمن مم ینزید یں باتوی في احديش 9٠‏ 

قلست: اختلف فيهء فقد وثفه يحيى بن معين7'**", والعجلىي!'**'), والذهبي7'**'), زاد 
ابن معين في رواية أخرى فقال: 'ثقة حجة": وقال في رواية ثالثة: 'ثقة ثقة صا وقال في 


(1f) تال‎ 


رواية رابعة :ليس به بأس7"* "أ وقال البخاري: 'كان يحيى بن سعيد يسكت عنه 


ونقل ابن هدي عن البخاري أنه قال "هو ممن يُحتمل"***'» وقال-أيضا-؛ وقال أبو داود: 
'صالح7”**'): وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال: 'يخطئ7”*", وقال الذهبي: 'صدوق قوي 
الحديث» أكثر مسلم إخراج حديث ابن وهب عنهء ولکن أكثرها شواهد ومتابعات؛ والظاهر أنه 
ثفة“'ء وقال ابن حجر: "صدوق يهم" 'ء وتعقبه صاحبا التحريرء فقالا: 'روى له مسلم 
في الشواهد مما يرويه عنه ابن وهب؛ وهي نسخة صالحة؛ كما ذكر ابن عدي (يعني من 
كتاب) فهو حسن الحديث إلا عند المخالفة""'.» وقال ابن معين في رواية خامسة»ء وأحمد 


(18485١)السنن‏ الکبر یا٣٥‏ أ راقم (4؟14 .)١ ٠‏ 

(849١)الفقرة(أ)‏ السابقة من هذا المطلب الراوي رقم(؟) ص(؟17؟-175), 

.)٠١؟؟ه(مقر‎ ح١7١/7ىربكلا‎ ننسلا)١4844(‎ 

(18485)ينظر: تاريخ ابن معين برولية الدوري( ٤/۳‏ ۱۷و ٤۲/٣‏ ۳)؛ والجرح والتعديل(؟/824؟): والتعديل والتجريح(١/‏ 
٠غ‏ وتهذيب الكمال(؟/45؟-.5؟ق وسير أعلام النبلاء(1/؟1؟). 

(450١)ينظر:‏ معرفة الثقات(١/15؟).‏ 

(53١إينظر:‏ من تكلم فيه وهو موثق(١/11).‏ 

(۲ ۱۸۹ )ینظر : الكامل (551/1). 

(1845١/ينظر:‏ تهذيب الكمال(144/7؟-٠5؟)؛‏ وسير أغلام النبلاء(5-51417/5؟514). 

(1۸٩4)‏ التاريخ الكبير ( 7/5 ؟). 

{14/1} لماكلا)١45(‎ 

(Aj أ إينظر : تهذيب التهنيب(‎ ۸4٦) 

(۱۸۹۷) الثقات(4/7؟). 

(۱۸۹۸)ینظر: من تكلم فيه وهو موثق(١41/1).‏ 

(855١)تقريب‏ التهذيب(18/1). 

(١٠٠1)تحرير‏ تقريب التهنيب(111/1). 
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في رواية أخرى: 'ليس بشيء" وقال أحمد: "ترك يحيى بن سعيد حديثه بأخرة" ثم قال: 'له 
عن نافع مناكير"؛ وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به('''')؛ وقال عبد الله بن احمد: سألت 
أبي عن أسامة ابن زيد الليثي؛ فقال: انظر في حديثه يتبين لك اضطراب حديثها””''؛ وفي 
رواية أخرى: 'إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة" 7''')» ونقل عن أحمد أن يحيى بن سعيد 
القطان كان يضعفه""'ء وقال ابن سعد:" كان كثير الحديث يستضعف"*'''). 

قلست: هو صدوق» حسن الحديث. فيما لم يخالف فيهء وقد خالف في بعض حديته. 
ولعل هذا هو سبب تضعيف وترك يحيى بن سعيد القطان له فقد روى يحيى بن معين وأحمد 
ابن حنبل؛ أن يحيى بن سعيد القطان ترك أسامة بن زيد لأجل حديث: 'منى كلها منحر7*'), 
وقال الدار قطني: لما سمع يحيى القطان أنه حدث عن عطاء عن جابر رفعه "أيام مني كلها 
منحر" قال: اشهدوا إني قد تركت حديثه". قال الدارقطني: "فمن أجل هذا تركه البخاري“ 
وعقب ابن حجر على ذلك بقوله: " ولم يرد يحيى بذلك ما فهمه عنهء بل أراد ذلك في حديث 
مخصوص يتبين من سياقه اتفق أصحاب الزهري على روايته عنه عن سعيد بن المسيب 
بالعنعنة وشذ أسامة فقال: عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب فأنكر عليه القطان هذا 
لاغير ""'''؛ فالقطان قصد بقوله: 'تركت حديثه" أي أنه ترك هذا الحديث بعينهء ولم يترك 
كل حديث أسامةء ولذلك فهو معروف في الأوساط العلمية أنه حسن الحديثء فقد قال ابن عدي 
بعد أن سبر رواياته: ' وهو حسن الحديث وأرجو انه لا بآس بداة'*')؛ وهذا ما قاله عبد الله 
ابن أحمد لأبيه عندما قال أحمد: روى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث مناكيرء فقال له عبد الله 
: "إن أسامة حسن الحديث" فقال أحمد: إن تدبرت حديثه ستعرف النكرة فيهال؟”*'): وقال 
صاحبا التحرير في تعقيبهما على الحافظ ابن حجر:" حسن الحديث إلا عند المخالفة"''"'. 

والذي يبدو لي: أن أسامة وهم في بعض الأحاديث التي رواها من حفظهء وهي قليلة 
جدأء وأكثر رواياته من كتاب» وإخراج الشيخين لحديثه كان مما رواه من كتابهء وأحسنَ فيهء 


(١401١)ينظر:‏ الجرح والتعديل(84/5١).‏ 

)555/1( لماكلا)١50؟(‎ 

(۱۹۰۲۳)ینظر: بحر للدم(١/؟17١)ء‏ والجرح والتعديل(814/1١):‏ وسير أعلام النبلاء(1/؟145؟-45 .)١‏ 
(4١165١)ينظر؛‏ تهذيب التهذيب(1/؟18). 

(©+5١)الطبقات‏ الكبيرى[القسم المتمم ١/54؟).‏ 

(1505)الكامل (۲/٤۳۹)ء‏ وتهذیب الکمال(۹/۲٤").‏ 

(۰۷ ۱۹ )بنظر: تهذيب التهذيب(1857/1١).‏ 

.)"٠۹٤/١( ينظر: الكامل‎ ٠۹ ۰۸( 

(۱۹۰۹)بنظر: لکامل (۱/٤۳۹)؛‏ وتهذیب الکمال(۹/۲٤۳).‏ 

(١٠۹١)تحرير‏ تقريب التهذيب(١/١١١).‏ 
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فقد قال ابن عدي: 'يروي عنه ابن وهب بنسخة صالحة7'''"» وقال الحاكم: “روى مسلم 
نسخة لابن وهب عن أسامة أكثرها شواهد أو يقرنه بآخر" 9'"'), وقال الذهبي: وقد يرئقي 
حديثه إلى رتبة الحسن استشهد به البخاري وأخرج له مسلم في المتابعات'"'. 

ولعل حكم النسائي على أسامة هو بالنظر إلى ما استنكر عليه من حديثه؛ وقد نقل 
قوله: “ليس بالقوي" من جاء بعده؛ كابن عديء والذهبي» وابن حجرء وغيرهها؛'"". 

". جعفر بن ميمون: قال النسائي: جعفر بن ميمون ليس بالقوي في الحديث!*!"". 

وقد سبق الحديث عنه بما يغني عن إعادته هنا"'“'. 

؛. الحارث الأعور"'""): قال النسائي:'الحارث الأعور: ليس بذاك في الحديف**“٠‏ 

قلت: وثقه أحمد بن صالح"""'ء وابن معين »وروی مسلم بسنده عن الأعمش 
أن الحارث قال:" تعلمت القرآن في ثلاث سنين» والوحي في سنتينء أو قال: الوحي في ثلاث 
سنين؛ والقرآن في سنتين"'"*')موقال أبن معين في رواية أخرى: 'ليس به بأس7""'). 

واتهمه الشعبي"""'ء وعلي ابن المديني""'ء وأبو خيثمة""'ء بالكذب» ونقل 
الذهبي عن جرير بن عبد الحميد: أنه قال: 'كان زيفا"؛ كما نقل عن أبي بكر بن عياش عن 
المغيرة أنه قال: “لم يكن الحارث يصدق عن علي في الحديث": وقال العجلي:كان متهما7"؟' 
أ وقال الشعبي: " ما كذب على أحد من هذه الأمة ما كذب على علي*""'ء وكان ابن مهدي 


.)۳۹٤/۱( الکامل‎ )۱۹۱۱( 

.)177/1١(فشاكلا)1517(‎ 

(517١)ينظر:‏ سير أعلام النبلاء(5/؟4؟). 

(4١9١)ينظر:‏ الكامل(١/84؟)ميزان‏ الاعتدال(١/؟7؟)؛‏ ومن تكلم فيه وهو موثق(١/١41)ء‏ وتهذيب التهذيب(187/1). 

(©151)السنن للكبرى5/١٠ح‏ رقم(+ ©18). 

(15377١)ينظر:‏ الفقرة(أ) السابقة رقم(؛). (ص4١7075-51).‏ 

(1411١)هو:‏ الحارث بن عبد الله أبو زهير الهمداني الخارفي الأعور الكوفي(التاريخ الكبير(777/1١).‏ 

(1514١)السنن‏ للكبرى5/5١١‏ ح رقم( 441). 

(1515١)ينظر:‏ تاريخ أسماء الثقات(١/1).‏ 

.)١85/7؟(لماكلاو‎ :))4١/1١(يمرادلا ينظر: تاريخ اين معين برولية‎ )١57( 

.)١8/(ليدعتلاو صمحيح مسلمء المقدمة(١/۱۹) وينظر: الكامل(۲/١۸٠)ء والجرح‎ )١111( 

(؟47١)ينظر:‏ تاريخ ابن معين برواية الدوري(؟/50؟)؛ والكامل(؟/87١)؛‏ وميزان الاعتدال(1/5؟١).‏ 

(1559) ينغلر : التاريخ الكبير ( 177/5 ؟)ء و مقدمة صحيح مسلم( ر 30 والكامل(88/6١):‏ والجرحم والتعديل(؟/هم؟)ء 
وضعفاء العقيلي( ١8/1١‏ ؟). 

.)١ 41/١ ينظر : الكامل(85/7١): والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(١181/1): والمغني في الضعفاء(‎ )۱۹۲٤( 

(5؟5١)‏ ينظر: الجرح والتعديل(؟/78). 

.)778/1١(تاقثلا وينظر: معرفة‎ ,)١ ١1-11 ١رك(لادتعالا‎ نازيم)١9575(‎ 

(1۹۲۷) بنظر: الكامل(۲/١۸١).‏ 


قد ترك حديث الحارث*”*'")؛ وقال يحيى بن معين""' والدار قطئي'""': 'ضعيف". وقال 
أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين: "لا يحتج بحديثه' زاد أبو حاتم: "ضعيف الحديث ليس بالقوي" 
ء وقال ابن سعد: وکان له قول سوءء وهو ضعيف في روايته(""'')» وقال ابن حبان:" 
كان غاليا في التشيع واهيا في الحديث""""'ء وقال ابن حجر: قرأته بخط الذهبي... قيل 
ليحيى: يحتج بالحارث؟ فقال: ما زال المحدثون يقبلون حديثهء وقال ابن عبد البر في كتاب 
العلم له لما حكى عن إبراهيم أنه كذب الحارث أظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث: كذاب 
ولم يبن من الحارث كذبه؛ وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي» وقال في التقريب:" كذبه 
الشعبي في رأيه»ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف*"' 

قلت: هو ضعيف» ولا يحتج بحديثه إلا فيما وافق فيه الثقات الأثبات(“""'. 

أما توثيق ابن معين فلا يعتد به؛ لأن الروايات اضطربت عنههء فقال: ثقةء وقال؛ لا 
بأس بهء وقال: لا يحتج بحديثه» والقول الثالث يتفق مع ما قاله جمهور المحدثين» وهو أولى 
بالاتباع من غيره وقد اعترض عثمان الدارمي على توثيق ابن معين للحارث فقال: 'ليس 
يتابع يحيى على هذا" "). 

وأما توثيق أحمد بن صالح» ودفاعه عنهء فلا يعتد به أيضاء وذلك لأن دفاعه واهء فقد 
ذهب إلى أن كذب الحارث في رأيه» وليس في الحديث7""'؛ لكن أقوال العلماء تؤكد أنه كان 


(1574) ينظر: الجرح والتعديل(؟/74). 

(5؟19١)‏ ينظر: الجرح والتعديل(78/5)ء وميزان الاعتدال(5/١17١).‏ 

(470١)ينظر:‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(١/١8١).:‏ المغني في الضعفاء(١/١4١).‏ 

)١5151(‏ ينظر: الجرح والتعديل(؟/8/). 

(؟؟15) الطبقات الكبرى(18/5١).‏ 

.)؟؟؟/1١(نيحورجملا‎ )۱۹۳۳( 

(1574١)ينظر:‏ تهذيب التهذيب(؟717/5١)؛:‏ وتقريب التهذيب( ١ر1٤‏ 1). 

)١1575(‏ أجرى الدكتور قاسم علي سعد دراسة جيدة ووافية عن الحارث الأعورء وتحيّر من تباين أقوال العلماء فيه: 
وخلص إلى القول: إنه ليس بحجة؛ ليّن الحديث؛ يكتب حديثه للاعتبار. كما أجري زميلي: محمد الحوري 
دراسة أخرى على مرويات الحارث الأعورء وخلص إلى أن الشيخين لم يخرجا له مطلقاء وتندر روايته عند 
النسائي وأبي داود؛ لأنهما يضعفانه: وأخرج له الترمذي فانتقى تارة من حديثه؛ وتارة أخرى أعل وبين سبب 
الملةء وثالثة يخرج له في المتابمات والشواهد حيث لا يجد في الباب غيرءء وأما ابن ماجه فأخرج له في 
الشواهد حيث لا يجد في الباب غيرءلالرواة الضعفاء الموثقون نسبيا...ص17). 

)١575(‏ ينظر: ينظر: اللتاريخ الكبير("/؟؟7١)؛‏ ومقدمة صحيح مسلم(١/1۹).‏ الكامل(86/6١185-1١))؛‏ والجرح 
والتعديل(؟/74)؛ وضعفاء العقيلي(١/4١؟)ءوالضعفاء‏ والمتروكين لابن الجوزي(١1/١81١))‏ وميزان الاعتدال(؟ 
77 والمغني في الضعفاء( ٤١/1‏ 1)ء وتهذيب التهذيب(177/7). 

(۱۹۳۷إينظر: تاريخ أسماء الثقات(١/١١).‏ 
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يكذب في الحديث أيضا 20*')؛ وعلى فرض أنه يكذب في غير الحديثء فلا يقبل حديثه؛ فإن 
البخاري لم يقبل حديث من كذب على الدابةء فكيف بمن يكذب فيما هو أهم من ذلك؟ 

اما النسائي فلم يرو له محتجاًء بل روى له مقروناًء فقد قال الحافظ ابن حجر: " لم 
يحتج به النسائي وإنما أخرج له في السنن حديثاً واحدا مقرونا بابن ميسرة؛ وآخر في اليوم 
والليلة متابعة هذا جميع ما له عنده"'""'ء وقول النسائي: " ليس بالقوي" تابع فيه أبا حاتم: 
ونقله عن النسائي: ابن عديء والذهبي» وابن حجر٬‏ وغیرهہ(“"'. 

ه. سليمان بن موسى“"': قال أبو عبد الرحمن: 'سليمان بن موسى: ليس بالقوي 
في الحديث ولا محمد بن راشد'؟"'), وقال النسائي في الضعفاء: "أحد الفقهاء ليس بالقوي في 
الحديث"7**')؛ وذكره في الطبقة السادسة من أصحاب نافع" "ء بينما ذكره ابن المديني في 
الطبقة الثالثة من أصحاب نافع *؛؟'). 
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قلت: وثقه ابن سعد" '» ویحیی بن معین»؛ ودحيم"“" 'ء والدارقطني“"''» وقال أبو 
حاتم: " سمعت دحيما يقول: أوثق أصحاب مكحول"'. 

وقيل ليحيى بن معين: سليمان بن موسى ما حاله في الزهري؟ قال: ثقةل'*" ')؛ وقال 
ابن جريج: "كان من أهل الفضك 15*17 وقال ابن عدي: "وهو فقيه راو حدث عنه الثقات من 
الناسء وهو أحد علماء أهل الشامء وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره» وهو عندي 


(1۹۳۸) ينظر: الكامل(185/7١)»‏ وميزان الاعتدال(7/١17١)؛‏ وتهذيب التهنيب(؟/37؟1١).‏ 

(۱۹۳۹)ينظر: تهذيب التهذيب(۲۷/۲١)ء‏ وتقريب التهذيب(145/1١).‏ 

1۹٤ ١ (‏ إينظر: الكامل(۲/١۸١)»‏ وتهذيب التهذيب(؟175/1). 

(541١)هو‏ : سليمان بن موسى الدمشقي بن الأشدق ويقال الأشدق» مات سنة تسع عشرة ومائة.(التاريخ الكبير ؛/۴۸)» 
وقال ابن حبان: مات سنة خمس عشرة ومائةء وقد قيل: دم سليمان بن موسى على هشام بن عبد الملك 
الرصافة؛ فسقاء طبيب هشام شربة؛ فقتله فسقى هشام ذلك الطبيب من ذلك الدواء فقتله. ينظر: (الثقات5/١٠8؟).‏ 

.)٠۰٤(مقر‎ ح۲۳٤-۲۳۳/٤یربکلا )السنن‎ ۹ ٤۲( 

(1547)الضعفاء والمتروكين للنسائي(١/435).‏ 

.)١؟١/١(يئاسنلل‎ تاقبطلا)١544(‎ 

.)١54/4(بيذهتلا ينظر: تهذيب‎ )١1545( 

)١545(‏ ينظر: الطبقات الكبرى(/4217). 

.)١54/4(بيذهتلا سیر أعلام النبلاء(25/5؟4)» تهذيب‎ )۱۹٤۷( 

.)١54/14(بينذهتلا ينظر: تهذيب‎ )١544( 

.)١151/4(ليدعتلاو ينظر: الجرح‎ )١545( 

)١1550(‏ ينظر: تاريخ ابن معين برولية الدارمي(١/457و7١1١).:‏ الكامل(؟/؟5؟): وميزان الاعتدال(117/5؟)؛ وسير 
أعلام النبلاء(2/8؟ 4 ). 

.)١42١/؟(يليقعلا ضعفاء‎ )١4©1( 


A 


ثبت صدوق"7*"", وقال أبو حاتم: " محله الصدق وفى حديثه بعض الاضطراب,ء ولا اعلم 
أحدا من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه'9**')؛ وقال الدارقطني: "من الثقات أشى 
عليه عطاء والزهريأ*"'. 

وذكره أبن حبان في المشاهيرء وقال:" من فقهاء الشام» ومتورعي الدمشقيين» وجلة 
أتباع التابعين"» وفي الثقات قال: " كان فقيها ورعا"**'')؛ وقال الذهبي :؛ونق7*'). وقال 
ابن حجر: 'صدوق فقيه في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقلل" » وتعقبه صاحبا 
التحرير»ء فقالا: "بل فقيه صدوق حسن الحديث؛ وعبارة أبن حجرغير دقيقةء وقوله:"خولط قبل 
موته" لم يقلها كبير أحد» ثم ذكرا أقوال العلماء فيه“ ء وقال البخاري: "عنده مناكير *"'ء 
وفي رواية أخرى قال:" منكر الحديثء أنا لا أروي عنه شيئا روى سليمان بن موسى أحاديث 
عامتها مناكير""'ء وذكر العقيلي عن ابن المديني أنه خولط قبل موته بيسير(""'. 


.)؟١؟3/؟(لماكلل‎ )١86؟(‎ 

(؟156١)‏ ينظر: الجرح والتعديل(51/4١).‏ 

.)١9+/4(بيذهتلا ينظر: تهذيب‎ )١554( 

(55١)مشاهير‏ علماء الأمصار(١/5؟17).:‏ والثقات(580/5). 

(دهة1) المغني في الضعفاء(١/84١)‏ قلت: هذا غير ذاك. وهو أبو داود الزهريء يروي عن ثابت بن أسلم. 
)١559(‏ ينظر: تقريب التهنيب(١/552).‏ 

)١1554(‏ ينظر: تحرير تهذيب التهذيب(8/7؟). 

)١554(‏ ينظر: التاريخ الكبير(4/+*؟). 

.)5017/١(يضاقلل ينظر: عثل الترمذي الكبير‎ )١70( 

)١971(‏ ينظر: تهذيب التهذيب(58/4١)هكذا‏ قال الحافظ ابن حجرء ولم أجد قول العقيلي في كتاب الضعفاء. 
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قلت: هو إمام في الفقه بلا خلاف» وهذا ما أشار إليه النسائي نفسه حين قال: ' هو 
أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحديثء وقال مرة أخرى: في حديثه شيء"""'ء وذكره في 
فقهاء الأمصار"""'ء ولكن حالّة في الحديث ليس كحاله في الفقه» فهو في الحديث أقل شأناء 
كما أنه كان يحدث من حفظه»ء ومن كتابه؛ ولذلك فإن من وثقه نظر إلى فقههء وإلى ما حدث 
به من كتابه» ومن أنزله عن مرتبة الثقة نظر إلى ما حدث به من حفظه في غير الفقه؛ وقد 
أشار الذهبي إلى ذلك بقوله: 'وهذه الغرائب التي تستنكر له يجوز أن يكون حفظها'"؟". 


وقد استتكرّت عليه بعض الأحاديث؛ كما قال البخاري وأبو حاتم» ولا نستطيع تجاهل 
قول البخاري :" منكر الحديثء أنا لا أروي عنه شيئا روى أحاديث عامتها مناكير"2''"), 
فالبخاري لا يستحل الرواية عمن يقول فيه: منكر الحديث؛ ولعل حكم البخاري» والنسائي من 
بعده على هذا الراوي؛ كان بالنظر إلى ما استقر عليه أمره أخيراء فقد قال الحافظ ابن حجر: 
'إنه اختلط قبل موته؛ ونقل عن العقيلي-أيضا-مثل ذلك. 

وقد ذكر ابن الجوزي راويين آخرين غير هذا بالاسم نفسه؛ هما: سليمان بن موسى 
أبو داود الزهريء يروي عن مسعرء وسليمان بن موسى يروي عن جعفر بن سعدء وقال 
عنهما: “وما عرفنا فيهما طعنا'""')؛ وذكر الذهبي الأول» وقال عنه: "صويلح الحال*"""'ء 
فلعل الأمر اختلط على بعضهم بسبب التشابه في الاسم؛ وقول النسائي: 'ليس بالقوي", نقله ابن 
الجوزيء والذهبيء وابن حجر #“'. 

5. عبد الله بن عطاء(؟'*'): قال بو عبد الرحمن في السنن الكبرى: "عبد الل بن 
عطاء: ليس بالقوي في الحديث". وقال في الضعفاء والمتروكين:؛ ليس بالقوي"'""'. ونقل 


(1 1۷۱( 


الحافظ ابن حجر عن النسائي أنه قال في موضع آخر: ضعيف 


)١511(‏ سير أعلام النبلاء(ه/6؟4). 

(؟51١)‏ تسمية فقهاء الأمصار(١/3؟١).‏ 

)١19154(‏ ميزان الاعتدال(518/5), 

.)151/1١(يضاقلل ينظر: علل الترمذي الكبير‎ )١1915( 

.)١5/؟(نيكورتملاو الضمعفاء‎ )١1557( 

(1571) المغني في الضعفاء(١/٤۸")‏ قلت: هذا غير ذاك؛ وهو أبو داود الزهري»؛ يروي عن ثابت بن أسلم. 

(1434) ينظر: الكامل(54/4١)؛‏ والضمعفاء والمتروكين(؟/5١))؛‏ وتهذيب الكمال(؟١/517)»:‏ ومن تكلم فيه وهو 
موق (44/1) وتهذيب التهذيب(154/4). 

(57١)هو:‏ عبد الله بن عطاء الطائفي المكي ويقال الكوفي ويقال الواسطي ويقال المدني أبو عطاء مولى المطلب بن 
عبد الله بن قيس بن مخرمة وقيل مولى بني هاشم ومنهم من جعلهما اثنين وقيل: ثلاثة .تهذيب التهذيب©/181). 

(57١)ينظر:‏ السنن الكبرى(5/٠4١)ح‏ رقم(845+4)ء والضعفاء والمتروكين للنسائي(١/١٦)‏ . 

(۱۹۷۱) بنظر: تهذیب التهذیب(٤/1۹۸).‏ 


۹ 


قلست: وثقه ابن معين"""'ء والبخاري""" والترمذي" 'ء وذکره ابن شاهين في 
الثقاتء ونسبه إلى يحيىأ“""'. 

وذكره ابن حبان في الثقات7'"")؛ وقال الذهبي: 'وثق"'''')؛ وقال في موضع آخر: 
هو صدوق إن شاء اش" ءوذكره الحافظ في الطبقة الأولى من المدلسينء وقال: قضيته في 
التدلشيس مشهورة رواها شعبة عن أبي إسحاق '"*؛ وقال في التقريب: 'صدوق يخطئ 
ويدلس"'7*"')؛ وتعقبه صاحبا التقريب فقالا: ' لو قال: صدوق وسكت لكان أحسن وأصوبء إذ 
لم نقف على خطئه أو تدليسه؛ ثم هو ممن وثقه البخاري» وابن معينء؛ والترمذي» وابن حبان» 
وابن شاهينء وقال الدارقطني: ليس به بأس» وما ضعفه سوى النسائيء وقال الذهبي: صدوق 
إن شاء الله. وروی له مسلم في صحیحه"'*"' . 

قلت: الذين وثقوه ذكروه مطلقاء ولم يُبَيّوا من هو؛ فقد ذكر ابن حبان أربعة رواة 
اسمهم: عبد الله بن عطاءء وهم: عبد الس بن عطاء» يروى عن ابن عمر عداده في أهل 
مكة”*")» وعبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى الزبير بن العوامء يروى عن أبيهل”**", 
وعبد الله بن عطاء المكى» يروى عن عبد الله بن بريدة» روى عنه أبو إسحاق السبيعي وهو 
الذي يروى عن عقبة بن عامر ولم يره *"'ء وعبد الله بن عطاء أبو عطاء مولى المطلب 
يروى المقاطيع روى عنه مروان بن معاوية الفزاري““"' . 

واستشهاد مسلم به في المقدمة يقوي أمرهء لكننا لا نستطيع الجزم بتوثيقه؛ لأن الذين 
عرفوا به وفرقوا بينه وبين غيره عرّفوه بقصة الحديث الذي رواه عن عقبة» وثبت أنه لم 
يسمعه منه باعترافه هوء وقد أشار كثير من العلماء إلى تدليسه هذا الحديث» وقصته معروفة؛ 


(۱۹۷۲) ينظر: تاریخ ابن معين برواية الدوري(55/4؟).تهذيب التهذنيب(581/5١).‏ 
(۱۹۷۳) ينظر: العلل الکبیر(۰/۱٠).‏ 

)١51074(‏ ينظر: جامع الترمذي(۳/٤٥)‏ كتاب للزكاة؛ باب ماجاء في المتصدق يرث صدقته برقم(؟1"7). 
)۱۹۷١(‏ معرفة الثفات(١/٤١١)‏ لكنه ذكره مطلقا . 

. )11/(تاقثلا)١5105(‎ 

. )" ٤۷/۱ 1)المغتي(‎ ۷۷( 

(۹۷۶۸)ميزان الاعتدال(47/4١)ء‏ والكاشف(١/2714)‏ قال “صدوق" ولم يعلقه بالمشيئة ٠‏ 
(5175١)طبقات‏ المدلسين(١/؟‏ ؟). 

.)5١14/1(بيذهتلا‎ بيرقت)١54(‎ 

(1141١)تحرير‏ تقريب التهذيب(5140/7١).‏ 

(947١إينظر:‏ الثقات(5/5"). 

(985١)ينظر:‏ الثقات(90/؟ ؟). 

(۹۸4١)ينظر:‏ الثقات(۷/١٤)»‏ وهذا هو الذي تكلم عليه النسائي. 

.)5؟؟1١/48(تاقثلل‎ :رظني)١545(‎ 


ذكرها البخاري('*"")., وابن أبي حاتم”*"'")؛ وغيرهماء وقال ابن حبان: “يروي عن عقبة بن 
عامر» ولم یره" وأشار لها ابن حجر في التقريب» وفي طبقات المدلسين» كما مر سابقا. 

ولعل هذا هو سبب تضعيف النسائي له؛ وقد نقل قول النسائي: ابن عديء ابن 
الجوزي» والذهبي' “أء وغيرهم. 

. عمر بن أبي سلمة7”**': قال أبو عبد الرحمن: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي 
في الحديث 7**'). وقال النسائي في الضعفاء: " ليس بالقوي""""'. 

قلت: وثقه ابن شاهين» فقال: "صالح ثقة إن شاء الله قاله أحمد""""'ء وقال ابن معين› 
وابن عدي» والعجلي» "لا بأس به" زاد ابن عدي: "متماسك الحديث“ وقال ابن أبي خيثمة: 
سألت أبي عنه فقال: صالح إن شاء اه" . وقال الذهبي: "لا بأاس به" وفي موضع آخر: ' 
ليس به باس*""'ء وذكره ابن حبان في الثقات'''. 

وضعفه شعبة"""'ء وابن معين-في رواية اخرى-""'ء وقال ابن المديني؛ تركه 
شعبةء وليس بذاك" 'ء وقال الجوزجاني: ليس بقوي في الحديث"7”''")؛ وقال البخاري في 
التاريخ: صدوق إلا أنه يخالف في بعض حديثه ''ء وقال ابن سعد: كان كثير الحديثء 


(14۸4) 


(1947١)ينظر:‏ التاريخ الكبير(76/5١)قال:‏ ...عن شعبة قال سألت أبا إسحاق عن عبد الله بن عطاء الذي روى عن 
عقبة: قال: كنا نتناوب رعية الإبل؟ قال: شيخ من أهل الطائف حدثنيه؛ قال شعبة فلقيت عبد الله فقلت: سمعته 
من عقبة؟ قال: لاء حدثنيه سعد بن إبراهيم فلقيت سعدا فسألته فقال: حدثني زياد بن مخراقء فلقيت زياد بن 
مخراق فسألته فقال: حدثني رجل عن شهر بن حوشب, ...' 

(1۹۸۷)ينظر الجرح والتعديل(١/۷١١).‏ 

(544١)ينظر:‏ الثقات(41/97). 

. )"؛١/؟(ينغملا‎ ؛)١5؟/5؟(نيكورتملاو ينظر: الكامل(58/4١)ء الضعفاء‎ )١545( 

)٠۹۹١(‏ هو: عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة توفي بالشام سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة مع بني أمية. ينظر: (تقريب التهذيب١/7١1).‏ 

(١9551١)ينظر:‏ السنن الكبرى45/4؟ ح رقم(٣۷٤)ء‏ وتركدح رقم(5١١١٠).‏ 

(1151١)الضعفاء‏ والمتروكين للنسائي(85/1). 

.)١56/١(تاقثلا تاريخ أسماء‎ )١15145( 

(19494١)ينظر:‏ الكامل(5/١4):‏ ومعرفة الثفات(54/5١)ء‏ وتهذيب التهذيب(۷/١١٤).‏ 

.)١ ينظر: ميزان الاعتدال(7/5:‎ )١55( 

,)13١47/(تاقثلا)١1555(‎ 

)١54(‏ ينظر: للكامل(75/5))؛ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/١١75):‏ وميزان الاعتدال(95/؟14). 

(944١)ينظر:‏ وميزان الاعتدال(47/5 ؟) والمغني(158/1). 

.)؛٠١/۷(بيذهتلا ينظر: تهذيب‎ )١555( 

.)١47/١(لاجرلا أحوال‎ )٠٠١( 

)٠٠١١(‏ ينظر: تهذيب التهنيب(7/١٠5)‏ ولم أجد كلام البخاري في تواريخه الثلاث. 


۲ 


وليس يحتج بحديثه7””'")؛ وقال أبو حاتم: "هو عندي صالح صدوقء في الأصل ليس بذاك 
القوي يكتب حديثه؛ ولا يحتج به؛ يخالف في بعض الشيء"ء وقال ابن خزيمة: لا يحتج 
بحديثهء وقال الذهبي:" قال أبو حاتم صدوق لا يحتج به ووثقه غيره'*')؛ وقد صحح له 
الترمذي حديث لعن زوارات القبور فناقشه عبد الحق وقال عمر ضعيف عندهم فأسرف عبد 
الحق ...ولعمر عن أبيه مناكير وقد علق له البخاري قصة جريج والراعي*”''؛ وقال ابن 
حجر: صدوق يخطىء ''ء وتعقبه صاحبا التحريرء فقالا: " بل ضعيف يعثبر به" ثم ذكرا 
أقو ال العلماء فيدا"'"". 

قال المزي: استشهد به البخاري في الصحيح» وروى له في الأدب»ء وروى له الباقون 
سوی م۰۰0" 

قلت: قول المزي: " استشهد به البخاري في الصحيح“ وقول الذهبي:" علق له 
البخاري قصة جريج والراعي" فيهما نظرء فلم يرو له البخاري في الصحيحء ولم يعلق له 
شيئا حفيما أعلم-» وقصة جريج رواها البخاري في موضعين موصو لاء وفي موضع 
ثالث تعليقاً في: كتاب العمل في الصلاة باب إا ذعَت الأمٌ ولَدَهَا في الصنّاة قال: 'وقال اللَيْثْ 
حَدتني جَعْفْرُ بْنُ رَبيعََه عَن عَبْد الحم بن هرمز قال: قال أَبُو هرَيْرَة : قال رَسُول الله 
# نادت امنرأة ابْنَهَا وَهْوَ في صَومعة قالت: يَا جُرَبْج...الحديث07”"). 

أما الذي روى له البخاري فهو: "عمر بن أبي سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد بن 
هلال بن عمر بن مخزوم أبو حفصء أمه: أم سلمة زوج النبي#' وهو ربيب التبي 0#“ . 

وخلاصة القول: أن هذا الراوي عدلء لكن حفظه ليس بالقويء فالبخاري قال:" 
صدوق إلا أنه يخالف في بعض حديثه" "''ء وأبو حاتم قال: 'صالح صدوقء في الأصل 


.)؟*/١(ممتملا‎ مسقلا٠ىربكلا‎ تاقبطلا)٠٠١(‎ 

,.)١١07/5(ليدعتلاو‎ حرجلا)٠٠١*(‎ 

)5٠١4(‏ الكاشف(؟/17). 

.)١ 45-1 ينظر: ميزان الاعتدال(41/5‎ )٠١©( 

)٠٠١5(‏ تقريب التهذيب(5417/1). 

)٠٠١0(‏ ينظر: تحرير تقريب التهذيب(74/5). 

(۲۰۰۸) تهذیب الکمال(۳۷۸/۲۱). 

)۲٠٠۹(‏ ينظر: صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصب )417/4-١(‏ باب إذا هدم حائطأ فليين مثنه برقم(481 ؟): 
وفي كتاب الأنبياء(١4/4-1١1)‏ باب قول الله تعالى (وَاذكر' في الكتّاب مَرْيْمْ إذ انتبذت من أهلها) برقم(475؟). 

.)2١١/4-١(يراخبلا ينظر: صحيح‎ )١١( 

(11١7)ينظر:_التعديل‏ والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح(؟/1*5)؛ وينظر: الإصابة(5457/4). 

)25١11(‏ ينظر: تهذيب التهذيب(401/7) ولم أجد كلام البخاري في تواريخه. 


۳۴ 


ليس بذاك القوي يكتب حديثه؛ ولا يحتج به» يخالف في بعض الشيء7"''"أ؛ وابن سعد قال : 
ليس يحتج بحديثه'''): وهذه الأقوال تثبث أنه يخطئء ولعل أحسن الأقوال وأدقها فيه: قول 
الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. 

وأما قول النسائي: " ليس بالقوي في الحديث" فلعله تابع فيه شيخه: الجوزجاني» ونقله 
عن النسائي: ابن الجوزيء والذهبيء وابن حجر( '“. 

4. عمران بن أبان7”'": قال أبو عبد الرحمن:عمران بن أبان: ليس بقوي في 
الحديث"''). وقال النسائي في الضعفاء: " ضعيف4١*'),‏ 

قلت: قال ابن عدي: له أحاديث غرائب»ء وخاصة عن محمد بن مسلم الطائفي» ولا 
أرى بحديثه بأسا ولم أرَ في حديثه شيئا منكرا فأنكره7''') يذكره ابن حبان في الثقات» وفي 
المشاهيرء وقال: من المتقنين7'"' ')؛ وقال ابن معين: ليس بشيءآ'”' '» وقال أبو حاتم: 
"ضعيف””'")» وقال العجلي: ليس بثقة!""” ". 

وقال العقيلي: "لا يتابع عليه شيء من حديثه""""ء وقال الهيثمي: 'ضعيف وقد 
وثق"*"'")» وقال ابن حجر: "ضعيف"""'". 

وخلاصة القول: أن عمران بن أبان: ضعيف يُعَتبَّنُ به فلم يوثقه أحدء وأحسن ما قيل 
فيه: قول ابن عدي» ومع ذلك قلل من شأنه بوجود غرائب عنده؛ وأما ذكر ابن حبان له في 
الثقات والمشاهير فلا يعتدٌ به إذا لم يرو له في صحيحهء وهذا لم يحدث» وأما قول الهيثمي: 
وقد وثق: فلعله يقصد ذكر أبن حبان له في الثقات. 


(*1١3)الجرح‏ والتعديل(117/17). 

(1١7)الطبقات‏ الكبرى القسم المتمم(١/5؟1١).‏ 

(©١١٠إينظر:‏ الضعفاء لابن الجوزي(؟/٠ )١‏ ومن تكلم فيه وهو موثق(١/؟4١)؛‏ وتهذيب التهذيب(7/١401).‏ 

. هو؛ عمران بن أبان بن عمران السلمي أو القرشي أبو موسى الطحان الواسطي مات سنة خمس ومائتين‎ )۲١1١( 
.)147؟84/١بيذهتلا (تقريب‎ 

(11١5)السئن‏ الكبرى5/؟؟١‏ ح رقم(؟؟44). 

(14١؟)الضعفاء‏ والمتروكين للنسائي(١/85).‏ 

.)5١/ه(لماكلا ينظر:‎ )١15( 

[١٠٠۲)ينظر:‏ الثقات(۹۷/۸٤)»‏ ومشاهير علماء الأمصار .)1۷۸/١(‏ 

(١؟7١؟)‏ ينطر: تهذيب التهذيب(8/8١١).‏ 

.)١5؟/5(ليدعتلاو‎ حرجلا)3١7؟(‎ 

.)١148/؟(تانثلا معرفة‎ )۲٠۲۲( 

)٠١74(‏ ضعفاء العقيئي(؟/1917). 

(۲۰۲۰) ینظر: مجمع الزوائد(1۸۳/۹). 

.)٠۳۸/۱(بیذهتلا تقريب‎ )۲۰۲٦( 


E: 


ضعبف" نقله: أبن الجوزي» والمزي؛: والذهبيء وابن حجر 


وقول النسائي: 'ليس بالقوي" نقله: ابن عدي؛ والذهبيء وابن حجرا""'"ء و قوله: 


(ها, ب 


9. عمران القطان: قال أبو عبد الرحمن: عمران القطان ليس بالقوي"''ء وقال 


قي موصعم آخر: عمر ان القطان: ليس بالقوي في الحدرع("*"). سبق بحثه("'". 


.٠‏ فليح بن سليمان: ليس بالقوي في الحديث7”'').سبق بحثه("""). 
١‏ عمرو بن أبي عمرو: قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي 


في الحديث» وإن كان مالك بن أنس قد روى عنه ".سبق بحثها"”*'). 


5. محمد بن راشد: قال أبو عبد الرحمن: قال أبو عبد الرحمن: سليمان بن موسى: 


ليس بالقوي في الحديث ولا محمد بن راشد("””"). 


ونقل الحافظ ابن حجر عن النسائي أنه قال عنه: "ثقة" وقال في موضع آخر: "لا باس 


به" وقال في موضع آخر: “ليس بالقوي7'"). 


قلت : وذقه اين م ۶٣۳۰ء‏ وأحمدل'”' '), وفي رواية أخرى عن ١‏ أحمد: نمه r‏ 


وفي رواية ثالثة قال: 'ثقة ليس به باس "“""ء وقال ابن المبارك: كان صدوق اللسان؛ وقال 


.۲۷( 
۰۲۸( 


۰۲۹( 
.۳۰( 
.۳۹( 
.۳۲( 
.55( 
.74( 


(۳. 
اد 
(۴۷. 
ال 


.۳۹( 


(ئ. 


٠ه41(‎ 


؟) ينظر: الكامل(ه/٠١‏ 5) ميزان الاعتدال(ه/85؟): وتهذيب التهنيب(8/8١٠١).‏ 

؟) ينظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/١١؟))؛‏ وتهذيب الكمال(؟5؟/5١")ءوميزان‏ الاعتدال(187/5): 
وتهذيب التهذيب(8/8١٠).‏ 

؟) السنن الكبرى؟5/7 ١ح‏ (:١24؟/‏ واركاح(7١45).‏ 

)١‏ السنن الكيرى؟5/7 1ع(١22‏ ؟)ء ودح رقم( ١؟4)‏ و"أركح(1207). 

؟) ينظر الفقرة(أ) السابقة رقم(8١)‏ (ص517؟0-5٠5).‏ 

”)السنن الكبرى١14557/1ح‏ رقم(474١).‏ 

ينظر: الفقرة(أ) من هذا المطلب رقم(۲1).(ص۳۰۳-٠١).‏ 

؟) السئن الكبرى؟/5977-(١٠8").‏ المعروف عن مالك أنه لا يروي إلا عن ثفة. ذكره البخاري في التاريخ 
الكبير(59/5” )وسكت عنهء ووثقه العجلي في معرفة الثفات(۲/١1۸)‏ وقال عله: ثفة ينكر عليه حديث البهيمةء 
وقال ابن الجوزي: .. قال يحيى: لا يحتج بحديثه وقال مرة: ليس بالقوي وليس بحجة؛ وقال أحمد: ما به بأس. 
ينظر: الضعفاء والمتروكين( "/١2؟).‏ 

")ينظر الفقرة(أ) السابقة من هذذا المطلب؛ رقم(؟ة .)١‏ صس(١٠٠”5-7١52).‏ 

؟)السنن الكبرى4/؟؟4-7؟1ح رقم(؛ .)7٠٠١‏ 

")بنظر: تهذيب التهذيب(5/١‏ 1 .)١‏ 

")بنظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري(475/4))؛ ومن كلام أبي زكريا في الرجال(5/1): وقال: كان قدرياء 
وفي رواية أخرى قال: ثقة صدوق.(تهذيب التهذيب ٠٠/۹‏ 1). 

إينظر: العلل ومعرفة الرجال(151/7١)ء‏ وبحر الدم(١/575).‏ 

'")ينظر: الكامل(5/١1١3))‏ وتهذيب التهذيب(40/4 .)١‏ 

)العلل ومعرفة الرجال(7/؛ .)5١‏ 


۳۲۵ 


يحيى بن سعيد: كان شيعياً قدرياء وليس بحديثه بأس7'*'')» وقال شعبة: صدوق لكنه شيعي أو 
قدري“ '" وقال يعقوب بن شيبة صدوق““ء وقال الفلاس: قدري“'ء وقال ابن عدي: 
'وليس برواياته بأس إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم"*' "2 وقال أبو حاتم: صدوق حسن 
الحديث“""ء وقال الذهبي: صدوق“''. وقال الجوزجاني: " كان مشتملا على غير بدعة 
وكان فيما سمعت متحريا الصدق في حديثه7''"أء وقال محمد ابن ابراهيم الكتاني سألت أبا 
حاتم عنه فقال كان رافضيا(”” ')؛ وقال الدارقطني يعتبر بهال'**"). وفي رواية أخرى قال: 
ضعيف0517). 

وقال عبد الرزاق ما رأيت رجلا في الحديث أورع منه””*' "'؛ وقال ابن حبان كان من 
أهل الورع والنسك ولم يكن الحديث من صناعته؛ فكان يأتي بالشيء على الحسبان ويحدث 
على التوهم فكثر المناكير في روايته فاستحق ترك الاحتجاج به ©“ وقال ابن حجر: 
صدوق يهم رمي بالقدر أ" وتعقبه صاحبا التحريرء فقالا: " بل ثقة"» ثم نقلا أقوال العلماء 
الذين وثقوه لتأكيد ما ذهبا إليه ("*“. 

قلت: قول صاحبي التحريرء فيه نظرء ولم يُنصفا حين نقلا أقوال المعدلين» ولم ينقلا 
أقوال المجرحين؛ وبخاصة قول ابن حبان في كتاب المجروحين» فهما مبهوران بكتاب ابن 
حبانء فقد سبق أن قالا في مقدمة كتابهما: ' وبقدر ما عرف عن ابن حبان من تساهل في 
التوثيق» وذكره للمجاهيل في كتابه "الثقات": فإن كتابه "المجروحين" من الكتب التي أجاد فيها 


.)١١1/1(لماكلا إينظر:‎ ٠١47 


(؟4 ١‏ إ)ينظر: للعلل ومعرفة الرجال(5/7٠5):‏ والجرح والتعديل(57/7؟)؛ وتهذيب التهذيب(5/١٠4١).‏ 
(44١٠)ينظر:‏ تهذيب التهذيب(40/4١).‏ 

(©4١١إينظر:‏ والجرح والتعديل(7/؟5١).‏ 

.)؟١١/5(لماكلا‎ :رظنيإ٠١45(‎ 


3١ 41(‏ )ينظر: الجرح والتعديل(07/؟5١).‏ 

(44١٠)ينظر:‏ من تكلم فيه وهو موثق(151/1). 

.)١151/١(لاجرلا‎ لاوحأ)؟١4(‎ 

.)٥۷۸/(ءافعضلا إنظر: المغني في‎ ۲٠٠ ٠١( 

(51١5؟)‏ سير أعلام للنبلاء(1414/7"؟)ء وتهذيب التهذيب(50/5١).‏ 

(؟6١١)‏ سنن الدارقطني ۱۷۹/۲ح رقم(۹٦۳و )"۷١‏ 

(9©١٠)ينظر:‏ التاريخ الكبير(١/١8):‏ والعلل ومعرفة الرجال(؟/5١4))؛‏ والجرح والتعديل(//؟5١).‏ 
)٠١64(‏ المجروحين(57/1؟). 

.)478/1١(بيذهتلا تقريب‎ )٠٠١( 

.)"٠١-؟‎ ٤١ ينظر: تحرير تقريب التهذيب(۳//‎ )٠١١( 


۳٦ 


كل الإجادة» فذكر الجرح مفسرا معللء وهو يُعدُ من أجود ما كب في باب" ء وقالا في 
موضع آخر عن القاعدة في التعامل مع توثيق ابن حبان وتضعيفه : "أما تضعيفه؛ فينبغي أن 
يُعدٌ مع الجهابذة المجودين؛ لما بينه في الجرح المفسر"**', ولا أحسب أنهما يجهلان قول 
ابن حبان في محمد بن راشدء لكنهما تجاهلاه والله أعلم. 

فابن حبان فسر الجرح في هذا الراويء وبين أن الحديث لم يكن من صناعته؛ وأنه 
ي باي على الحسبان ويحدث به على التوهم» وأن المناكير كثرت في روايته حتى 

ستحق ترك الاحتجاج بهل'*'). 

-وفي ظني- أن القيد الذي وضعه الحافظ ابن عدي؛ قيد حسنء حين قال: 'إذا حدث 
عنه ثقة؛ فحديثه مستقيم7*” ')» ولعل قول الحافظ ابن حجر من أعدل الأقوال وأحسنها في 
وصف الرجل. 

وقد نقل عن النسائي أكثر من قول في الرجل» ونقل أقواله من جاء بعده. 

١‏ . محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: قال النسائي: محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى: ليس بالقوي في الحديث»ء سيء الحفظء وهو أحد الفقهاء!'"''). سبق بحثه7""'* ). 

4 . مصعب بن ثابت7"''": قال أبو عبد الرحمن: مصعب بن ثابت: ليس بالقوي في 
الحديث والله تعالى أعلم ويحبى القطان لم يتركه. "“". 

ضعفه يحيى بن معين7”"' '؛ وأحمد بن حنبل 7'' ": زاد أحمد: ولم أر الناس يحمدون 
حديثه؛ وقال ابن معين في رواية أخرى: 'ليس بشيء”'''")؛ وقال الجوزجاني: 'لم أن الناس 
يحمدون حديثه7*"' ')؛ وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث'"'' '؛ وقال ابن سعد:" وكان كثير 


(509١7)تحرير‏ تقريب للتهذيب(1/١؟).‏ 

(84١؟)‏ ينظر: تحرير تقريب التهذيب(١/14؟).‏ 

)5١55(‏ ينظر: المجروحين(2/؟520؟). 

-)؟١1١/56(لماكلا‎ :رظني)؟١6٠(‎ 

(51١5)السنن‏ الكبرى 5/؟5 ح رقم(١ ٠٠١14‏ ). 

(77١7)ينظر:‏ المطلب الثالث من المبحث الثالث من هذاالفصل(ؤصس؟؟؟-55؟5). 

(۳٠١۲)هو:‏ مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير مات بالمدينة سنة ١۷‏ ه.([الجرح والتعديل^/٤ .)"٠‏ 

(74١2)السنن‏ للكبرى45/4؟ ح رقم( 171١‏ 7). 

١ ٥(‏ ۲ إينظر : الكامل(5551/5)؛ والجر ح والتعديل(۸/٤ ١‏ ")؛ 

(١۹١۲إينظر:‏ بحر الدم(١/ر١١٤)‏ والكامل(5/١55)ء‏ والجرح والتعديل(۸/٤‏ ١)؛‏ وضعفاء العقيلي(955/4١):‏ وتهذيب 
الکمال(1۹/۲۸). 

(۷٠١۲)ينظر:‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(۲۲/۳١)؛‏ وضعفاء العقيلي(55/14١).‏ 

.)١17/١(لاجرلا أحوال‎ )٠١64( 

(55١5)ينظر:‏ الكامل(51/5؟). 


TY 


الحديث يستضعف ”"'. وقال أبو حاتم» وأبو زرعة الرازيين!'”'")؛ والدارقطني"""ا: " 
ليس بالقوي" زاد أبو حاتم: 'صدوق كثير الغلط'. 

وتش اریت أقوال ابن حبان فيه» فقد ذكره في المشاهير وقال:" من جلة أهل المدينة 
ومتقنيهم"""ء وفي الثقات قال: وقد أدخلته في الضعفاء وهو ممن استخرت الله فيه(" 
كما ذكره في المجروحينء وقال: '"منكر الحديث ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر 
ذلك منه استحق مجانبة حديثه*"*'), 

وقال الذهبي: "ين لغلطه"""ء وقال ابن حجر: "لين الحديث وكان عابدا""“". 

قلت: هو ضعيف يعتبر به» فلم يوثقه سوی ابن حبان»؛ وقد رجع عن قوله بعد أن 
استخار الله فيه» وقول النسائي: " ليس بالقوي" تابعه عليه: أبو زرعةء وأبو حاتم" ونقله 
عنه: المزيء الذهبي: وابن حجرء وغيرهه!"”'"). 

6. يحيى بن أيوب: قال أبو عبد الرحمن: يحيى بن أيوب عنده أحاديث مناكير 
وليس هو بذلك القوي في الحديث!"**').سبق بحثهل'*' ". 

وفي ختام هذا الفصل أقول: إن الإمام النسائي يمتاز بشخصية نقدية فذة» وكلامه 
معتمد في الرجال» وفي العلل؛ وجميع فنون الحديث؛ وقلما نجد مصنفا حديثيا إلا ونجد أقوال 
النسائي مبثوثة فيه» فهو من العلماء العاملين الذين أثروا تأثيرا كبيرا فيمن جاعوا بعده. 

ولعل تأخر وفاة النسائي عن أصحاب الكتب التسعة؛ كان سببا في سعة إطلاعهء 
وتبحره في مختلف العلوم الحديثية» إذ تسنى له الاطلاع على خبرات السابقينء فاستفاد منها 
بلا شك؛ لكنه لم يتو قف عندهاء ولم يكن مقلدأ فحسبء وإنما كانت له شخصيته المستقلة» بدا 
من حيث انتهى الآخرونء فكانت جهودة متميزة؛ فرحمة الله عليه» وعلى جميع المحدثين 
السابقين واللاحقين؛ والحمد لله رب العالمين. 


(7١٠)الطبقات‏ الكبرىء» القسم المتمم(١/؟47).‏ 

.)5١14/8(ليدعتلاو ينظر: الجرح‎ )٠١11( 

.)١ ٤٤/١ ١(بيذهتلا ينظر: تهذيب‎ )۲١۷۲( 

.)١؟4/١(راسمألا مشاهير علماء‎ )٠١77( 

.)٤۷۸/۷(تاقلا‎ )5١074( 

(75١١)ينظر:‏ ينظر: المجروحين(؟ ,كو ؟؟). 

(077١؟)‏ الكاشف(؟507/7؟). 

(10١3)تقريب‏ التهذيب(2/1؟57). 

(۷۸١۲)الجر‏ ح والتسيل(۸/٤٠).‏ 

(5١7/)ينظر:‏ وميزان الاعتدال(472/1)؛ وتهذيب التهذيب( .)١ ٤٤/٠١‏ 
(8١٠)السئن‏ الكبرى"/55ح رقم(151١٠).‏ 

.)154-١61!(رص ينظر: الفقرة (أ) السابقة رقم(۲۸)» وينظر‎ )۲١۸١( 


TTA 


خلاصة الفصل: 

تكلم النسائي في هذا الفصل على مائة وتسعة عشر راوياء كان الكلام عى ستة منهم 
مكرراء واستخدم صيغا مختلفة في الحكم على رواياتهم بالردء وكان له فضل السبق في 
الحديث عن ثلاثة منهم؛ لأنه آخر الستة وفاة وهؤلاء الثلاثة تأخرت وفاتهم. 

وقد وافقته على معظم هذه الأحكام؛ لأنها جاعت موافقة لأقوال جمهور المحدثين؛ إلا 
أنني خالفته في الحكم على واحد وثلاثين راوياء ثمانية وعشرين منهم في القسم الثالث من 
المطلب الأخير في هذا الفصلء وذلك بسبب اختلافه مع جمهور المحدثين في مدلول عبارة: 
ليس بالقوي” وتردد هذه العبارة بين التعديل والتجريح. 

والجدول التالي يبين هذه الصيغ وحجم استخدامها في هذا الفصل. 


جدول الصيغ التي استخدمها النسائي في تجريح الرواة 





جدول يبين الفرق بين حكم النسائي وحكم الباحث على أصحاب مرتبة ليس بالقوي أو ليس بالقوي في الحديث 
وعددهم أربعة وأربعين راويا 





بعض الأحوال دون بعض 


وبالنظر إلى الجدول السابق نجد أن عبارة: " ليس بالقوي": أو “ليس بالقوي في 
يث" مترددة بين الجرح والتعديل؛ إذ جميع هؤلاء الرواة من المختلف فيهم, فلم يتفق النقاد 

على توثيقهم» ولا على تضعيفهم؛ وأحكام الباحث تشبه حكم الحافظ ابن حجر في التقريب» 
فهي خلاصة ما قيل في الرجل. 

أما المجاهيل فهم عنده قسم واحدء ولم يستخدم لفظ الجهالة إلا في أربعة روات 
واستخدم ألفاظا أخرى لا تدل على الجهالة صراحةء وإنما تشير إليهاء مثل: ”لا أعرفه أو لا 
نعرفه"» وهذه الألفاظ تشير إلى عدم معرفته هو بالراوي» وهو احتياط حسن منه»ء فما لم 
يعرفه هو قد يعرفه غيره؛ لكني وجدت أن أغلب الذين قال فيهم ذلك هم مجاهيل إما عيناً وإما 
حالاًء وبعضهم قد زالت جهالتهم وبان حالهم . 

أما عبارة: "ليس بالمشهور" فاستخدمها النسائي سبع مرات» وكان ثللاث مدلولات: 

الأول: عدم الشهرة مطلقاء وتعني الجهالةء وَوُصف بها ثلاثة رواة. 

الثاني: عدم الشهرة بين الأوساط العلمية» وَوُصف بها ثلاثة روأة. 

الثالث: عدم الشهرة في سند بعينه» وَوصف بها راو واحد. 


TY 


الباب الثاتى 
أحكام الإمام النسائى على الأسانيد. 

بعد الإسناد ميزة من ميزات الأمة الإسلاميةء ولولا وجوده؛ لكان حالها حال الأمم 
السابقة التي لم نتثبه إلى أهمية الإسناد في حياتهاء فوقع التحريف والتبديل في دينهاء وعقيدتهاء 
ولذلك تنبه المسلمون لأهمية الإسناد منذ ظهوره» فها هو عَبْدُ الله بن المُبّارك-أحذ التابعين- 
يقول: "الإسنَادُ من الثين ولولا الإستناد لقال من شاءً ما شاءء ١ء‏ ونقل مثل هذا عن الإمام 
أحمد-أيضاً-7"» وقال مُحَسْد بْن سيرين: 'إنْ هذا الْعلمٌ دين فانظروا عَمْنْ تأخذون دينكم'7). 

ولذلك اهتم المحدثون بدراسة أحوال الرجال؛ لبيان مدى أهليتهم لتحمل الحديث؛ وفق 
قواعد وضوابط صارمة:؛ وبالتالي معرفة صحيح الحديث من سقيمه؛ ولا يتوصل إلى صحة 
الحديث أو ضعفهء إلا بعد معرفة حال رواة إسناده» وقد نبه الإمام الشافعي إلى هذه المسألة 
بقوله:" لا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه» إلا في الخاص 
القليل من الحديث؛ وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه : بأن يحدث المحدث ما لا يجوز 
أن يكون مثله أو يخالفه ما هو أثبث واكثر دلالات بالصدق منه" 7)؛ ولذلك اهتم المحدثون 
بالأسانيد اهتماماً كبيرا؛ مما جعل المستشرقين وتلامنتهم7)ء يتهمون المحدثين أنهم اقتصروا 
في دراسة الحديث النبوي الشريف على جأئب السند دون المتن» ووصفوا مناهج المحدثين 
بالسطحية؛ فقال بعضهم: "إن وجهات النظر التي تبناها النقد الإسلامي للسنة لم يكن بإمكانها 
أن تساهم في تشذيب المادة المحترمة للأحاديث من الزيادات التي هي أظهر ظهورا إلا في 
مقياس محدود؛ ففي النقد الإسلامي للسنة تهيمن النزعة الشكلية للقاعدة التي انطلق منها هذا 
العلم. والعوامل الشكلية هي بصورة خاصة؛ العوامل الحاسمة للحكم على استقامة وأصالة 
الحديثء أو كما يقول المسلمون: على صحة الحديث» وتختبر الأحاديث بحسب شكلها 
الخارجي فقط. ثم إن الحكم الذي يمس قيمة مضمونها يتعلق بالقرار الذي يعطونه حول 
تصحيح سلسلة الرواة. وعندما ينتصر إسناد في امتحان هذا النقد الشكلي ويكون قد نقل به 
فكرة مستحيلة ملوثة بتناقضات خارجية وداخليةء وعندما يقدم هذا الإسناد سلسلة غير منقطعة 


(١)مقدمة‏ صحيح مسلم(9/1١1).‏ 

(؟)بنظر: المقصد الأرشد في ذكر رجال أصحاب الإمام أحمد(5/١5١).‏ 

(؟)مقدمة صحيح مسلم(١/4١).‏ 

(4)الشافعي: محمد بن إدريسء الرصالة؛ تحقيق: أحمد شاكرء دار النشر والطبعة(بدون)؛ القاهرة ۱۹۳۸م.(۳۹۹/۱). 

(4) مثل: جولد تسيهرء ووليم مورء وغاستون ويت, وکایتاني» وشاختء وكولسونء وأتباعهم؛ كأحمد أمين؛ ومحمود 
أبو ريه؛ وإسماعيل أدهمء. ينظر أقوالهم مفصلة في كتاب: نقد المتن بين صناعة المحدثين ومطاعن المستشرقين: 
الدكتور نجم عبد الرحمن[إص۸-١٠)‏ وينظر قول أحمد أمين في كتابه: ضحى الإسلام(؟/١5١‏ وما بعدها ). 
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لشيوخ جديرين بالثقة تمامأء وعندما يبرهن على أن هؤلاء الأشخاص كان في إمكانهم أن 
يكونوا على صلة فيما بينهم؛ فإن الحديث يعتبر عند ذلك صحيحاء ولا يبادرن أحدٌ لأن يقول: 
بما أن المتن يتضمن استحالة منطقية؛ أو تاريخية؛ فإني أشك الإسناد منتظما7). 

ولست بصدد الرد على شبهات المستشرقين ومطاعنهم في السنة النبوية» فقد كان هذا 
الموضوع هو مشكلة الدراسة في رسالة الماجستيرء التي تقدمت بها إلى الجامعة الأردتية عام 
5امء وتناولت فيها هذه الشبهة بالتفصيلء وفنتت مزاعم المستشرقين بالتطبيق العملي"» 
لكن من المهم أن أشير إلى مسألتين: 

الأولى: إن نقد المتن بدأ قبل أن يوجد الإسناد وتتعدد حلقاته. 

الثانية: أنه لا تلازم بين صحة السندء وصحة المتن» ' فقد تقرر أن صحة الإسناد لا 
تستلزم صحة المتن")ء فقد يصح السندء ولا يصح المتن بسبب شذوذه» فصحة الإسناد شرط 
لصحة الحديث» وليست موجبة له» وهذا ما غفل عنه المستشرقون ومن تابعهم؛ فحين تصدوا 
لنقد المتن بمعزل عن السندء جاعوا لنا بالعجائب» واتهموا بعض الأحاديث الصحيحة المخرجة 
في الصحيحين بالوضه“. 

وقد تصدى الدكتور محمد مصطفى الأعظمي لهذه التهم؛ ورد عليها بما يليق بها 'ء 
كما رد الدكتور محمد طاهر الجوابي على جولتسيهرء وأحمد أمين» في الموضوع نفسه''. 

وقد خصصت هذا الباب لبيان أحكام الإمام النسائي على الأسانيد صحة وضعفاًء 
وسيكون عملي فيه قائماً على تخريج الأحاديث التي حكم النسائي على أسانيدها؛ للتعرف على 
من أخرج الحديث قبله» ومن أخرجه بعده» مع بيان العلاقة بين رواية النسائي ومن قبله» ومن 
بعده» وسأركز على الاختلاف في الحكم بين النسائي وغيره إن وجد. 


(5) مسنهج النقد في علوم الحديث(ص477) نقلاً عن فصول مترجمة من كتاب:“دراسات في السئة الإسلاميةء ترجمة: 
عيد اللطيف الشيرازي الصباغ. 

(1) عنوان الرسالة: نقد المتن عند الإمام النسائي في السنن الكبرى" وهي لم تطبع بعد. 

()ينظر: مقدمة ابن الصلاح(1/؟1)؛ وابسن القيم: محمد بن أبي بكر الحنبلي حاشية ابن القيم على سنن أبي داود. 

دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان»ط؟. 456١م »)/7/1١(‏ وتحفة الأحوذي(١/78١)ء‏ وأبجد العلوم(1١54‏ او447). 

(9)فقد زعم “جولد تسيهر" أن حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" موضوع لغاية: وهدف سياسي إذ إن عبد 
الملك أراد أن يصرف الناس عن الحج إلى الكعبة ويحولهم إلى الحج إلى بيت المقدسء فأوعز إلى الزهري بوضع 
هذا الحديثء كما زعم المستشرق 'فنسنك" أن حديث: "بني الإسلام على خمس“ وحديث: "الشهادة" موضوعان؛ مع 
أنهما من الركائز الأساسية في هذا الدين؛ وهذه الأحاديث مخرجة في الصحيحين. ينظر : (دراسات في الحديث 
النبوي وتاريخ تدوينه للأعظمي؟//1451-١47).‏ بتصرف. 

)٠١(‏ دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للاعظمي(470-461//5). 

(١١)ينظر:‏ الجوابي: محمد طاهرء جهود المحدثين في نقد متن_الحديث النبوي_الشريف: نسخة مصورة: بدون 
معلومات نشر(؟151-145). 
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الفصل الأول 


سبق القول: إن صحة السند لا يلزم منه صحة المتن» لكن الأئمة لا يعدل أحدهم عن 
الحكم على الحديث إلى الحكم على الإسناد بمعزل عن المتنء إلا لأمر في نفسه؛ فإذا قال 
المحدث: هذا حديث صحيح؛ فمعناه: أنه استوفى شروط الصحة»ء وإذا قال في حديث آخر: إنه 
غير صحيح» فمعناه أنه فقد شرطأ من شروط الحديث الصحيح. 

وقولهم: هذا حديث صحيح الإسنادء دون قولهم هذا حديث صحيح ؛ "لا يفيد الحكم 
بصحته لأن صحة السند شرط أو جزء سبب للعلم بالصحة لا موجب تامء فلا يلزم من مجرد 
صحة السند صحة الحديث ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلة*"'. 

و قد يصحح أو يحسن الإسناد لثقة رجاله دون المتن لشذوذ أو علة ... فإن اقتصر 
على ذلك حافظ معتمدء ولم يذكر له علةء ولا قادحا؛ فالظاهر صحة المتن وحسنئه؛ لأن عدم 
العلة والقادح هو الأصل والظاهرء فقد نقل السيوطي عن شيخ الإسلام أنه قال: والذي لا شك 
فيه أن الإمام منهم لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لأمر ما""'. 

والإمام التسائي-رحمه الله-أصدر أحكاماً عامة بالصحة والحسن وغيرهما على 
الأحاديث: بما يقتضي صحة الإسناد والمتن معاء وأصدر أحكاما أخرى خاصة بالأسانيد. 
وهذه تقتضي صحة الإسنادء ولا يلزم منها صحة الحديث كما مر آنفا. 


(1١)حاشية‏ ابن القيم على سنن أبي داود .)77/1١(‏ 
)1١(‏ تدريب الراوي(١/151١).‏ 
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المبحث الا 
الحكم على الإسناد بالصحة 
©« 

سَبْرَة الْجُيَنيّ» عن أبيهء قال: أذنَ رَسُول الله 4 بالْمتعة فانطلقت أنَا ورَجْل إِلَى امئرأة من 
بني عامرء فعَرضئنا نها أنفسّتاء فقالت: ما تَعُطيني؟ فقلت: ردائي» وقال صاحبي: 
رذائي...الحديث“ ثم قال بعده: ' قال أبو عبد الرحمن: "هذا حديث صتحيح" 09). 

قلت: مع أن حكم النسائي على الحديث بالصحة يشمل السند والمتن معأ لكن طريقة 
عرضه على هذا النحو فيه إشارة إلى تصحيح السند على وجه الخصوصء فقد أخرج 
الحديث من ستة طرق أخرى غير هذه الطريقء بأسانيد مختلفة مدارها جميعا على الربيع بن 
سبرة عن أبيه“". لكن اختلفت الروايات عن الربيع؛ فقد رواه عن الربيع: عمر بن عبد 
العزيز وابناه: عبد العزيز بن عمرء وعبيد الله بن عمرء كما رواه عن الربيع: الزهري› 
والليث. 

كما اختلفت الروايات عمن دون الربيع؛: فرواه عبد ربه بن سعيد مرة عن عبد العزيز 
بن عمرء ومرة عن عبيد الله بن عمرء ورواه شعبة عن عبد ربه من الطريقين كليهماء ورواه 
الزهري مرة عن الربيع مباشرةء ومرة عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع"'. 

وقد جاعت أسانيد هذه الروايات نازلة» بحيث وجد بين النسائي والنبي## سبع حلقات. 
وفي أحسن الأحوال ست حلقات. 

وأما المتون: ففي كل رواية من الروايات الست ذكرّ جزء من القصة التي رواها 
سبرة الجهني» ولم تذكر القصة كاملة في واحدة منهاء بينما ذكرت قصة الربيع بن سبرة 
وصاحبه مع المرأة التي تمنّع بها تفصيلاً في الرواية التي صححها النسائي» وهي عالية 
الإستاد» فإستنادها رباعي» والروايات الأخرى إسنادها سداسي أو سباعيء كما أن رواية 


.)555 ١ 1)السنن الکبری(۳۲۹-۳۲۸/۳)ء كتاب النكاح» باب تحريم للمتعة؛ برقم(‎ ٤( 

(6١)باستثناء‏ الحديث الأول رقم(١554)‏ فقد رواه من طريق رجل من بني سبرة عن أبيه؛ ولعله الربيع كما في الباقي. 

(1١)ينظر:‏ السنن الكبرى(717/5؟578-1): كتاب النكاحء باب تحريم المتعة؛ الأحاديث أرقام (41 همو”؛ همو؟؛ مهمو 
4 ) وروی الزهري ثلاث روايات أخرى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيه 
علي بن أبي طالبهه أن النبي 'نهى متعة النساء'.قال في الأول والثاني: "يوم خيبر"؛ وزاد في الثالث: 'وقال 
لبن المثنى: يوم حنين' وقال : هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه (السنن الكبرى(؟/578): الأحاديث أرقسام 
٤۷(‏ ٠٠٠و4۸٤‏ د هر 44 05), وصطوم أن بين غزوة خيبرء وغزوة حنين حوالي ثلاث سنوات. 
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النسائي رواتها ثقات!"'؟: ولذلك اختار الإمام مسلم هذه الرواية لتكون أصلا في بابهاء فصدر 
بها الباب ”ء وتابعه النسائي عليها سنداً ومتناً. 
فعلو الإسنادء وتمام الخبر المشتمل على جميع حروف الرواية» وعلو مرئبة الرواة 


وإخراج مسلم له في أصوله؛ جعلت هذه الرواية تتقدم على جميع روايات الباب. 

والحديث أخرجه عدد من الأئمة» فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 'ء كما 
أخرجه ابن ماجه"" "؛ وأحمدا'"ء والدارمي"ء و ابن حبان"ء البيهقي"ء وأبو نعيم 
الأصبهائي(”ء والطبراني"ء وذكره الألباني في أحكامه على أحاديث سثن النسائيء 
وقال:"صحيح”"ء وجميعهم من طريق الربيع بن سبرة به» وبعضهم يزيد على بعض في 
الألفاظ وبعضهم اختصر القصةء واقتصر على بيان الحكم. 

وخلاصة القول: أن حكم النسائي على الحديث: صحيح؛ واختياره لهذا الحديث ليختم 
به الباب يتمشى مع منهجه؛ فإنه إذا استوعب طرق الحديثء بدأ بما هو غلطء ثم ختم الباب 
بالصحيح» أو بما هو أصح ما في الباب» وهذا يشبه عمل الإمام الترمذي!”". 
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(؟11)وهما: قتيبة بن سعيدء والليث بن سعدء وكلاهما: نفة نبت. ينظار؛ إتقريب التهذيب ١1١٥٤و‏ ٤١؛).‏ 

(4١1)صحيح‏ مسلم(؟/77١-5؟1)عكتاب‏ النكاح: باب ذكاح المتعة ... رقم("40١)‏ بإسناده ومتنهء إلا أن مسلما زاد 
بعد قوله: لمْرأة من بني عنامر: ' كأنها بكرةٌ عَيْطَاءْ ' ثم ساق عشرة أسانيد استوعبت جميع طرق الحديث تقريباً. 

(15)سبق تخريجه: المصدر السابق. 

.)١577(مقرب )سنن ابن ماجه(١/١1۳)» كتاب النكاح» باب النهي عن نكاح المتعة»‎ ۲١( 

(١؟)مسدد‏ أحمد(؟/4٠405-4))‏ في أكثر من رواية جميعها من طريق الربيع بن سبرة به ما عدا واحدة من طريق: 
عفان» عن وهيبء عن عمارة بن غزية؛ عن الربيع بن سبرة الجهني به؛ وعكس القصة. لم يذكر ذلك غيره. 

(71)سنن الدارمي(؟/84١):‏ كتاب النكاح؛ باب النهي عن متعة النساء؛ برقم(15١5).‏ 

(5؟)صحيح ابن حبان (454-4517/5)ء ذكر بيان أنه 48 أباح المتعة ثلاثة أيام... رقم(41 .)411417-14١‏ 

(4 ؟)سئن البيهقي الكبرى.كتاب النكاح«باب نكاح المتعة..7/9١7ح‏ رقم(7517١).‏ 

(15) المستخرج على صحيح مسلم.كتاب النكاح:باب فتنة النساء(؛/18)ح رقم(؟10؟) من طريق أبي علي الصواف 
وأبي عباس الصرصريء كليهما عن يوسف القاضيءعن أبي الوليد الطيالسي» عن الربيع بن سبرة به بمثله. 

(11)المعجم لكبير(7/١١٠)ح‏ رقم(1571) من طريق يوسف القاضي عن الطيالسي: عن الليث؛ عن سبرة به بمثله. 

(710)أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/5171)ح‏ رقم(14؟؟). 

(4؟)ينظر: شرح علل الترمذي(7575/1)إذ قال ابن رجب: * وقد اعترض على الترمذي بأنه في غالب الأبواب يبدأ 
بالأحاديث الغريبة الإسناد. وليس ذلك بعيب فإنه يبين مأ فيها من للعلل؛ ثم يبين السحيح الإسناد؛ وكان مقصده 
ذكر العلل؛ولهذا تجد النُسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط؛ ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له. 
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1. قال النسائي-رحمه الله-: ' أنبًا عَمْرُو بْنْ علي قال: حَدَثنَا يَحْيَىَ-بْنُ سعيد-: 
جابر بن عَبْد اللّه أن رول الله #لرأى رَجْلاً قذ ظلل عَلَيْه في السفر فقال: الَيْسَ من الب 
الصَيّامُ في السّفر". ثم قال النسائي بعده: * حديث شعبة هذا هو الصحيح7"". 

قلت: وهذا حكم على السند والمتن معا-أيضا-» لكن نسبة الحديث إلى شعبة؛ يخص 
الإسناد الذي رواه شعبة» فقد أخرج النسائي هذا الحديث من طرق متعددة؛ إذ أخرجه من 


ل 


طريق: عمارة بن غزية عن جابر #ببنحوءا؛ كما أخرجه من طريق يحيى بن أبي كثير عن 


محمد بن عبد الرحمن على ثلاثة أوجه: 

الأول: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر به بنحوءل'”/ء وقال بعده: *هذا 
خطأء ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابر*". 

الثاني:عن محمد بن عبد الرحمن عن من سمع جابراء وقال نحوه دون ذكر المتن(". 

الثالث: عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر به بنحوها' . 

فقد اضطرب يحيى في روايته» فروايته الأولى فيها انقطاع؛ لأن محمد بن عبد 
الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابرء وحديث عمارة بن غزية مثله؛ والروايتين الأخبرتين 
ليحيى فيهما رجل مبهمء ومثل هذه الأسانيد لايعتمد عليها للجهل بحال الراوي الساقطء 
أوالمبهم ؛ فجاعت رواية شعبة لتحل جميع الإشكالاتء وجاعت متصلة الإسنادء وبينت اسم 
الراوي المبهم؛ وهذه الرواية هي الرواية الصحيحةء فقد أخرجها البخاري وأبو 
داودا" )ءوأحمدا"), والدارميءوالطيالسي"ء وابن حبان("*), والبيهقي(!*). جميعهم من 


(15)أخرجه النسائي في السئن الكبرى(؟/١٠٠)‏ كتاب الصيام.باب ذكر اسم الرجل برقم( 107)دوكان قد ذكر في 
الحديث الذي قبله رجل مبهم في الإسنادء فجاءت هذه الترجمة ثبين أسم الرجل المبهم. 

(")الكتاب نفسه حديث رقم(572١).‏ 

(1؟)الكتاب نفسهء برقم(877'و 1558). 

(61) قال ذلك بعد الحديث رقم(5555). 

('؟)حديث رقم(؟1571). 

(4؟) حديث رقم(575؟). 

(5؟)/صحيح البخاري(١-1957/4؟))»‏ كتاب الصيام » باب قول النبي2 لمن ظلل عليه واشتد الحر...؛ برقم(؛ .)١84‏ 

(71)سنن أبو داود(۷/۲٠۳)»‏ كتاب الصيام» باب إختيار الفطر برقم(97٠14؟).‏ 

(51؟)مسند أحمدء؟/5 الاح رقم(54473١).‏ 

(۳۸ سنن الدارمي ءكتاب الصيام» باب الصيام في السفر”"/"١ح‏ رقم( 5 .)١7٠١‏ 

(5؟)مسند الطيالسي(١/4؟2)؛حديث‏ رقم(١1771).‏ 

(:4)صحيح ابن حبان(8/١77)»‏ ذكر العله لتي من أجلها كرماة الصوم في السفر برقم(5551). 

(١4)سنئن‏ البيهقي الكبرى كتاب الصياءء باب تأكيد الفطر في السفر.. 47/4٠‏ ”اح رقم(؟414؟). 


۳۳٦ 


طريق شعبةء عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان» عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر 
بن عبد الم بنحوه. 

ورواه من طريق قُتَيْبّة» عن عَبْدُ العزين بْنْ محمدء عن جعفر بن محمدء عن أبيه: 
عن جابر بْن عَْدٍ الم بمعناه» وقال بعده: 'حَديث حمسن صتحيح"49). 
ورواه مسلمء والشسائي“ الترمذي“ء وعبد الرزاق"“ء وأبو يعلى" والطبراني“ء 
جميعهم من طريق جابر بن عبد الله #نلكن من غير طريق محمد بن عبد الرحمن أو محمد 
ابن عمروء ولفظه يختلف عن لفظ الحديث الأولء قال جابر: َرَج سول الله #إلَى مكة عام 
الفتح قصّام حتى بْلَعْ كراغ الغميمل'' » وَصَام الناسٌ مَحَثه فقيل لَه: إن الاس قذ شق عََنْهم 
لصلَيَامٌ ون الناس يَنَظرُون فيما فعلت» قذعا بقذح من مَاء بَعْدَ العصنرر ٠‏ فشرب والناس 
يَنظرون إِليْه'» فأفطن بَعْضْمُهُمْ وَصامٌ بَعْضْمْهُمْ فبَلَعْهُ أَنْ ناسا صَامُوا فقال: أولتك الْعْصَاد. 

وقد حكم الشيخ الألباني على الأحاديث جميعها بالصحة("). 

قلت: حكم النسائي على هذا الحديث موافق لأحكام السلف والخلف» وطريقة عرض 
الروايات جاءت متمشية مع منهجه في مثل هذه المسائل. 

لكن تصحيح الشيخ الألباني لجميع الروايات فيه نظرء فلو افترضنا أنه يعني بقوله: 
صحيح: "الصحيح لغيرة؛ لورود الحديث من طرق أخرىء فهذا أيضا فيه نظر؛ لأن الحديث 
الضعيف إذا جاء من طريق أقوى منه أو مثله يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره؛ ولا يصل إلى 
الصحيح لغيره؛ والغريب أنه صحح الحديث الذي نص النسائي على أنه خطأء وأن محمد بن 
عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابر(ء ولم أجد لجابر ذكرا في شيوخ محمد بن عبد 


(؟4)جامع الترمذيءكتاب الصوممباب ما جاء في كراهية الصوم في السفر...44/7ح رقم (١٠7)وهذا‏ الحديث رواء 
النساني في السنن الكبرى؟/١٠٠ح‏ رقم(51071؟7). 

(؟4)صحيح مسلم(؟85/1,)»: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر للمسافر في غير رمضان برقم( .)١١١‏ 

(44)السنن الكبرى(5/١١٠)‏ كتاب الصيام؛ باب ذكر اسم الرجل؛ برقم(1511). 

.)/٠١(مقرب جامع الترمذي(۸۹/۳)ء كتاب الصوم» باب كراهية الصوم في السفر»‎ )١( 

(1"؛)مصنف عيد الرزاق (؟077/5)؛ كتاب السيامء» باب الصيام في السفر؛ برقم(١447).‏ 

(419)مسند أبي يعلى 47/4 ١ح‏ قم( ١7؟او‏ ٠1ح‏ رقم(1287١).‏ 

(44)المعجم الأوسط ١1/؟75١اح‏ رقم(1؟), 

(44)الكراع: جانب مستطيل من الحرة تشبيها بالكراع» وهو ما بين الركبة والساق» والغميم: واد بالحجاز (النهاية في 

غريب الحديث55/4١)؛‏ ولسان العرب5/8١5).‏ 

(٠5)ينظر:‏ أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/57-55؟)‏ الأحاديث أرقا (؟1217-17761) على التوالي. 

(21)ينظر: السنن(۲/١١٠)‏ ح رقم(5751١).‏ 


TY 


الرحمن الذين ذكرهم المزي ء وعلى فرض أن له رواية عن جابرء فإن النسائي َي عدم 
السماع من جابر بهذا الحديث؛ كما يظهر من كلامه؛ ومع ذلك فقد صححه الشيخ الألباني". 

ولو افترضنا أن الألباني يقصد الحكم على المتن دون الإسنادء فيعارض هذا القول ما 
حكم به الألباني على أحاديث أخرى في الكتاب نفسه؛ فقد حكم على بعض الأحاديث بقوله: 
'صحيح لغيرء'*):أو'حسن صحيح بما بعده”): أو " صحيح بما قبله"ء أو بما بعده"“ء كما 


حكم على بعسض الإسانيد بقوله: "صحيح الإسناد7*")؛ أو "حسن الإسناد"7"")؛ أو 'ضعيف 
الإسناد"7'')» وهذه الأحكام تخص الإسنادء لكنه لم يفعل مثل هذا في حديث الصيام في السفر. 


*. قال النسائي-رحمه الله-:"'أخبّرتا مُحَسَّدُ بْنْ بن ببشار('", قال: حَدثنا عبد الرأحمن""ء 


قال: َتنا زَائذةا” ')» عن مَنصُور-بن المُعتمر -0'' عَنْ هال بْن ناف( خا رایع ان 


08| (W). (0Y 


فيم > عن عمرو بن ميمون ۽ عن ان ابي ليٽي“ ۽ عن امو عن أبي يوب(“ 


(؟0)ينظر: تهثيب الكمال(2؟5/1١5).‏ 

(؟8)ينظر: أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/56")‏ حديث رقم(5؟1). 

(4©)ينظر: المصدر السابق الأحاديث أرقام(15١٠).‏ 

(56)ينظر: المصدر السايق الأحاديث أرقام(؟151١).‏ 

(21)ينظر: المصدر السابق الأحاديث أرقام(١:‏ موه + مو؟؛17او١:18١)‏ 

(051)ينظر: المصدر السابق الأحاديث أرقام(؛ 4 ١و؟9١17).‏ 

(54)ينظر: المصدر السابق الأحاديث أرقام(74و١١4وو١غو77‏ 14و74 كو؛؟؟كآر789؛1رة 14ر7 1:4). 

(29)ينظر: المصدر السابق الاحادیٹ أرقام.( و( ۵۱۰و ۸٥۹و .)۱١۹۹‏ 

(١٠نظر:‏ المصدر السابق الأحادیث أرقام( ۱۸د و ۹۸۸و 01 1۸و٤‏ 1۸و ۳۱۰1و ۳۳۸4و ۹٥۲‏ 

.)453/١بيذهتلا ابن عثمان العبدي البصري أبو بكرء بندار: ثقة» مات سنة اثنتين وخمسين ومانتين(تقريب‎ )١1١( 

(؟١)ابن‏ مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري, مات سنة ثمان وتسعين ومائة(تقريب التهذيب١51/1؟).‏ 

(؟1)ابن قدامة الثقفي أبو الصسلت الكوفي: ثفة ثبتء مات سنة ستين وماتة» أوبعدها(تقريب التهذيب١/؟١١)‏ . 

(4")ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفينثقة ثبت مات سنة اثنتين وثلاثين ومأنة (تقريب التهذيب ١//ا؟‏ 5). 

(١)هلال‏ بن يساف بكسر الياء؛ ويقال: ابن ساف الأشجعي مولاهم الكوفي: ثقة من الثالثة.(تقريب التهذيب5175/1). 

(11)لبن عائذ بن عبد الله الثوري أبو يزيد الكوفي: ثقة عابد مخضرمء مات سنة١7أو77ه‏ (تفريب التهنيب١/5١؟).‏ 

(110)الأودي أبو عبد الله ويقال: أبو يحيى: مخضرمء ثقة عابد» مات سنة٤‏ ٠ه‏ وقيل بعدها(تقريب التهذيب١4717/1).‏ 

(14)هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني: ثقةء مات بوقعة الجماجم سنة”87ه (تقريب التهذيب١/154؟).‏ 

(54)هي: أم أيوب الأنصارية زوج أبي أيوب وهي بنت قيس بن سمد وكان أبوها خال زوجها(تقريب التهذيب١/ه75)‏ 
وقد جاء التصريح باسمها في رواية الترمذي. 

(١7؟)اسمه:‏ خالد بن زيد بن كليب الأنصاريء من كبار الصحابة؛ شهد بدراء مات سنة خمسين (تقريب التهنيب١/188١).‏ 


۳۳۸ 


عن النبي 2 قال:' (قل هو الله أَحَدٌ) ثلث القرآنء ثم قال بعده: قال أَبُو عَبْد الربحْمن “ما 
أغرف في الحديث الصحيح إسْنادًا أطول من هڌا"'". 

قلت: متن هذا الحديث صحيح؛ ومشهور عند المحدثين؛ فقد رواه عدد من الأئمة من 
طريق عدد من الصحابةء وسيأتي مزيد بحث له في الفصل القادم"ء لكن كلام النسائي على 
الإسناد هو ما يهمني في هذا المكان. 

فالإسناد الذي تكلم عليه النسائيء إسناد عشاريء وليس هو الإسناد العشاري الوحيدء 
فقد رواه الترمذي بإسناد عشاري-أيضاً-» وهو في نظري أقوى من إسناد النسائي؛ لأن إسناد 
الننسائي فيه راويسة مبهمة؛ ومع أنها صحابية» وسقوط الصحابي بالكلية لا يضرء إلا أن 
التصريح بالاسم أقوىء وإسناد الترمذي صرح باسم المرأة» ومع ذلك حكم عليه الترمذي 
بالحسن» ولم يصححهه لكنه قال: ولا نعرف أحدا روى هذا الحديث أحسن من زائدة. 

وحديث النسائي مروي من طريق زائدةء وفيه لطائف إسنادية كثيرة؛ منها: 


رواية صحأبي سن صحأبي: أم أيوب» عن أبي أيوب. 


. رواية امرأة عن زوجها: أم أيوب» عن أبي أيوب-أيضا-. 

. رواية مخضرم عن مخضرءم(الربيع بن خثيم» عن عمرو بن ميمون). 
. رواية تابعي عن تابعي(منصور عن هلال). 

ج. رواية أربعة من طبقة واحدة هي الطبقة الثائية بعضهم عن بعض. 
ح: 
ج 
2 


رواية خمسة تأبعين عن بعضهم-إذا اعتيرنا المخضرمين من طبقة التابعين. 


. بدأ الإسناد بصرياً في أول حلقتين؛ ثم تسلسل بالكوفيين حتى وصل الصحابة. 


صحيح » ولعله أصح الأسانيد العشارية عند الإمام النسائي مطلق". 


٤ 


¥ * ¥ 


2 س سے سے سم سي ج 
قال النسائي-رحمه الله-: "حذثنا سَُدْدَه حَذثنا يَزِيدُ هو ابن زاريم- حذثنا سليِمَانَ 


المي عن أبي عُتْمَانَء عن ان نعود أن رَجْلاً أصاب من امثرأة قبْلَةَ فأَمَى رمئول الله 
## فَذَكَرَ ذَلكَ لَهُ...الحديث" قال النسائي: ' هذا هو الصحيح"9". 


(1/)السنن الكبرى(77/7١):‏ كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلة؛ برقم(؟1١6١٠):‏ وكان 
قد رواه في كتاب صفة الصلاة(١/47؟)‏ باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد برقم(514١٠).‏ 

(1/)ينظر الفصل الأول من الباب الثالث(ص 055-455 4) فقد بحثته هناك تقصيلا. 

(؟7)من الأسانيد العشارية عند الإمام النسائي مثلاً: الأحاديث أرقام(؟554و615١٠و614١٠او515١‏ اوغيرها). 

(4)السئن الكبرى(4/4١7)؛‏ كتاب الرجم» باب من اعترف بما لاتجب فيه الحدود...برقم("؟؟7), 


۹ 


قلست: أخرج النسائي هذا الحديث سبع مرات» من طريق سفيان الثوري» وشعبة؛ 
وأسباط بن نصرء وأبي الأحوصء وأبي عوانة» جميعهم عن سماك بن حرب» واضطرب 
سماك. فرواهمرة عن الأعمشء عن إبراهيم بن يزيد» عن عبد الرحمن بن يزيدء عن ابن 
مسعودء ومرة عن إبراهيم-مباشرة-عن عبد الرحمن» عن أبن مسعودء وثالثة عن إبراهيم: 
عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعودء ورابعة عن إبراهيم» عن علقمة والأسودء عن أبي 
هريرة. ومعلوم أن سماك بن حرب اختلطء وربما كانت هذه الرواية بعد اختلاطه» فاضطرب 
فيها هذا الاضطرابء فلا يعتمد على روايته إلا فيما وافق فيه الثقات*). 

وأخرج النسائي الحديث-أيضاً- من طريق الأعمشء عن إبراهيم بن يزيد مرسلاً!””, 
ثم جاء بالحديث الذي قال عنه "هذا هو الصحيح". 

وقد أخرج الحديث من الطريق الذي صححه النسائي: البخاري/'"أء ومسلءلة". 
والترمذي!"”", وابن ماج4 "بو أحمدا)ء والبزار ("“ والطبراتي"“ء والبيهقي!؛*). 

وإذا أنعمنا النظر في طرق الحديثء نجد أن الطريق الأخير أصح الطرق التي رواها 
النسائي كلها؛ لأنها أعلى الروايات إسناداً؛ كما أن جميع رواتها ثقات؛ والتسائي تابع الإمام 
البخاري في هذه الرواية عن شيخهما: مسدد“ء ومسدد تابعه: قتيبة"ء وأبو كامل 
الجحدري"ء ومحمد بن عبد الملك)ء جميعا عن يزيد بن زريعء ويزيد بن زريع تابعه 


(۷ینظر: السئن الکبری(٤/۳۱۷-۳۱۹)؛‏ جح رقم ’۷ ۳۱ ۷ر۳14 ار 8 ١‏ الأو ١‏ لاو 51 باو (NTE TY‏ 

(5/)السنن الكبرى(1/4١8-5١5)‏ اح رقم( 777). 

(/الامصحيح البخاري(١-7/4١٠):‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة كفارة برقم("57): وفي كتاب التشتسير 
:)8477/4-١(‏ باب ل(وأقم الصلاة طرفي النهار...» برقم(45419). 

(18)صحيح مسلم(6/4١١١):‏ كتاب التوبة؛ باب قوله تعالى: (إنّ الحسنات يُذْهبْنَ السسينات )برقم (177). 

(5/)جامع الترمذي(941/5؟)بكتاب تفسير القرآن: باب: من سورة هودء برقم(4؛ .)1١١‏ 

8١(‏ )سنن لبن ماجه(47/1 4)؛ كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في أن الصلاة كفارة برقم(1۳۹۸)ء وفي كتأاب الزهد 
.)١477/5(‏ باب ذكر التوبة برقم(84؟4). 

(41)مسند أحمد(١/86؟).‏ 

(47)مسند البزار(2/؟1). 

(؟8) معجم الطبراني الكبير(١٠١/١١١).‏ 

(44)السنن الكبرى للبيهقي(۳۲۲/۸)ء كتاب الحدود؛ باب فيما يودب إن رأى الإمام تركة تركه. 

(40)ينظر: صحيح البخاري(١-877/4):‏ كتاب التفسيرء باب(وأَقم الصملاة طرفي التهار...) برقم(4581)؛ والسنن 
الكبرى للبيهقي(8//١:‏ ؟): باب من اصاب دنب دون الحء رواه من طريق البخاري عن مسدد. 

(856) ينظر: صحيح البخاري(١5/4-1١٠)2؛‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب الصصلاة كفارةء برقم("؟5): وصحيح مسلم ( 
24 كتاب التوبة؛ باب قوله تعالى: (إنّ الحنات يُذْهبْنَ اينات )برقم .)١755(‏ 

(40) ينظر: صحيح مسلم(5/4١١؟)4‏ كتاب التوبة؛ باب قوله تعالى: إن الحَسنات يُذْهِبْنَ المينات )برقم (777؟). 

(84) المصدر السابق نفسه؛ وينظر كذلك: مسند البزار(57/5), 
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يحيى بن سعيد(")؛ وإسماعيل ابن علية7”')» والمعتمر بن سليمان"ء وجرير بن حازم" ء 
وسلام بن أبي مطيع"ء جميعهم عن سليمان التيمي به بنحوه؛ وكلهم ثقات. 

وخلاصة القول: أن هذا الإسناد بمتابعاته أصح ما ورد في هذه القصةء ولعل النسائي 
تابع مسلماًء والترمذيء فقد ذكرا معظم الطرق الأخرى التي ذكرها النسائي من طريق سماك 
ابن حربء لكن كل منهما بحسب منهجهء وطريقته في سياق الأسانيد. وعليه فالنسائي سائر 
في ركاب من سبقه» مستفيداً من خبرتهم» إلا أن له شخصية نقدية مستقلة تبرز عند الحاجة. 


ل ¥ ¥ 


(45)ينظر: جامع الترمذي(5/١5؟)ككتاب‏ تفسير القرآن: باب: من سورة هودء برقم(11١؟)ء‏ ومسند أحمد(١/١۴۸).‏ 
(940)ينظر: سنن أبن ماجه(١/47‏ 4)؛ كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء في أن الصلاة كفارة برقم(594١).‏ 
(41)ينظر: سنن آين ماجه(؟/١471١),‏ كتاب الزهد, باب ذكر التوبة برقم(؛ 475). 

(؟4)ينظر: السئن الكبرى للبيهقي(577/8)؛ كتاب الحدود؛ باب فيما يودب إن رأى الإمام تركة تركه. 

(*3) ينظر: معجم الطبراني الكبير (١٠/١۴؟).‏ 


المطلب الأول: الحسن. 

قال النسائي-رحمه الله-: " أنبَا زكري بْنُ يَحَيَى قال حَدقنَا أَبُو بكر بْنْ خلاد قال حَدْتْنا 

مُحَحَدُ بْنُ فضتيل قال حَدْتَنَا يَحْبَى بْنْ متعيد عَنْ أبي سلمّة عن أبي هُرَيْرَة قال قال 

رمئول الله ©: 'تمسَحرُوا فإِنّ في السحُور بَركَة' ثم قال: قال أَبُو عَبْد الرّحمّن: حديث 

يَحْيَى بْنِ سعيد هَذَا؛ اناده حن“ وهو مُنْكرء وأخاف أن يكون الغلط من مُحَمْد بْنِ 

فُضتئل" 19), 

قلت: للوهلة الأولى يتبادر إلى الذهن أن متن الحديث منكرء وهذا ما يفهم من كلام 
النسائي: لكن الحقيقة ليست كذلك؛ فالمتن متفق على صحتهءإذ أخرجه الشيخان وغيرهما؟'". 
فإذا كان المتن صحيحاء والإسناد حسناء فأين النكارة ؟ 

وبعد أن جمعت طرق الحديث ورسمت شجرة الإسناد؛ تبين لي أن رجال الحديث 
كلهم ثقات؛ باستثناء محمد بن فضيل»؛ فقد وثقه بعضهمء وأنزله آخرون عن مرتبة الثقة: 
واتهمه الأكثرون بالتشيع (''). 

فأقل ما قيل فيه أنه صدوق رمي ببدعة» نفاها عنه أبو هاشم الرفاعي» حيث سمعه 
يترحم على عثمان» ويسب من لا يترحم عليه؛ وأقسم لأبي هاشم بالله أنه صاحب سنة»؛ فلعله 
تاب وأناب؛ وخلاصة القول: أن محمد بن فضيل حديثه مقبول في العادة» ولا ينزل عن رتبة 
الحسن» وقد أخرج له البخاري أكثر من ثلاثين حديثاء وروى له مسلم أكثر من خمسين حديثا. 

والذي يبدو لي أن النسائي وصف الحديث بالنكارةء وألمح إلى أن الخطأ من محمد 
ابن فضيل؛ لأنه تفرد برواية الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرةء إذ إن الطريق المشهور 
هو: طريق عطاء عن أبي هريرة» فقد روى الإمام النسائي هذا الحديث عن علي بن سعيد. 


(4) السئن الكبرى(؟/1؟)؛ كتاب الصيامء باب الحث على السحورء وذكر الاختلاف على عبد الملك؛ برقم(١11؟).‏ 

(©5) أخرجه البخاري في صحيحه (١74/4-1؟)كتاب‏ السومء باب بركة السحور من غير إيجابء برقم(؟؟15١)‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1/١77)كتاب‏ الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد ...برقم(©5١٠)‏ كلاهما من طريق 
َبْدُ الغزيز بْنْ صنُهَيْب عن أنس بن مالك نه عَنْ النبيّ #تقال: 'تمسَحْرُوا إن في المحور بركة". 

(41) هو: محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهمء وثقه ابن معين؛ وابن المديني» وابن سعدء والعجليء 
وابن شاهينء ويعقوب بن سفيان؛ قال عنه أحمد: كان يتشيعء وكان حسن الحديث ٠‏ وقال أبو زرعة: صدوق من 
أهل العلمء وقال أبو حاتم: شيخ وقال النسائي: ليس به بأس» وقال أبو دلود: كان شيعياء ذكره أبن حبان في الثقات 
وقال: كان يغلو في التشيع" توفي سنة ٤‏ ۹ه قال ابن حجر: صنف مصنفات في العلم» وقال 
الدارقطني: كان ثبتا في الحديث إلا أنه كان منحرفا عن عثمانء(تهذيب التهذيب )۳٠۹/۹‏ بتصرف. 
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عن أبي الربيع» عن منصور بن أبي الأسودء وعن أحمد بن سليمان» عن يزيد بن هارون: 
كلاهما:(منصور ويزيد)عن عبد الملك بن أبي سليمان»عن عطاءء عن أبي هريرة موقوفا”""). 

ورواه عن عمرو بن علي» عن يحيى بن سعيدء وعن عبد الأعلى بن واصل» عن 
يحيى بن آدم كلاهما: (يحيى بن سعيد» ويحيى بن أدم) عن ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن أبي 
هريرة#ه مرفوعا“'. 

ورواه أحمدء وأبو يعلى!'*): كلاهما من طريق وكيع وسفيان» وكلاهما عن ابن أبي 
ليلى» عن عطاءء عن أبي هريرة مرفوعا. 

قلت: إن حكم النسائي على هذا الحديث بالنكارة جاء متمشيأ مع منهجه في المنكر؛ 
لأن التفرد يكفي لوصف الحديث بالنكارة عنده» وعند كثير من المتقدمينء إذ يقول التهانوي: 
'والقدماء كثيرا ما يطلقونه-أي لفظ المنكر- على مجرد ما تفرد به راويهء وإن كان من 
الثقات"'''" لكن الحافظ ابن حجر قيّد ذلك بمن لا يحتمل تفرده فقال: " أطلق الإمام أحمدء 
والنسائي؛ وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد» لكن حيث لا يكون المنفرد في 
وزن من يحكم لحديثه بالصحة من غير عاضد يعضده7'''). 

ومحمد بن فضيل لا بأس به عند النسائي» فحديثه حسنء لكنه ليس ممن يحتمل تفرده: 
فحسّن النسائي السندء وحكم على الحديث من هذه الطريق خاصة بالنكارةء لأن الحديث 
صحيح من طرق أخرى"''ء بل إن الألباني حكم عليه بالصحة من هذا الطريق''ء لان 
المنكر عند المتأخرين: ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقات" ''“ وليس فيه مخالفة. 

ويحتمل أن يكون ابن فضيل قد سلك به الجادة؛ فوهمء لأن جادة هذا السند: أبو سلمة 
عن أبي هريرة: وأما عطاء عن أبي هريرة فليست جادة بالنسبة للطريق الأول؛ فسند الحديث 
أصله حسنء كما أن المتن صحيحٌ ولكن التكارة في الجمع بين هذا السندء وهذا المتن في 
حديث واحدء وهذا ما قصده الإمام النسائي بقوله: " إسناده حسن وهو منكر" والله تعالى اعلم. 


.)١1458و؟ السئن الكبرى(؟/7) - رقم(؟21؛‎ (1Y) 

(4) المصدر السابق ح رقم(49 و45 ؟). 

(45)مسند أحمد(؟/197؟و4/7)؛ ومسئد أبي يعلى(1 .)١ 407/١‏ 

. قواعد في علوم الحديث؛ للتهانوي(طبعة دار السلام) ص514؟‎ )٠٠١( 

. (Y4) النكثت على كتاب أبن الصلاح: لابن حجر‎ (١ ٠:١ 

(؟١٠)‏ ينظر: شجرة الإسئاد في الصفحة القادمة. 

(؟١٠)‏ ينظر: أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(١1/؟4*)‏ ح رقم(151؟), 

)٠١(‏ ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح؛ لابن حجر (595-5194/9) وشرح نخبة الفكر(07). 
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شجرة الإسناد لحديث: 









حم بن سر 
CD :‏ عد الملك لس ضور 
فيا يزيد / شعبة امسا ابو ا 





هك هم 


الطريق الموقوف. 
سه الطرق الأخرى وجميعها مرفوعة بغض النظر عن وضعها. 


muna 


4f 


تسحروا فان في السحور برك" 


أبو الربيع 4 ر عبد الر من 





.١‏ قال النسائي-رحمه الله: 'أخبّرنا قتَبَةَ عن حَجَّاجء عن ابن جُرَيْج عَن غَطاءء أنه 
متمع عبد بن عمَيْرِه قال: سمغت غائشَة زج النبئ © أن النبئ 4 کان يُمْكث عند زيب 
يشب عندها عَسّلاً...الحديث" ثم قال: "قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث إسنادهُ جِيّدُ غايّة 
صحيمحٌ حديث عائشة هذا في العسل"*''). 

والحديث رواه النسائي في أربعة مواضع”"' ')» جميعها من طريق قتيبة بن سعيدء 
والحسن بن محمد الزعفراني» كليهما عن حجاج بن محمد المصيصيء عن عبد الملك بن 
جريج: عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة بنحوه. 

وأخرجه البخاري””"". ومسلم!*'", وأبو داود"''", وأحمدا'''؛ وأبو نعيم 
الأصبهاني7'''), وأبو عوانةا"'')؛ والبيهقي7''')ء جميعهم من طريق عبد الملك بن جريجء: عن 
عطاء بن أبي رباح» عن عائشة بنحوه. 

وأخرجه البخاري''ء ومسلم"''ء وأبو يعلى ''ء والبيهقيء ''ء جميعهم من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحوه. 


(۵ ۰ )السنن الکبر ی٣/۹٣۲‏ ح رقم(؛ 551) . 

(1١٠)ينظر:‏ السنئن الكبرى(؟/١7١)‏ كتاب الأيمان والكفارات» باب تحريم ما أحل الله برقم(/!477)؛ وكتاب الطلاق(؟ 
/5). باب تأويل هذه الآية-ل(يَا أَيْهَا النبئُ لمّ تُحَرَمُ ما أحل اللّهُ لك)-على وجه آخرء برقم(5114)؛ وفي كتاب 
عشرة النساء(ه/87؟): باب الغيرةء برقم(8507)؛ وفي كتاب التفسيرء سورة التحريم؛ قوله تعالى: (يا يها النبي 
لم تُحرّمٌ ما أحل اللّهُ لك)برقم .)١١15١4(‏ 

(١٠)صحيح‏ البخاري(١-81947/4):‏ كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: يا أَيْهَا النبي لم تُحَرّمْ ما أحل الله تك)برقم( 
5) وفي كتاب الطلاق(١-4717/4):‏ الباب نفسه(57717)وفي كتاب الأيمان والننور(١-844/4١١)‏ باب إذا 
حرم طعاماء برقم(١751١).‏ 

(4١٠)صحيح‏ مسلم(1/١٠١١١)ء‏ كتاب الطلاقء باب وجوب الكفارة على من حرم لمرأته ولم ينو الطلاق برقم(494١).‏ 

(4١٠)سئن‏ أبي دالود(552/5), كتاب الأشربة؛: باب شراب للعسل برقم(4١17؟).‏ 


(١١٠)مسند‏ أحمد(؟/١؟١).‏ 
(١١١)المستخرج‏ على صحيح مسلم(45/4١):‏ كتاب الطلاق؛ باب لم تحرم: لم تَحْرّمٌ مَا أل اللّهُ ك) برقم(۷۷٤").‏ 
(؟١١)مسند‏ أبي عوانة(؟/؟15١).‏ 


(*١١)سنن‏ البيهقي(51/7؟)؛ كتاب القسم والنشوزء باب من قال مالي علي حرام...برقم(1821١).‏ 

(4١١)صحيح‏ البخاري(١-457/14):‏ كتاب التفسير» باب قوله تعالى: يا أيُهّا الي لم تَحرّمْ ما أحل الله لك)برقم( 
۲ وفي كتاب الطلاق(١-417/4):‏ باب (لمَّ تَحَرَمٌ ما أحل اللَهُ لك) برقم(5174)؛ وفي كتاب الحيل(١-4/‏ 
,)١714١-١-٠‏ باب ما يكره من احتيال المرأة على زوجها... » باب إذا حرم طعاماء برقم(؟؟591). 

(©11)صحيح مسلم(؟/1١١١))؛‏ كتاب الطلاق؛ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق برقم(٤١٤1).‏ 

(15١1)مسند‏ أبي يعلى(4/١٠5).‏ 

(11۷)سنن البيهقي(۷/١١۳)»‏ كتاب القسم والنشوزء باب من قال مالي علي حرام.. .برقم( .)١445‏ 
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قلت: النسائي لم يخرج الحديث إلا من طريق حجاج بن محمدء وهو ثقة عندهل؟''ا, 
وعند غيرهل''", إلا أنه اختلط بأخرة» وقيل: إنه كان يقبل التلقين» فقد روى عبد الله بن أحمد 
عن أبيه أنه قال: رأيت سنيدا عند حجاج بن محمد» وهو يسمع منه كتاب الجامع- يعني لابن 
جريج- فكان في كتاب ابن جريج قال أخبرت عن يحيى بن سعيدء وأخبرت عن الزهري: 
وأخبرت عن صفوان بن سليم؛ فجعل سنيد يقول لحجاج: قل يا أبا محمد: ابن جريج» عن 
الزهريء وابن جريج عن يحيى بن سعيد» وابن جريج عن صفوان بن سليمء فكان يقول له 
هكذاء ولم يحمده أبي فيما رآه يصنع بحجاج وذمه على ذلك قال أبي وبعض هذه الأحاديث 
التي كان يرسلها ابن جريجء أحاديث موضوعة كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذه يعني 
قوله أخبرت وحدثت عن فلان '"'ء لكن الحافظ ابن حجر قال: "ما ضره الاختلاط" ونقل أن 
ابنه لم يسمح لأحد أن يدخل عليه بعد اختلامله*'"'. 

قلت: بل ثبت أن حجاجا حدث بعد اختلاطه؛ وباعتراف ابن حجر نفسه؛ فقد قال 
إبراهيم الحربي: أخبرني صديق لي قال: لما قدم حجاج الأعور آخر قدمة إلى بغداد؛ خَلطَ 
فرأيت يحيى بن معين عنده فرآه يحيى خلطّ » فقال لابنه: لا تدخل عليه أحدأء قال: فلما كان 
بالعشيء دخل الناس فأعطوه كتاب شعبة فقال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرةء عن عيسى بن 
مريمء عن خيثمة؛ فقال يحيى لابئه: قد قلت لكء؛ قلت-القائل ابن حجر-: وسيأتي في ترجمة 
سنيد بن داود عن الخلال ما يدل على أن حجاجا حدث في حال اختلاطه وذكره أبو العرب 
القيرواني في الضعفاء بسبب الاختلاطا"'')» وفي ترجمة سنيد ذكر قصة اختلاطه» وتلقينه 
التي ذكرها عبد الله بن أحمد"'. 

ولعل وجود حجاج بن محمد في أسناد هذا الحديث؛ وتفرد النسائي بروايته من 
طريقه» هو الذي جعله يعدل عن الحكم بصحة الإسنادء إلى قوله: "إسناده جيد'. 

ومع أن الجيد والصحيح لا يبعدان كثيراً عن بعضهماء بل إن بعض العلماء سوكى 
بينهماء ف' لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم: إلا أن الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى 
جيد إلا لنكتة؛ كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح؛""). 


.)١8١/؟(بيثهتلا ينظر: تهذيب‎ )١١4( 

)١1١5(‏ وثقه: أبن المدينيء وابن سعدء ومسلمء والعجليء وابن قائعء ومسلمة بن قاسم وذكره بن حبان في الثقات؛ 
ينظر :[الجرح والتعديل ٠٦/٣‏ 1)ء وإمعرفة الثقات ١/ر١۸؟)؛‏ [ميزان الاعتدال ١ ٥١/۲‏ )؛ و(تهذيب التهذيب؟١/٠8م١).‏ 

(١١٠)العلل‏ ومعرفة الرجال(۲/١١٥).‏ 

(١17١ن)ينظر:‏ هدي الساري( ٥/۱‏ ۳۹ر ١١؛).‏ 

.)١8٠/7(بيذهتلا‎ بيذهت)١؟1(‎ 

(١١)ينظر:‏ المعسدر السابق(14/4١؟).‏ 

.)1؟4/1١(يوارلا‎ بيردت)١۲١(‎ 


وهذا الحديث قد يكون من هذا الصنفء فهو من طريق النسائي صحيح لغيره؛ إذ 
روي من طرق أخرى صحيحة؛ وتوبع حجاج على روايته من هشام بن يوسف-كما في رواية 
البخاري-7*"')؛ ومحمد بن حاتم-كما في رواية مسلم-'"')» كليهما عن ابن جريج به بنحوه 
فارتقى الحديث بهذه المتابعات. 

والنسائي كان دقيقاً في حكمه على الإسنادء فقال: "إسناده جيد» غاية صحيح حديث 
عائشة في العسل". وما فهمته من كلام النسائي أن الإسناد جيدء لكن الحديث بالجملة صحيحء 
وقد صححه الألباني من هذا الطريق نفسه؛ ومن الطرق الأخرى التي رواها النسائي"''. 

". قال النسائي-رحمه الله: "أخبّرتا مُحَمّدْ بن بشارء قال: حَدَثَنَا مُحَمْدُ بْنْ جعقر» وَعَبد 
الرّحْمَن بن مهديء قالا: حَدْتَنَا شعبّة» عَنْ يَعلَى بْن غطاءء أنه ستمع عليًا الأزادي» أنه متمع ابن 
غر خف غن الي قل: اسنلا الل وهار مى مى“ ثم قال النساتي بعده: هذ 
إمنناد جَيْد» ولكنٌ أصحاب ابن عُمَر خالفوا عَليًا الأزدي» خالفة: متالمٌ» ونافعٌ وطاووس**". 


(76١)ينظر:‏ صحيح البخاري ح رقم(4415). 

(3؟1١)ينظر:‏ صحيح مسلم ح رقم(غ 407 .)١‏ 

(11١)حكم‏ الألبائي على أحاديث سنن النسائي(١/5575-:5؟5)ح‏ رقم(1471؟)2 وينظر: ح رقم[ و54 15). 
(۱۲۸)أخرجه النسائي في السنن الكبرى(١/1۷۹)‏ كتاب الصلاة الأول باب كم صلاة النهار؛ برقم(؟”47). 


بع 


أخرجه من طريق الأزدي: أبو داود""'ءوالترمذي "'ء وابن ماجه'"'ء ومالك 
وأحم د“ والدارمي""'ء والطيالسي"'ء والدارقطني"'ء وأبن حبان" "بو البيهقى ١"‏ 
9" ورواه ابن خزيمةا'”')» جميعهم من طريق شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن 
علي بن عبد الله الأزدي» عن أبن عمر به بنحوه. 
قلت: المخالفة التي يتحدث سنها النسائي؛ في متن الحديث وليس في إسناده» وهيزيادة لفظ:" 
والنهار" وهي زيادة شاذة"؛ فإن الثقات من أصحاب ابن عمر رووا هذا الحديث عن ابن عمرء 
ولم يذكروا فيه لفظ: "النهار".وقد أخرجه النسائي نفسه من طريق: سالم بن عبد اللهء ونافع؛ 
وعبد الله بن دينارء وطأووس» والقاسم» وعبد الله بن شقيق؛ جميعهم عن ابن عمر عن النبي 
8 أنه قال: اصنلاة الليل مى مى ' زاد بعضهم: ' فإِذَا خفت الصُبْح فوت بواحده' 
ولميذكروا لفظ: "النهار7'*')؛ وروى نافع مولى ابن عمر “.وس الم بن عبد الله بن 


41) )١659 ي وأنس ين سيريه‎ ٤( 


وابين الجارود 


٠‏ ومحمد بن سيرين؟''')؛ وعبد الله بن دينارل”*') 2 وعبد 


الله بن شقيق"“ "ا وطاووس""'» وعقبة بن خُريْث“'ء والقاسم بن محمد“ 'ء 


(5؟١)سنن‏ أبي داود(5/7؟)كتاب الصلاة ,باب مسلاة النهار برقم(52؟١).‏ 

(١)جامع‏ الترمذي(451/1)كتاب الجمعة عباب ... صلاة الليل والنهار مثنى مثنى برقم(1؟5). 

.)١؟77(مقرب )سنن ابن ماجة(١5/1١4)كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها.باب صصسلاة الليل والنهار مثنى مثنى‎ 1۳١( 

(157)موطأ مالك(9/1١١)كتاب‏ النداء للصلاة» باب ...النوم قبل العشاء برقم(١71؟)بلاغاء‏ ومسند أحمد(؟/7؟و١5).‏ 

(؟١)سنن‏ الدلرمي(١/4 ٠‏ ؛)كتاب الصلاة.باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى برقم(58؛ .)١‏ 

.)571/١ الطيالسي(‎ دنسم)١714(‎ 

١17©(‏ )سنن الدارقطني(١/7١4‏ )باب صللاة النافلة في الليل والنهار برقم( ؟). 

(5؟١1)مصحيح‏ أبن حبان(5/1١٠)ذكر‏ دعاء النبي 88 بالرحمة لمن صلى العصصر..برقم(427؟)وفي (5/١71؟)ذكر‏ 
الخبر لدال على أن الأمر بأربع ركعات.-برقم(؟4: ؟)وفي(72/1؟؟) ومواضع أخرى. 

(۱۳۷ )سنن البيهقي لکبری( ٤۸۷/۲‏ )بب صلاة الليل والنهار متنى متنى برقم(؟ 4714) . 

(114١)المنتقى‏ لابن للجارود(١5/1,)كتاب‏ لسلا ة ساب في ركعات السنة برقم(707/8). 

(5؟١)صحيح‏ ابن خزيمة(۲/٤١۲)كتاب‏ الصلاةء باب لتسليم في كل ركعتين .برقم(١71١).‏ 

(٠4١)ينظر:‏ السئن الكبرى: الأحاديث أرقام: ”۳۸۲٤و‏ ۳۹٤و ٤٤‏ ٤و‏ ل/اثو ؛لاأوة كو 74١‏ اوهة؟ارةة؟ 1 ). 

(١4١)ينظر:‏ صحيح البخاري(١-44/45)كتاب‏ السلاة باب الحلق ... يرقم(؟47و4)477: وفي كتاب الوتر(١-175/4)‏ 
برقم(44.0), وصحيح مسلم (١/5١هو619و018):‏ كتاب صلاة المسافرين؛ باب صلاة الليل مثنى مثنى ... 
برقم(45!)ء وجامع الترمذي(؟/٠٠")كتاب‏ الصلاةء صلاة الليل مثنى مثنى برقم(7؟47) ومسند أحمد(؟/5 و 
۸ و#4هر5ااثو؟١١)ء‏ رسنن الدارمي(١/445)كتاب‏ الصلاة. باب كم الوتر برقم(5814١)‏ وصحيح ابن حبان(١/‏ 
۲ ) برقم(1777)ءرمصنف أبن أبي شيبة(88/7) كتاب الصلاةءح رقم("0٠78):‏ ومصنف عبد الرزاق(؟/8؟) 
برقم(4774).والمعجم الأوسط(١/:7و547/1و714/5١)جميعهم‏ من طريق نافع عن أبن عمر به بنحوه. 

(47١)ينظر:‏ صحيح البخاري :)١55/1-4(‏ كتاب التهجده باب كيف صلاة النبي28:...برقم :)١١77(‏ وصحيح 
مسلم (١/15١5)ءكتاب‏ صلاة المسافرين؛ باب عصلاة الليل مثنى مثنى..-برقم(؟4١):‏ ومسند أحمد(؟/ةو؟”7 او 
845,54١)بومسند‏ الحميدي(؟/87١),والمنتقى‏ لابن الجارود(١//77)؛‏ كتاب العصلاة؛ باب الوتر برقم(/71)سس- 


TEA 


--حوصحيح أبن خزيمة(9/7؟١)‏ ذكر ...أن الوتر ركعة٠ :)١1١171( مقرب٠ ٠‏ وصحيح بن حبان (1/١6؟/ذكر‏ 
وصف صلاة المرء باليل ٠٠٠+‏ برقم (١517؟):‏ والمستخرج على صحيح مسلم (١42/7؟)‏ كتاب الصلاة» باب صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى برقم (١٠7١)ء‏ ومسند أبي عوانة (0/1*و١7؟).ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي (7/5؟)) 
كتاب الصسلاة؛ باب سلاة الليل مثنى مثنى برقم (؟42414-454)+ ومسند الشافعي (١/۳۸۸)مصنف‏ ابن أبي 
شيبة(؟/4): كتاب الصلاة باب من كان يوتر بركعة برقم(7٠58)وفي‏ كتاب الرد على أبي حنيفة(17/9١؟)‏ 
برقم(۳۳۹۷-۳۹۳۹۹) ومصنف عبد الرزاق(۹/۳) برقم(1۷۸٤-١1۸٤)»‏ ومعجم الطبراني الكبير( |٠١‏ 
۳ رقم )۱۳۱۸٤(‏ وفي ( ۳۱۳/۱۲ )رقم(١۱۳۲۱)؛‏ جميعهم عن سالم عن أبن عمر به بنحوه. 

(؟4١)ينظر:‏ سئن أبن ماجه (١/١۳۷)بكتاب‏ إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيما يقرا في الوثر برقم »)11١۷[‏ 
ومسند أحمد [۲/١۳و‏ ٠٤و‏ ۹٤و۸)»‏ ومعجم الطبراني الأوسط(؟/5؟)برقم (515؟7), ومسند أبي يعلى )١45/٠١(‏ 
برقم(0775-51774) جميعهم من طريق أنس بن سيرين» عن عبد الله بن عمر به بنحوه. 

(414١)ينظر:‏ مسند أحمد (7/5*واخو64١)؛:‏ ومعجم الطبراني الأوسط (١/47؟)برقم(5"1)وفي‏ (177/4)برقم 
(۳۸۹۳ )من طريق محمد بن سيرين» عن عبد الله بن عمر به بنحوه. 

(©4١إينظر:‏ سنن البيهقي الكبرى (5/١؟)كتاب‏ الصلاة» باب الوتر بركعة وأحدة+* ٠٠‏ برقم )٤١٤١(‏ ومسند 
الشسافمي (787/1)؛ ومصسنف عبد الرزق (75/5)برقم (+4548): وصحيح أبن حبان(18/5١)‏ ذكر الخبر 
المدحض قول من أبطل الوتر بركعة واحدة... برقم(475 7)جميعهم من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن 
عمر بنحوهء وينظر كذلك: صحيح البخاري ))١77/4-1(‏ ح رقم( 55)؛ وصحيح مسلم(١515/1)ء‏ ح رقم(ة4/ 
مكرر)وموطأ مالك (١/؟١):‏ ح رقم(710١):‏ وسنن لبيهقي الكبرى(4857/1)خ رقم(5545).؛ والكتاب 
نفسه(1/١7),ح‏ رقم( 241 5):جميعهم عن نافع وعبد الله بن دينار كليهما عن عبد الله بن عمر به بنحوه. 

)١41(‏ ينظر: صحيح مسلم(١/017))‏ برقم(؟؛ لامكرر/؟)» وسنن أبي داود(؟/77): ح رقم( ١47١)ءومسند‏ أحمد(؟/ 
دكوم شو الاوالاوثلاواكخو١١٠)‏ ؛ والمستخرج على صحيح مسلم(45/7"): كتاب الصلاة باب صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى برقم ,)١17١١(‏ صحيح ابن خزيمة(111/5١)‏ جماع أبواب الركعتين قبل الفجر...»برقم( 
٠٠‏ وصبحيح ابن حبان(١/۳١‏ )فصل قيام الليلء باب المتهجد يوتر بركمةء برقم »)۲٦۲۳(‏ ومصنف بن أبي 
شسيبة(؟/48),كتاب السلاة: باب من كان يوتر بركعة برقم »)1۸۰۸-1۸۰٥[‏ مسند أبي يعلى(١٠7/ركو/ا4١)‏ 
والمعجم الأوسط(؟/١٠١٠)‏ برقم(4؛ ١51١)؛‏ ومسند أبي عوانة(؟/7؟؟): وسنن البيهقي الكيرى(5/؟4)من قال يحق 
آخر صلاتة وترا. .برقم( )57١‏ جميعهم من طريق عيد الله اين شقيق» عن عبد الله بن عمر به بنحوه. 

(49١)ينظر:‏ صحيح مسلم(١511/1):‏ كتاب صلاة المسافرين» باب صصملاة الليل مثني مثنى والوتر ركمة من آخر الليل 
برقم(۹٤۲)»‏ ومسند أحمد (6/؟١١)»‏ ومصنف بن أبي شيبة (7/9١؟)كتاب‏ للصلاة؛ باب من كان يوتر بركعة: 
برقم (١٠54؟).‏ ومصنف عبد الرزاق (74/5)برقم (4575): ومعجم الطبراني الكبير(؟١/59؟)‏ برلم 
»)۱۳٤۹۱(‏ ومسند أبي يعلى (11/4؟)برقم(5714)وفي(4/١47)برقم‏ (٠57)جميمهم‏ من طريق طاووس عن 
أبن عمر به بنحوه. 

)١44(‏ ينظر: مسند أحمد(؟/4 4و7؟), والمستخرج على صحيح مسلم(49/7؟)كتاب الصلاة باب صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى برقم :)١7١5(‏ ومسند أبي عوانة (70/7"): وسئن البيهقي الكبرى (5/١7)كتاب‏ الصلاة باب الوتر 
بركعة وأحدة٠٠٠‏ برقم )455٠0(‏ جميعهم عن عقبة بن حريْث؛ عن أبن عمر به بنحوه. 

(44١)ينظر:‏ ص حيعح البخاري(١-175/4١)‏ كتاب الوثترء باب ما جاء في الوتر برقم(557): ومعجم الطبراني 
الکبیر (۱۲/٥۲۷)برقم(٦۱۳۰۹).‏ 


۳4۹ 


وحميد بن عبد الرحمن7”*'): وأبو سلمة('*'!؛ وعطية بن سعدا”*)؛ وعاصم بن أبي 
جلز”*'".؛ ومحمد بن عبد الرحمن7"')؛ وسعد بن عبيدةل”*'!؛ جميعهم عن أبن عمر بنحوه 
ولم يذكر أحد منهم لفظ: النهار". 

فلم يرد هذا اللفظ إلا من طريق علي الازدي؛ وهو صدوق لا بأس به؛ وقد ذكر هذا 
الحديث في ترجمته للدلالة على وهمه»ء فقد قال الذهبي: علي بن عبد الله البارقي الازدي؛» عن 
ابن عمرء حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؛ رواه عنه يعلى بن عطاءء أورده ابن عديء 
وساق له حديثين آخرين ثم قال : هو عندي لا بأس به/"”". 

إلا أن الألباني صحح الحديث من هذا الطريق7*')؛ وهذا التصحيح فيه تظر؛ فإن عليا 
الأزدي خالف الثقات الأثبات من أصحاب ابن عمرء ولا يقوى أن يتفرد بهذه الزيادة أمام هذا 
الجمع الغفير منهم ؛ فهي زيادة شاذة وأغلب الظن إنها إدراج من قوله هوء والله تعالى اعلم. 

مهاه 

*. قال النسائي-رحمه الله-: 'أخَبَرنَا عُبَيْدُ الله بْنُ متغدء قال: تنا عبد الله بن 
ن النبي 2 'قضّى باليمين مَعْ الشاهد"؛ ثم قال النسائي بعده: "هذا اناد حِيد"؛ وسيف: ھت 
وقيس: ثقة"**', 

قلت: لعل السبب في ذكر سيف بن سليمان» وقيس بن سعدء أن مدار أكثر 

الروايات عليهماء فلم يروه عن قيس بن سعد إلا سيف بن سليمان؛ ولذلك أراد النسائي أن يبيّن 
أنهما أهل لهذا التفردء فهما ثقتان. 


(١15١)ينظر:‏ أحمد (4/12؟)برقم (81775), والمستخرج على صحيح مسلم (4©/1؟) كتاب السلاة باب صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى برقم .)1١7٠١(‏ 

(51١)ينظر:‏ أحمد (؟/١٠).‏ 

(151)ينظر: مسند أحمد (65/7١)برقم‏ (1155). 

(25١)ينظر:‏ سنن ابن ماجه (1١/771)كتاب‏ إقامة الصلاة والسئة فيها باب ما جاء فيما يقرأ بالوتر برقم .)١117(‏ 

(54١)ينظر:‏ مسند عبد بن حميد(١177/1).‏ 

(©15)ينظر: معجم الطبراني الصغير (١/١١؟)برقم(45؟).‏ 

(1655١)ينظر؛‏ سميزان الاعتدال( */؟47١‏ )وتهنيب التهذيب(75/4؟121-5). 

(151 ) أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/594)ح(1777).‏ 

(54١)ينظر:‏ حكم الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/14؟)ح‏ رقم(1577١).‏ 


وتم" 


وأما سيفه فلم يروه عنه إلا عبد الله بن الحارث؛ وزيد بن حباب» وهذا ما أكده 
الحافظ ابن عدي بقوله: ' ولا أعلم روى هذا الحديث عن سيف بن سليمان غير هذين 
الرجلين: عبد الله بن الحارث» وزيد بن الحباب*'. 

وقد رواه النسائي من طريق عبد الله بن الحارث "ء ورواه من هذا الطريق- 
أيضا-: ابن ماجه» أحمدء وأبو عوانة» والشافعيء والبيهقي» جميعهم من طريق عبد الله بن 


الحارث عن سيف بن سليمان به بنحوء'"'. 


وأخرجه من الطريق الأخر: مسلم: وأبو داودء وأحمدء وابن أبي شيبة: والطحاوي؛ 
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جميعهم من طريق زيد بن الحباب؛» عن سيف بن سليمان به بنحوه 
ينظر شجرة الإسناد في الصفحة القادمة 


(STAT) لماكلا)١59(‎ 

(١٠1١)السنن‏ الكبرى(؟/٠45‏ )كتاب القضاءء باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحدء برقم(١٠١٠).‏ 

)١11(‏ سنن ابن ماجه(7/؟74): كتاب الأحكام؛ القضاء بالشاهد واليمين برقم(١7؟١))‏ ومسند أحمد(١/؟1؟؟):‏ ومسند 
أبي عوانة(27/4)» وسند الشافعي(١/535 +)١‏ وسنن البيهقي الكبرى(١١/4"١)كتاب‏ أداب القاضي. 

(1517)لصدحيح مسلم(75/9١):‏ كتاب الأقفضية؛ باب اليمين على المدعى عليه برقم(؟١7١):‏ وسنن أبي داود(؟/١5‏ 
كتاب الأيمان والنذورء باب القضاء باليمين والشاهد برقم(8/١52؟)؛‏ ومسند أحمد(١/۳۲۳)»‏ و مصنف ابن أبي 
شيبة(544/4)كتاب شهادة شاهد مع غيب الطالب برقم( 17955 )شرح معاني الأثار(44/4١)2‏ كتاب القضاء 
والشهادات» باب القضاء باليمين مع الشأهد.. 
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ٍ 
النبي فل شجرة الإسناد لحديث: 
0 أن النبي 4 قضى باليمين مع الشاهد 
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وإذا أنعمنا النظرفي شجرة الإسناد نجد أن قيس بن سعد لم يتفرد برواية الحديث؛ بل 
تابعه عليه محمد بن مسلم الطائفي؛ فالإسناد لا غبار عليهء وحكم النسائي على الإسناد دون 
المتن؛ لأنٌ بعض العلماء تكلموا على هذا الحديث» بل إنهم عدّوه من الأحاديث المشكلة: 
لتعارضه في الظاهر مع قوله تعالى: (وَاستَشهدُوا شهيدين من رجالكم فَإِن لَمْ يكونا رَجِليْن 
فَرَجلَ وَامْرَأتان مم تَرْضَوْنَ من الشهداء)7”". 

قال الطحاوي: "ذهب قوم إلى القضاء باليمين مع الشاهد الواحد في خاص من الأشياء 
في الأموال خاصة؛ واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجب أن 
يقضى في شيء من الأشياء إلا برجلين أو رجل وامرأتين ولا يقضى بشاهد ويمين في شيء 
من الأشياءء قالوا أما ما رويتموه عن رسول الله مما ذكر فيه أنه قضى باليمين مع 
الشاهد فقد دخله الضعف الذي لا يقوم به معه حجة... وأما حديث ابن عباس فمنكر؛ لأن قيس 
ابن سعد؛ لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيءء فكيف يحتجون به في مثل هذا" . 

ودافع البيهقي عن سيف بن سليمان» فروى بسئده عن علي بن المديني والبخاري 
كليهما عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال عن سيف بن سليمان: كان عندي ثبتا ممن يصدق'”. 
وقد تابعه على هذه الرواية عبد الرزاق وأبو حذيفة كلاهما عن محمد بن مسلم الطائفي عن 
عمرو ابن دينار عن بن عباس ", ثم روى البيهقي أكثر من رواية فيها متابعة لقيس بن سعدء 
كما أورد بعض الشواهدة"''). 
وأشار الحافظ ابن عبد البر إلى هذه الروايةء فقال: "وفي اليمين مع الشاهد آثار متواترةء 
حسان ثابتة متصلة» أصحها إسناداء وأحسنها: حديث ابن عباس وهو حديث لا مطعن لأحد في 
إسناده» ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات؛ رواه سيف بن سليمان» عن 
قيس بن سعدء عن عمرو بن دينارء عن ابن عباس ككهء ورواه محمد بن مسلم الطائفي» عن 
عمر بن دينارء عن ابن عباس. وقال يحيى القطان: سيف بن سليمان ثبت ما رأيت أحفظ منهء 
وقال النسائي: هذا إسناد جيد سيف ثقة وقيس ثفة(1"'). 
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(155)سورة البقرةء آية(؟85؟). 

(154)الطحلوي: أبو جعفر أحمد بن محمدء شرح معاني الآثارء تحقيق: محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت -لبنان» الطبعة الأولى45؟1ه.(415/4١).‏ 

.)١54/١٠١(يقهيبلل السنن الكبرى‎ )١15( 

.)١؟8/؟(ديهمتلا‎ ؛رظنيإ١"(‎ 


4. قال النسائي-رحمه الله-: "أخبّرتا عَنْمَانُ بْنْ عبد الله بن خرازاذ الأنطاكي"'ء 
قال: حئشي إبْراهيمٌ بن الحجّاجٍ!"")؛ قال حدقا وهب" عن ابن جريا" عن 
عَطاء"ء عن ابن عَباس» أن النبئ 28 نكحّ مَيِمُونة وَهُوَ مُحْرم" جَعلت أُمْرَهَا إلى العَبّاس 
فأنكحَها لياه ثم قال النسائي بعده:" هذا إسناد جيذ" وقولة:" جَعلّت مرها إلى العبّاس فأنكحَهًا 
إيَاه", كلام منكرء ويشبه أن يكون هذا الحرف من بعض من روى الحديث؛ فأدرج في 
OO‏ 

قلت: بصرف النظر عن متن الحديث7*'"» فإن رجال إسناده كلهم ثقات» لكنّْ ثقتهم 
ليست مطلقة؛ فإذا استثنينا شيخ النسائي؛ فإن لكل واحد منهم صفة تستدعي النظر في حديثهء 
فإبراهيم: يهم قليلاء ووهيب: تغير بأخرة؛ وابن جريج: يرسل ويدلسء وعطاء: كثير الإرسال. 

ولعل النسائي أراد بقوله: 'هذا إسئناد جَيّد". أنه جيد مقارنة بالأسانيد الأخرى من 
طريق عطاء: فقد روأه النسائي من طريق أبن جريح» عن عطاء على ضربين: مسندا!؛”), 
ومرسلال”")؛ ورواه من طريق الأوزاعي مرة عن عطاء مباشرة مسندا"'”'أ؛ ومرة عن يحيى 


(111)البصري أبو عمرو للحافظ نزيل أنطاكية؛ قال عنه أبو حاتم: 'صدوق"؛ وقال الحاكم: 'ثقة مأمون"؛ وقال النسائي 
في أسماء شيوخه: 'حافظ' وقال مسلمة: "كان ثقة حافظا"؛ توفي سنة(4 ١٠*؟ه).ينظر:‏ (تهذيب التهذيب۷/٠٠٠).‏ 

)١114(‏ ابن زيد السامي الناجي أبو إسحاق البصسريء قال الدارقطني: 'ثقة"؛ وقال ابن قانم: "مالع" وقال اين حجر: 
نقةٌ يهم قليلاء مات سنة(١؟7"ه).‏ ينظر: تهذيب التهذيب(١/55):‏ وتقريب التهذيب(88/1). 

(119) ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري صاحب الكرابيس» وثقه أبو دلودء والعجليء وأبو حاتم 
وابن سعد وغيرهمء قيل: إنه تغير بأخرة» ومات سنة( ©11ه). ينظر: تهذيب التهذيب(١١/45١).‏ 

(170)هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو خالد المكي؛ أحد الأعلام الثقات؛ يدلس ويرسل» وهو في نفسه 
مجمع على ثقته وكان فقيه أهل مكة في زمانه قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي بعض هذه الأحاديث التي 
كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها يعني قوله أخبرت وحدثت عن 
فلان؛ وقال الأثرم عن أحمد إذا قال بن جريج قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء مناكير وإذا قال أخبرني وسمعت 
فحسبك به؛ مات سنةخمسين ومائة» وقيل بعدها. ينظر: (ميزان الاعتدال 4/4 ٠‏ 4)» و(تهذيب التهذيب 55/5 ؟). 

)17١(‏ ابن أبي رباح-بفتح الراء والباء-واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي؛ مات سنة أربع عشرة ومائة على 
المشهور وقيل إنه تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه(تقريب التهنيب١5951/1)‏ باختصار. 

(71١)السنن‏ الكبرى(585/7)؛ كتاب النكاح؛ باب الثيب تجعل أمرها لغير وليّهاء برقم(؟559). 

(؟7١)‏ سيأتي بحث المتن في مبحث الإدراج. ينظر: (ص١55)‏ من هذا الفصل. 

(174)السنن الكبرى(7/١؟١)ح‏ رقم(54١؟)عن‏ أحمد بن نصيره عن عبيد الله بن موسى؛ عن ابن جريج به و(؟/ 
3 ح رقم(207؟) عن هناد بن السريء عن ابن أبي زائدةء عن إسحاقء عن أبان بن صالحء عن عطاء 
ومجاهد كليهما عن ابن عباس بمثله: وقال بعدء: 'المشهور عن لين عباس:'أن النبي48 احتجم وهو محرم'. 

(©17)السئن الكبرى(7/٠7١)ح‏ رقم(ة55 ")عن حميد بن مسعدةء عن سفيان بن حبيبء عن ابن جريج به. 

(195)السنن الكبرى(؟/١؟١)ح‏ رقم(١1١7؟)»‏ و(77/1؟) ح رقم(874؟)عن شعيب بن شعيبء وصفوان بن عمرو 
كليهما عن أبي المغيرة: عن الأوزاعي به بمثله. 


ابن أبي كثيرء عن عطاء مرسلا ("')؛ وجميع الطرق من غير زيادة لفظ:" جَعلت أُمْرَهَا إلى 
اعباس فأَنكحَها إِيّاه". 

والطريق الذي حكم عليه بالجودةء هو أجود الطرق التي رواها من طريق عطاء» لگن 
متنه معل بسبب الزيادة التي أدرجت فيه. 

ورواه-أيضا- من غير طريق عطاءء فقد رواه من طريق أبي الشعثاء -جابر بن 
زی" ومجاهد('"'), وحميد الطويل(*' وجميعها من شين الزيادة. 

والحديث أخرجه البداري (141) ومسل( A‏ ا وأبو داود (؟ 4 “"), والترمذي0^'ء 
وأحمد*": وعبد بن حميدل*"2, وأبو يعلى" والطيالسى9*"), والبييق (081, 
والطبراني7'*'؛ وابن حبان!'*'): جميعهم من طريق ابن عباس بنحوه» ولم يذكروا الزيادة. 


(071١)السنن‏ الكبرى(7/؟1؟)ح رقم(٠٠7؟)عن‏ سليمان بن أيوب؛ عن يزيد الدمشقيء عن الوليدء عن الأوزاعي به. 

(174)السنن الكبرى(75/1*)ح رقم(٠287)عن‏ قتيبة» عن داود بن عبد الرحمن» عن عمرو بن ديناره عن أبي 
الشعثاء به بمثله وبرقم(١871؟)عن‏ عمرو بن عليء عن يحيى القطان»عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار به 
بمعنأء. 

(17+5١)السنن‏ الكبرى(؟175/1؟)ح رقم(877١)عن‏ إبراهيم بن يونس» عن محمد المؤدب» عن أبيه عن حماد بن سلمة: 
عن حميد عن مجاهد به. 

(8١)السنن‏ الكبرى(؟/0-796؟)ح رقم(1457)عن محمد بن إسحاق؛ عن أحمد بن إسحاق» عن حماد بن سلمة. 
عن حميد عن ابن عباس مباشرة به بمثلهء ولعله منقطع: فليس لحميد سماع من ابن عباس -في حدود علسي-. 

(١48١)صبحيح‏ البخاري(١5/4-1١؟)كتاب‏ جزاء الصيد, باب تزويج المحرم برقم(؟1471١)من‏ طريق عطاء به بنحوه. 
وفي كتاب المغازي(١/47؟),‏ باب عمرة القضاء برقم(522519). 

(45١)صحيح‏ مسلم(؟/71١٠١و717١١)كتاب‏ النكاح؛ باب تحريم نكاح للمحرم وكراهته برقم( 4٠١‏ امكرر) . 

(45١)سئن‏ أبي داود(؟/59١)‏ كتاب المناسك؛ باب المحرم يتزوج برقم(4 .)١184‏ 

(44١بجامع‏ الترمذي(5/١50و7١7)كتاب‏ الحجء باب الرخصة في نكاح المحرم برقم(؟ 4 هو5؟41) وقال الترمذي 
بعده: 'حديث ابن عَبّاس: 'حديث حَمسَنَ صنحيح؛ ورقم(444)؛ من طريق أبي الشعثاء؛ وقال الترمذي: هذا حديث 
سن صخ ٠‏ وَأَبُو الشعنّاء: اسلمّة جابرٌ بْنْ زَيْد وَاختلفُوا في تزويج النبيّ هَيْمُونَة لأنْ النبي © تَرَوّجَهَا في 
ريق مكة فال ينهم رجفا حا َي أن تاويجها واف شخرم؛ ف بلى بها وه حل ترف في طريق 

(80١)مسند‏ أحمد(١/١‏ 1و ارالك رودم . 

(147١)مسند‏ عبد بن حميد(١/7١؟)‏ 

(۱۸۷ مسند أبي يطی(٤/۲۸۱-۲۸۰)‏ . 

.)؟14"1/١(يسلايطلا‎ دنسم)١44(‎ 

(44١)السنن‏ الكبرى للبيهقي(11/0). جماع أيواب ما يجتنبه المحرم؛ باب المحرم لا ينكح ولا يُنكح برقم( 815)» 
ورواه البيهقي(7؟/١١١):‏ كتاب النكاع» باب نكاح المحرم برقم(175175١).‏ 

(150١)المعجم‏ الكبير(١١/7/و707)ء‏ وفي المعجم الأوسط(١/5؟):‏ وفي المعجم الصغير(١/8/).‏ 


(191)صحيح ابن حبان(7//7؟4): باب حرمة المناكحة برقم(*417). 


oo 


فهذه الزيادة مدرجة في الحديث وغير صحيحة. 

وقد حكم الألباني على الحديث من هذا الطريق بالشذوذ""'ء وعلى جميع الأحاديث 
التي ذكر فيها أن النبي## نكح ميمونة وهو محرم7'"!؛ لأن الصواب أنه نكح ميمونة وهو 
حلال؛ فقد قال ابن عبد البر: 'وجمهور علماء المدينة أن رسول الله 3 لم ينكح ميمونة إلا 
وهو حلالء قبل أن يحرم وما أعلم أحدا من الصحابة روى أن رسول الله #8 نكح ميمونة 
وهو محرمء إلا ابن عباس» ورواية من ذكرنا معارضة لروايته» والقلبُ إلى رواية الجماعة 
أميل؛ لأن الواحد أقرب إلى الغلط"(؟. 

وروی مسلم من طريق ميْمُونة نفسها "أن رَسسول الله 65 تَرَوجَهًا وَهُوَ حلال**") 

وروى الترمذي عن أبي رافع مثل ذلك: وقال كنت الرسول بينهماء فعن أبي رافع 
قال: تَزَوجَ رول الله 28 مَيْمُونة وَهْوَ حلال» وَبَتَى بها وَهُوَ حلال؛ وكنت أنا الرمئول فيمًا 
نا" وقال الترمذي بعده: “هذا حديث خت" 0 

وحاول ابن حبان الجمع بين هذا الحديث والأحاديث المعارضة له فقال: "قول ابن 
عباس تزوج النبيه# ميمونة وهو محرم؛ أراد به: داخل الحرمء لا أنه كان محرما في ذلك 
الوقت؛ كما تستعمل العرب ذلك في لغتها فتقول لمن دخل النجد أنجد ولمن دخل الظلمة أظلم: 
ولمن دخل تهامة أتهم... *""'. 

©» 

ه. قال النسائي-رحمه اله-: "أخيّرنا عرو بن علي قال حدقا عبد الأعتى ^“ 

قال: حَدْثنا سعية”"')؛ عن قتادةء عَنَ سعيد بْن أبي بُرْدَة عن أبيه'''؛ عن أبي مُوسى- 


(57١)أحكام‏ الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/17٠5)ح‏ رقم(51074؟). 

(؟15)ينظر: المصدر السابق نفسه الأحادیث(۳۲۷۱و ٤‏ ۳۲۷۲۳۲۷)» وينظر كذلك(١/١‏ 4 4)الأحاديث(499؟-58441). 

.)١5؟/؟(ديهمتلا‎ :رظني)١144(‎ 

(144)ينظر: صحيح مسلم(77/1١٠)‏ كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته يرقم(١41١)‏ عن أبي 

(5951١)جامع‏ الترمذي(؟/١١٠)‏ كتاب للحج؛ باب كراهية تزويج المحرم برقم( ١‏ 4*). 

(۱۹۷)ینظر: صحیح ابن حبان(۳۷/۲٤).‏ 

(194)!بن عبد الأعلى بن محمد وقيل بن شراحيل القرشي البصري السامي-من بئي سامة- بصري صدوق صاحب 
حديث» وثقه ابن معين وأبو زرعة» وقال أبو حاتم: صائح الحديث»؛ وقال النسائي: لا بأس به... وقال أحمد: كان 
يرى القدره مات سنة تسع وثمانين ومائة. ينظر:(ميزان الاعتدال 1/4؟)» و(تهذيب التهذيب87/5). 

(159) ابن أبي عروبة: مهران اليتشكري مولاهمء أبو النضر البصري: ثقة حافظ له تصانيفء كثير التدليس؛ واختلط 
وكان من أثبت الناس في قنادة؛ مات سنة سثٍ وقيل سبع وخمسين ومائة(تقريب التهثيب ١/9؟١).‏ 

(١٠٠)هو:؛‏ عامر بن عبد الله بن قيس: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ييه مات سنة أربع وماثة(التاريخ الكبير؟/ 
7) وهو نقة؛ وثقه: ابن سعد والعجلي وابن خراشء وذكره ابن حبان في الثفات(تهذيب التهذنيب؟١/١؟).‏ 


۳0٦ 


الأشعري-د» أن رَجُلَيْنِ اختصمما إِلَى النبئ 28 في ذَابّة لَيِسَ لواحد منهما بيده 'ققضى بها 
بَيْنَهُمَا نصفيّن”» ثم قال النسائي بعده: ' إمنادُ هَذَا الحديث جي“ ('“". 

وكان النسائي قد قال في الحديث الذي قبله: يرتا عل بن محئ بن علي فال 
حَدْثُنا مُحَمْدُ بْنْ كثير عَن حَمَادُ بْنْ سلمّة عن قتادة عن النضٽر بن آنسء عن أبي بُرْدَةه عن 
ابي موستۍ-الأشسعري ی أن" '"» رَجِلَيْنِ اعيا ذابُةَ وَجَدَاها عند رَجّل فأقام كل واحد منهُمَا 
شساهدين أنها دابته فقضنى بها الئبي 2 بَيْنَهُمَا نصقيْن", ثم قال النسائي بعده: " [هذا)خطاء 
وم مُحذ ابن كثير هذا هو المصيصي» وهو صدوقء إلا أنه كثير الخطأء خالفه سعيد بن أبي 
عروبة فى إسناده ومتنه 0 '')» ثم جاء بالحديث الآخرء وقال إسنادُ هذا الحديث جِيْد 

والحديث أخرجه أبو داود7'' /ء وابن ماجةا"'' "م والبيهقي07” "و الرويانيا 7( 
والبزار” ')؛ جميعهم من طريق متَعيدٌ بْن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بْن أبي بُردة» عن 
أبيه» عَنْ أبي مُوسى-الأشعري-هه. 

ورواه أحمدا"". وابن أبي شيبة!"'")»والبيهقي!''" جميعهم من طريق شعبة عن 
تَادَة عَن سعيد بن أبِي بُردَة» عن أبيه» عن أبِي مُوسى-الأشعري-؛ به بنحوه. 

ورواه الطبراني"""'ء من طريق قتادة عن أبي مجلز عن أبي بردة به بمعناه» وبمثل 
الحديث الذي أعله النسائي. 

قلت: الإسناد الذي حكم عليه النسائي بالجودة؛ وافق فيه جمهور المحدثين ممن سبقهء 
وكذلك وافقه من جاء بعدهء ورجال إسناده كلهم ثقات؛ لكن النسائي لم يحكم عليه بالصحة؛ 
لأنه يعلم أن العلماء تكلموا في هذا الحديث. وشككوا في ثبوته عن النبي##ء فقد سأل الترمذي 
شيخه البخاري عن هذا الحديث من الطريق الذي ذكره النسائيء فقال: 'يرجع هذا الحديث إلى 


(1١7)السئن‏ الكبرى(؟/487 )كتاب القضاءء باب الشيء يدعيه الرجلان» ولكل واحد منهما بينة برقم(5554). 

(1١5)في‏ الأصل'أنه" ولعله خطأء والصواب ما أثبته؛ وهو كذلك في الطبعة الجديدة(5/0 47ح رقم4 545). 

(١؟)السئن‏ الكبرى(447/7)كتاب القضاءء باب الشيء يدعيه الرجلان» ولكل واحد منهما بينة برقم(؟555). 

(4١٠)سئن‏ أبي داود(5/١٠؟)كتاب‏ الأقضية .باب الرجلين يدعبان شيئا وليست لهما بيئة برقم(؟١5715-7551).‏ 

٠١5(‏ )سنن ابن ماجة(١/١٠8/)كتاب‏ الأحكام؛ باب الرجلان يدعيان السلعة وليست بينهم بينة برقم(ء؟؟5). 

/٠١(يفو‎ )١١١44(مقرب. )سنن البيهقي الكبرى(7/1؟)كتاب الحجر بباب الرجلين يتداعيان جدار بين داريهما.‎ 2٠81( 
كتاب الدعوات والبينات باب الرجلين يتئازعان.‎ )*4 

.)5؟؟/١(ينايورلا‎ دنسم)7١0(‎ 

(۲۰۸)مسند البزار ۰/۸ )م رقم .)"٠۹۸-۳۰۹۷(‏ 

.)5١؟/4(دمحأ‎ دنسم)٠١5(‎ 

(١٠٠١)مصنف‏ أبن أبي شيبة(4/١71؟)ح‏ رقم(ة2١١؟).‏ 

(١١۲)السنن‏ الكبرى للبيهقي (١٠/٤١۲)كتاب‏ الدعوات والبينات» باب الرجلين يتنازعان. 

(111)المعجم الأوسط(١/5)ج‏ رقم(؟). 


حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة": وأضاف البخاري: 'روى حماد بن سلمة قال: قال 
سماك بن حرب: أنا حدثت أيا بردة بهذا الحديث7''')؛ وسئل أحمد بن حنيل عن هذا الحديث: 
'فقال مثل ما قال البخاري؛'"), وحكم عليه الألباني بالضعف ١2‏ ), 

ولعل هذا هو الذي جعل النسائي يحكم على سند الحديث بمعزل عن المتن» فالإسناد بالجملة 
جيدء وتروى به أحاديث جيادء بل وصحاح أيضاء لكنه إذا أضيف إلى هذا المتن يصبح 
الحديث ضعيفاء والله تعالى أعلم. 


المطلب الثالث: الصالح: 

لم أجد النسائي حكم على إسناد بأنه صالح» إلا في موضع واحد في حديث ماعز بن 
مالك؛ فقد روى في كتاب الرجمء باب كيف الاعتراف في الزناء قال:'أخبّرني إزراهيم بن 
يَعقوب الْجَوزجَاني قال: حَدْتنَا يَحيَى بْنْ يَعلَى بْنُ الحارثء تنا أبي» قال: ثنا غيْلانَ بْنُ جامع؛ 
عن عَلَقَمَةَ بن مرتدء عن سلَيْمَانَ بن بُريدة عن أبيهء قال: جاء ماع بْنْ مالك إِلَى النبيّ 88 
فقال: يا رَسُول الله! طهرأني...الحديث“ ثم قال النسائي بعده: ' هذا صالح الأمسشاد» , 

وهذا الحديث أخرجه أبو عوانة"''ء والدارقطني“'ء والبيهقي' '"ء جميعهم من 
طريق يعلى بن الحارث عن أبيه به نحوهء زادوا في نهاية الحديث 'قصة الغامدية التي 
اعترفت بالزناء فأمر النبي8 برجمها" في حين أن النسائي ذكر القصة في حديث منفصل؛ 
وبوب له ب: باب: نوع آخر من الاعتراف؛ وذكر فيه الزيادة التي ذكروها على الحديث 
الأول """ء وقال الدارقطني بعد أن روى الحديث: "هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي 
كريب عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان" وقال المزي مث ذاك"". 


(5١1؟)علل‏ الترمذي للقاضي(١/11؟5-؟7١1).‏ 

(4١؟)يبنظر:‏ العلل ومعرفة الرجال(١/؟7؟و07؟).‏ 

(©١؟)حكم‏ الألباني علي أحاديث سنن النساثئي(8117/1)؛ ح رقم(4 ؟54). 

(11؟)الحديث رقم(؟7١؟).‏ 

(؟71)مستخرج أبي عوانة الأسفرابيئي على صحيح مسلم(14/4+١-52١)كتاب‏ الحدودء باب بيان الإباحة للإمام أن 
يصلي على الزانية المرجومة...برقم(٠1۲۹)‏ والكتاب نفسه(11/4١)‏ » باب بيان الخبر الدال على إبطال الحكم 
بقول السكران...برقم(545"5). 

(14١؟)سئن‏ الدارقطني(/١5):‏ كتاب الحدود والديات وغيره برقم(؟؟). 

(9١7)السنن‏ الكبرى للبيهقي(47/5).كتاب الإقرارء باب من يجوز إقراره؛ برقم(١7١١)2‏ وفي كتاب الحدود(۸/٤٠۲‏ 
أ؛ باب ما يستدل به على شرائط. 

(۲۲۰)السنن الکبری(٤/۲۸۳)‏ كتاب الحدود برقم(85١7).‏ 

(١۲۲نظر:‏ سنن الدارقطني(۳/١4)؛‏ كتاب الحدود والديات وغيره برقم(۳۹)» وتهذيب الكمال (؟/؟١-74).‏ 
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قلت: بحثت في جميع نسخ صحيح مسلم وشروحه التي وقعت عليهاء فلم أجد واحدة 
منها ذكرت رواية مسلم من طريق: "يعلى بن الحارث عن أبيه» بل رواه عن يعلى عن غيلان 
مباشرة؛ بهء بمثله”")؛ إلا في أحرف يسيرة لا تغيّر في المعنى شيناء فأسئلة النبي28 لماعز 
كانت مباشرة له في رواية النسائي” أبك جئون؟: أشربت خمراء بينما في رواية مسلم وأبي 
عوانة» كانت الأستلة موجهة للحاضرين: 'أبه جنون» أشرب خمرا" ونحو ذلكء زادا في نهاية 
الحديث 'قصة الغامدية التي اعترفت بالزناء فأمر النبي8 برجمها" في حين أن النسائي ذكر 
القصة في حديث منفصلء وبوب له: باب: نوع آخر من الاعتراف» وذكر فيه الزيادة التي 
ذكرها مسلم» على الحديث الأول!""". 

ولم تذكر كتب الرجال رواية ليحيى بن يعلى عن غيلانء فقد قال البخاري: 'سمع 
أباه وزائدة بن قدامة”'"), وقال المزي مثل ذلك*"). لكن النوويء وابن حجر نقلا عن 
القاضي عياض أنه قال: ' والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي عن يحيى بن يعلى عن أبيه 
عن غيلان:؛ فزاد في الإسناد: "عن أبيه": وكذا أخرجه أبو داود في كتاب السئن والنسائي من 
حديث يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان وهو الصواب"''). 

فرواية مسلم على هذا النحو: خطأ؛ لأنها منقطعة؛ ولعل الخطأ من النساخ؛ لأن 
الحديث جاء في نسخة الدمشقي على الصوابء كما أشار القاضي عياضء وغيره آنفا. 

ولعل إخراج مسلم للحديث على هذا النحو هو الذي جعل النسائي يقول عن هذا 
الحديث: " صالح الإسناد"» كي لا يُْظنْ أنه: "مزيد في متصل الأسانيد' فيقدم رواية مسلم 
المنقطعة على هذا الإسنادء فهو ليس صالحاً فحسب» بل صحيح-أيضا- . 

وقد روى النسائي قصة ماعز والغامدية في ما يقرب من خمسين حديثا عن عدد لا 
باس به من الصحابةء والتابعين ("". 

وقد أورد النسائي متابعة لهذا الحديث من طريق بشير بن المهاجرء عن عبد الله بن 


بريدة عن أبيه ببعطضة"", 


(۲۲۲)صحيح مسلم(۳/ ۰-۹۳۲۹ ۱۳۲۲)؛ كتاب الحدودء باب من اعترفه على نفسه بالزناء برقم(552١).‏ 
(؟121)السنن الكبرى( 825/4 )١‏ كتاب الحدود برقم(٦۱۸).‏ 


(14؟؟)التاريخ الكبير(8/١١؟).‏ 

(15١7)ينظر:‏ تهذيب الكمال(؟1؟/45). 

(5؟11١)ينظر:‏ صسحيح مسلم بشرح النووي(١١/١٠٠2)‏ ش ح(٠١٠٤)؛‏ والنكت الظراف لابن حجر المطبوع بهامش تحفة 
الأشراف(؟/5170). 


(۲۲۷)ینظر: السنن الكبرى(17/4؟197-1): الأحاديث أرقام(؟7-917١771).‏ 
(۲۲۸)السنن الكبرى(4)774/4؛ كتاب الرجمء باب المسألة عن عقل المعترف بالزناء برقم(171؟). 


0۹ 


وأخرجه من هذا الطريق: مسلم""", وأبو داودل"”')موأحمدا'""؛ والدارمي"""), 
والحاكم""'ء والبيهقي ء وغيرهم» جميعهم من طريق: بشير بن المهاجرء عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه؛ به ببعضه. 

وفي ختام هذا الفصل لا بد من الإشارة إلى أن النسائي لا يحكم على الإسناد بالقبول» 
دون أن يتعرض للمتن إلا لنكتة لطيفة في السند أو المتن في الغالب الأعم من أحكامه. 

وقد بلغ عدد الأحاديث التي حكم الإمام النسائي على أسانيدها بالقبول أحد عشر حديثا 
وكما هو مبين في الجدول الآتي. 





(۲۲۹)صحیح مسام(۱۳۲۳/۳) کتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا برقم(©15١).‏ 

(710)سئن أبي داود(45/4 :)١‏ كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالكء برقم( .)٤٤١ ٤‏ 

(1١؟١7)مسند‏ أحمدزه/44؟). 

(1؟؟سئن الدارمي(؟/7؟)؛ كتاب الحدودء باب الحفر لمن يراد رجمه» برقم( ؟١١)‏ باختصار. 

(775)المستدرك(4/؟٠١:4)كتاب‏ الحدود. برقم(80748)؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم فقد احتج 
ببشير بن مهاجر. قلت: لقد أخرج مسلم الحديث نفسه من طريق بشير نفسه. 

(14١)السنن‏ الكبرى للبيهقي(4/١1؟١7)كتاب‏ الحدود. باب من اعتبر حضور الإمام والشهود... 


۳۰ 


الميحث الا 
الحكم على الإسناد بالانقطاع. 

تباينت أقوال العلماء في المنقطع؛ فجعله الحاكم ثلاثة أنواع: ومثل للأول بما رواه من 
طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجلين من بنى حنظلة عن شداد بن أوس...الحديث» وقال: 
"هذا الإسناد مثل لنوع من المنقطع؛ لجهالة الرجلين بين أبي العلاء بن الشخيرء وشداد بن 
أوس؛ ومثل للثاني بما رواه من طريق: داود بن أبي هند عن شيخ» عن أبي هريرةء وقال 
بعده:" هذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلا الحافظ الفهم المتبحر في الصنعةء وله 
شواهد كثيرة جعلت هذا الواحد شاهدا لهاء وذكر اسم الرجل المبهم؛ فقال:* وإذا الرجل الذي لم 
يقفوا على اسمه أبو عمر الجدلي"؛ وقال عن النوع الثالث: ' أن يكون في الإسناد رواية راو 
لم يسمع من الذي يروى عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي؛ الذي هو موضع الإرسال؛ 
ولا يقال لهذا النوع من الحديث مرسل إنما يقال له منقطع» ومثل له بما رواه من طريق عبد 
الرازق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة...الحديث؛ ثم قال :" هذا 
إسناد لا يتأمله متأمل؛ إلا علم اتصاله» وسنده فإن الحضرمي ومحمد بن سهل بن عسكر: 
ثقتان» وسماع عبد الرزاق من سفيان الثوري واشتهاره به معروف وكذلك سماع الثوري من 
أبي إسحاق واشتهاره به معروف وفيه انقطاع في موضعين: فإن عبد الرزاق لم يسمعه من 
الثوريء والثوري لم يسمعه من أبي إسحاق7". 

< وأما الحافظ ابن عبد البر فقال: "المنقطع عندي كل ما لا'يتصل سواء أكان يعزى إلى 

النبي 8؛ أو إلى غيره7). 

وقول ابن عبد البر يدخل فيه المرسل والمعلق» وغيره» وهذا ما ذهب إليه البيقوني 
حين قال في منظومته: وكل ما لَمْ يَتَصل بقال إِسَلدهُ تَقَطِعْ الأؤصال!". 

وهذا رأي أغلب المتقدمين» لكن الحافظ ابن حجر قيّد المنقطع بسقوط راو أو أكثر من 
السند بشرط أن لا يكون الساقط من مبتدأ الإسنادء ولا من آخره وإن كان الساقط أكثر من 


)١(‏ معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري(۲۸-۲۷/۱). 

.)"١/١(ديهمتلا‎ )١( 

(۳) البيقوني: عمر بن محمد بن فتوح» منظومة البيقوني» تحقيق: كمال يوسف الحوت؛ مركز الخدمات والأبحاث 
الثنافية؛ بیروت-لبنان» ۹۸۷١م‏ [ص١).‏ 


۳۹1 


واحدء لا يكون ذلك على التوالي» وبذلك فرّق بين المنقطع وبين سائر أنواع الانقطاع 
الأخرى؛ كالمرسلء والمعلقء» والمعضلء وقال: إن المنقطع قد يكون واضحاء أو خفياء 
فالأول: يدرك بعدم التلاقيء والثاني: المدلس» ويرد بصيغة تحتمل اللقي» 'كعن", وكذلك 
المرسل الخفي. 7). 

قال ابن الصلاح: "أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال: ما رواه التابعي 
عن النبي## وأكثر ما يوصف بالانقطاع: ما رواه من دون التابعين عن الصحابةء مثل مالك 
عن ابن عمرء ونحو ذلكء والله أعلم7). 


المطلب الأول: نفي الصحبة. 

إن أهم القواعد التي تضبط رواية الصحابة؛ قاعدة التحمل والأداء!')» وثبوت الصحبة 
أو عدمها فإذا روى الراوي عن النبي8 مباشرة: ولم تثبت له صحبة:» فهذا يعني أن بينه وبين 
النبي*# راوبا أو أكثرء وهذا نوع من أنواع الانقطاعء بمفهومه العام» ويدخل في المرسل 
أيضا-» وقد أعل النسائي بعض الأحاديث بالانقطاع؛ بسبب عدم ثبوت الصحبة منها: 

١.روى‏ النسائي-رحمه الله- قال: " أخبّرنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْن السرح؛ قال: أخبرني 
ابن وهب أخْبّرتي مَخْرَمَةٌ- بن بُكَيْرِ- عَن أبيه» عَن عفرو بن الشريدء قال: رجمت امرأة في 
عد رسسول الله 4# فلما فرغنا منها جئت إلى الذبِئْ 26 فقلت يَا رول الله قد رَجَمنَا هذه 
الخبيكة» فَقَالَ رول اللّهِ 1: 'هُوَ كَفَارَةُ مَا صنت" ثم قال بعده: " ليس لعمرو ابن الشريد”") 
صحبة: والقاسم بن رشدين: لا أعرفه ويشبه أن يكون مدنياء ومخرمة بن بكير بن عبد الله بن 
الأشج: لم يسمع من أبيه“. 

وكان النسائي قد روى هذا الحديث عن يعقوب بن سفيأآنء؛ عن إبراهيم بن المنثرء عن 
القاسم بن رشدين بن عميرء عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن الشريدء عن أبيه: 
الشريد بن سويد بمثله؛ ثم قال بعده: خالفه ابن وهب» ثم روى الحديث من طريقهء دون أن 
يذكر فيه لفظ: 'أبيه"» وتحدث عن إسناد الحديثين معا. 


(4) شرح نخبة الفكر(١/754-١؟)‏ بتصرف. 

(©) مقدمة ابن الصلاح(١/4؟).‏ 

(١)ينظر:‏ الصاحبه محمد عيدء الصحابة المكثرون من الرواية في ضوء قاعدتي التحمل والأداع» مجلة 

دراسات علوم الشريعة والقانون» الجامعة الأردنية » المجلد الحادي والعشرونء العدد السادس 5514١م.(ص44؟).‏ 

(۷) ابن سويدء قال البخاري: "سمع الشريد» روى عنه صالح بن دينارء وقال الزهري: حدثنا عمرو سمع بن عباس له 
وسمع منه إبراهيم بن ميسرة وعبد الله الطائفي الثقفي (التاريخ الكبير/47؟): وقال أبو حاتم: تابعي ثفة» وأبوه 
من أصحاب النبي#(الجرح والتعديل )1۷١۷/١‏ . 

(۸) السثن الكبر ی(٤/١٠۳)؛‏ كتاب الرجم» باب تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا زنت حتى تفطم ولدها برقم(؟"777). 


۳ 


وقد أخرجه الطبراني من الطريق الثاني عن العباس بن الفضل عن إبراهيم بن المنذر 
به بمثله)؛ وذكره المزي في ترجمة القاسم بن رشدينء وقال: وقع لنا عاليا جدأء ثم رواه من 
طريق إبراهيم بن المنذر الحزاميء به بمثله2' '). 

وذكرهابن حجر في الإصابة في ترجمة الشريد بن سويدء فقال: وله عند النسائي:" 
رجمت امرأة في عهد النبي # فلما فرغنا منها جئذاه... فذكر الحديث*'. 

قلت: إسناد هذا الحديث فيه ثلاث مشكلات» الأولى: سقوط الصحابي» والثانية: عدم 
سماع مخرمة من أبيه؛ والثالثة: وجود مجهول في السند هو القاسم بن رشدين. 

أما سقوط الصحابي: فواضح» وكل الذين رووا الحديث بما فيهم النسائي من غير طريق 
ابن وهب؛ رووه على الصواب»ء عن عمرو بن الشريد عن أبيه» ولعل ابن الشريد رواه عن 
أبيهء لكن بعض من روى الحديث عنه أسقط لفظ: "أبيه", فجاء الحديث على هذا النحو؛ لأنه 
يقول في مطلع الحديث: 'فلما فرغنا منها جئت إلى النبيّ 8 ٠‏ فكلامه يوحي أن المتكلم 
صسحابي لقي النبي #وكَلمَةء ولم أجد من زعم أن عمرو بن الشريد له صحبةء فالكلام كلام 
الشريدء وليس لعمروء ولعل ابن وهب أسقط لفظ: "أبيه" كما في إشارة النسائي. 

وأما سماع مخرمة من أبيه: فمختلف فيه» ومعظم العلماء يرون أنه يروي من كتاب 
أإبيه» ولم يسمع منه شيئاء واتهمه بعضهم بالتدليس» فقد نقل البخاري» عن ابن هلال قال: 
'سمعت حماد بن خالد الخياط قال: أخرج مخرمة بن بكير كتباء فقال: هذه كتب أبي لم أسمع 
منها شيئا ""'ء وقال ابن معين» وأحمدء وغيرهم مثل ذلكء وقال الساجي: كان يدلس9"". 

و ذهب بعضهم إلى أنه سمع من أبيه» فقال أبو داود: 'لم يسمع من أبيه إلا حديثا واحداء 
وهو حديث الوتر" وقال ابن أبي أويس: وجدت في ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة عما 
يحدث به عن أبيه» سمعها من أبيه؟ فحلف لي ورب هذه البنية سمعت من أبي"'". 

وأما القاسم بن رشدين» فهو مجهولء ولم يعرف إلا بهذا الحديث: وقد سبق ذكره *". 

وخلاصة القول: أن هذا الحديث ضعيف من طريق القاسم بن رشدينء لجهالة القاسم 
والشك في سماع مخرمة من أبيه» وهو أضعف من طريق ابن وهب» لسقوط الصحابي . 


)٩(‏ ممجم الکبیر(۳۱۹/۷). 

)٠١(‏ تهتيب الكمال(؟؟/45؟). 

(11) الإصابة(/6140). 

.)١5/4(ريبكلا التاريخ‎ )1١١( 

.)17/١١(بيذهتلا الجرح والتعديل(4/؟57)ء وتهذيب‎ )١1( 

.)17/1٠١(بينهتلا تهذيب‎ )١4( 

(6١)ينظر:‏ المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول(ص54١).‏ 


۳۳ 


؟. قال النسائي-رحمه الله-:" وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه قد روى عنه عطاء 
حديثا آخرء ولا أحسب أن له صحبة والحديث الآخر: حَدَثََا سار بن عبد الله بن سار قال 
حدقا حَالدُ بن الحارث قَالَ حَتتنا حَبدُ الملكء ونبأنَا عبد البح بن محمد بن سام قال أنبان 
إبنحاق هو الأزرق قال حَدثَنَا به عَبَدُ الملك عَن عَطَاءِ عَن أَيْسَ مَولَى ابن الِبيْرِ وال خالة 
في حديثه مَوَنَى الزْبئْر عَن تَبَئعِ عن كَعْب قَال من تَوَضنًا فَأَحَْنَ الوْضئوء وصلىء وقال 
متؤار: كُمٌ صلّى الْعثناء الآخرة» ثُمّ صلّى بَْدَهَا أربَعَ كعات فَتَمٌ وقال متؤان: بْتمٌ ركوعمن 
وَمُجُودَهُنُ وَيَعلَمُ مَا يَقتَرِئ» وقال سؤان: يقرأ فيهن كن لَهُ بمنزلة ليله القئر57"). 

وكان النسائي قد روى سبعة أحاديث قبل هذا الحديث من طريق عطاء ومجاهد» عن 
أيمن بن أم أيمن تتحدث عن النصاب الذي يستوجب قطع يد السارقء: وجميعها يرفعها للنبي8ة 
إذ يضيف الكلام فيها إلى العهد النبوي"'. 

قلست: كلام النسائي يشمل الأحاديث السبعة التي مرت» وجاء بهذا الحديث من طريق 
عَطَاءء عَنْ أَيْسَْء عَن تَبَيْعِه عن كَعْبِء عن أيمن؛ ليبرهن على أن أيمن ليس له صحبةء ولا 
يروي عن النبي8 مباشرة وفي هذا الحديث روى عن اثنين من المخضرمين هما: تبي بن 
عامر*")» وك بن ماتع"'ء يروي أحدهما عن الآخرء وهذا من اللطائف الإسنادية. 

وأيمن هو: ابن عبيد أخو بني عوف بن الخزرج» وقيل: هو أيمن الحبشي والد عبد 
الواحدء مولى الزبير» وقيل: ابن الزبير. 7). 

لكن ابن عبد البر قال في الاستيعاب :"هو: أخو أسامة بن زيد لأمه» وكان أيمن هذا 
ممن بقي مع رسول الله يوم حنين ولم ينهزم وذكره ابن إسحاق فيمن استشهد يوم حنین"('). 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الشافعي أنه قال: "من زعم أنه أيمن بن أم أيمن أخو أسامة 
ابن زيد لأمهء فقد وهم؛ لأن ذاك قتل يوم حنينء وقال الدار قطني: أيمن راوي حديث السرقة 
تابعي لم يدرك النبي ولا الخلفاء بعده» وقيل هو أيمن الحبشي والد عبد الواحد بن أيمن 
مولى بني مخزوم الذي أخرج له البخاري والله أعلم. 


(16١)السئن‏ الكبرى(11417/4) كتاب قطع السارقء باب القدر الذي إذا سرقه...» برقم( ۰٤٤۷و‏ ١٤٤۷و .)٤٤١‏ 

.)7455-1417 ينظر: السئن الكبرى(141/4؟-؟4") الأحاديث أرقام(؟‎ )١0( 

(14)هو: تبسيع بن عامر للحميريء ابن امرأة كعب الأحبارء كنيته: أبو عبيدة ويقال أبو عبيدء كان دليلا للنبي 88 
فعرض عليه الإسلامء فلم يسام حتى توفي النبي48؛ وأسلم مع أبي بكر .(تهذيب التهذيب )٤ ٤٦/١‏ 

(19)هو كعب بن ماتع الملقب ب: كمب الأحبارء "مخضرم'" كنيته: أبو إسحاق؛ أسلم في خلافة أبي بكرء وقيل في 
خلافة عمرء ومات في خلافة عثمان (التاريخ الكبير77/7؟): و(تهذيب التهذیب۸/٣۹").‏ 

.)245/١(بيذهتلا ينظر: السذن الكبرى للبيهقي(۲/١۳۸)» والمعجم الكبير للطبراني(۲۸۸/1)ء وتهذيب‎ )٠١( 

.)١15؟8/١(باعيتسالا)؟1(‎ 
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قلت: يبدو لي أن أيمن هذا تابعيء ولم يدرك النبي38؛ وليس له رواية عنه. 
والروايات التي ذكرها النسائي: مرسلةءوأيمن هذا ليس هو أخو أسامة بن زيد؛ لأن أخا أسامة 
استشهد في معركة حنئين» وقبل أن يولد مجاهدء فكيف يروي عنه» فلم يبق إلا أن يكون أيمن 
هذا هو الذي ذكر النسائي روايته عن تبيع» ونفى أن تكون له صحبةء وعليه فالحديث منقطع. 

وقد أجاب الشافعي عن ذلك فقال: "قلت لبعض الناس: هذه سئة رسول اش أن 
يقطع في ربع دينار فصاعداًء فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا؟ وما 
حجتك في ذلك؟ قال: قد روينا عن شريك» عن منصورء عن مجاهدء عن أيمن عن النبي88 
شبيها بقولناء قلت: أتعرف أيمنء إنما أيمن الذي روى عنه عطاء؛ رجل حَذث لعله أصغر من 
عطاءء وروى عنه عطاء حديثا عن تبيع بن امرأة كعب» عن كعبء فهذا منقطعء والحديث 
المنقطع لا يكون حجة:؛ قال فقد روى شريك بن عبد الله عن مجاهد عن أيمن بن أم أيمن أخي 
أسامة لأمهء قلت: لا علم لك بأصحابناء أيمن أخو أسامةء قتل مع رسول الله # يوم حذين 
قبل أن يولد مجاهدء ولم يبق بعد النبي لا:فيحدث عنه/"". 

."ع ء 

المطلب الثاني: نفي السماع. 

عدم سماع الراوي عمن روى عنه نوعاً من أنواع الانقطاع؛ وهو على أضرب: 

أولاً: نفي السماع مطلقا. 

ونفي السماع مطلقا يدخل فيه الإرسال الخفيء فقد قال ابن سبط العجمي: "الفرق بين 
التدليس وبين الإرسال الخفي أن الإرسال رواية الشخص عمن لم يسمع منه؛ فقد نقل عن 
البزار أنه قال: "إن الشخص إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم فان ذلك ليس بتدليس على 
الصحيح المشهور7"» ومما ورد في سنن النسائي الكبرى ونبه عليه النسائي ما يأتي: 

.1١‏ قال الثسائيرحمه اش-: " حَتَتنَا مُحَسّْ بْنُ المتنى قال: حَتْتنَا أَبُو مُعَاويَّة قال: 
حا الأغنش» عن عَمْرٍو بْن مرة» عن أبي البَختري» عَن عليه قال: بَعََنِي رمُول الله 
إلى اليَمَن لأقضي بَيْنَهُمْ. ..الحديث"؛ قال النسائي: "روى هذا الحديث شعبةء عن عمرو بن 
مرةء عن أبي البختري قال: أخبرني من سمع علياء قال أبو عبد الرحمن: أبو البختري لم 
يسمع من علي شيئا”" . 


(11) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي(151/8). 
(19) التببين لأسماء المدلسين(١/55١).‏ 
(14")السنن الكيرى(1/2 1 ١‏ كتاب الخصائصسء باب قول النبي 23 لعلي: ن انل سيهد قلبك. . .برقم( ؟ ١‏ 5خ ). 
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وكان النسائي قد روى هذا الحديث قبل ذلك عن عمرو بن عليء عن يحيى بن 
زكرياء عن الأعمش به نحو" . ؤ 

وعن علي بن خشرم»؛ عن عيسى بن يونسء عن الأعمش به نحوه » ثم ختم بالحديث 
الذي تكلم فيه عن عدم سماع أبي البحتري من علي شيا . 

والحديث أخرجه ابن ماجه”'"» والحاكم”" ؛ والبيهقي"ء وابن أبي شيبة'» وعبد 
ابن حميد"'ء والبزار"'ء وأبو يعلى" » والطيالسي ' ء جميعهم من طريق الأعمش عن 
عمرو بن مرة به بنحوه. 

وأما الطريق الثاني الذي أشار إليه النسائي ولم يروه ٠‏ فقد رواه أبو يعلى وأبو 
داود الطيالسي"": والبيهقي""» جميعهم من طريق شعبة؛ عن عمرو بن مرة؛ عن أبي 
البختري» عمن سمع عليا به بنحوه. 

قلت: أبو البختري”" : ثقة: وثقه ابن معين» وأبو زرعةء فيه تشيع قليل» وهو كثير 
الإرسال؛ يرسل عن عليه وكبار الصحابةء ولم يسمع إلا من بعض صغارهم؛ وما كان من 
حديثه سماعاء فهو صحيح: وما عنعنه» فهو ضعيفء وقد صرح كثير من العلماء بعدم سماعه 


(15)السنن الكبرى(7/5١١)؛‏ ح رقم(8417). 

(11)السنن الكبرى(57/0١١),‏ ح رقم(841/4). 

(0؟)سنن ابن ماجه(۲/٤۷۷)؛‏ كتاب الأحكامء باب ذكر القضاةء برقم(١١؟١).‏ 

(14؟)المستدرك على الصحيحين(؟/45١):‏ كتاب معرفة الصحابة؛ باب ذكر إسلام عليه برقم(4554). 

(5>)السنن الكبرى للبيهقي(١١/85))؛‏ كتاب أداب القاضي. 

(؟)مصنف ابن أبي شيبة(1/؟١)‏ كتاب أقضية رسول اله برقم(1405+4؟): و(75/1؟)كتاب الفضاتل؛ باب فضائل 

علي بن أبي طالب #برقم(۳۲۰۹۸). 

(١7)مسند‏ عبد بن حميد(51/1). 

(۲۲) مسند البزئر(2/5؟١).‏ 

(؟؟) مسند أبي يعلى(١/77").‏ 

(4؟) مسند أبي داود الطيالسي(7/1١).‏ 

(5؟)مسند أبي يعلى(18/1؟). 

(5؟)مسند أبي داود الطيالسي(7/1١).‏ 

(1")السئن الكبرى للبيهقي(١١/87)ء‏ كتاب أداب القاضي. 

(4؟)سعيد بن فيروز الكوفي مولاهم سمع بن عباس وابن عمر قتل بالجماجم وقال أبو نعيم مات سنة ثلاث 
وثمانين(التاريخ الكبير؟/":5). 


۳ 


من علي هه تحديدا""» بل نقل عن شعبةء والبخاري أنهما قالا: إن أبا البختري لم يدرك 
علياء ولم ير( 

فالحديث منقطع» والصواب ما رواه شعبةء عن عمرو بن مرةء عن أبي البختري» 
عمن سمع علياء والله أعلم. 


¥ ¥ # 
1. قال النسائيرحمه الله-: ' أخبّرني شعَيْب بُ شعَيْب بن إنحاق قال: حا عبد 
الوهاب بْنْ سعيد قال: : حَدتنَا شعيْبُ» قال: حَدَتنا الأوزاعي قال: حتِي يَحتَى بن أبي عَثير: 


اقل ار اها اير 


قال: حي لبن عبد اللخ قال حَدتِي جَابرُ بن عبد الله أن رول الله مر برَجل 
في ظل شّجرة يُرّش عَلَيْه الْمَاءُ...الحديث“ قال النسائي: هذا خطأء ومحمد بن عبد الرحمن لم 
يسمع هذا الحديث من جابر7©). 

شم قال: أخبّرتي مَحْمُودُ بْنْ خالد» قال: َتنا الفِريَابِي» قال: حَدتنا الأوؤزاعي» قال 
حَدُثني يَحْيَىء قال: اخرتي محئ بن عند الرحمن قال حَدْتّنِي مَنْ متمع جَابر! تخوه2. 


(17) «» رس 


شم روى الحديث عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر” » ثم عقد ترجمة 
خاصة لبيان اسم الرجل بعنوان: ذكر اسم الرجلء وقال: "أخبّرنا عسو بْنْ علي قال حا 
ابْن حسن؛ عَنْ جابر بْن عَبْد اللّمهِ عن النبي 48 بنحوه؛ دون ذكر الرخصة *©“. 

والحديث أخرجه الشافعي في مسنده عن عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية 
عن محمد بن عبد الرحمن به نحوه 9“). 
وآخرجه البخاري“ء ومسلم"“ وأبو داود"ء وأحمد"“ والدارمي”'"'» وأبو نعيم 


(4؟)ينظر: الجرح والتعديل(54/54)»: وميزان الاعتدال (۳۳۲/۷إولسان الميزان(۷/١١٥٤)ء‏ وتهذيب التهثيب(16/4). 

(40)ينظر: العراقي: أحمد بن عبد الرحيم؛ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل؛ تحقيق: عبد الله نوارة؛ مكتبة 
الرشيدء الرياض-السعودية؛ الطبعة الأولىة55١م.(١/77١)ء‏ وجامع التحصيل(١/1847١).‏ 

(41)السنن الكبرى(45/1-١٠١٠)‏ كتاب الصيام» باب ما يكره من الصيام في السفره برقم(2975). 

(41)السنن الكبرى(5/١٠٠)»‏ ح رقم(1579). 

(؟؛)السئن للكبرى(5/١١٠)؛‏ ح رقم(19735). 

(٤٤)السنن‏ الكبرى(۲/١٠٠)ء‏ ح رقم(٠۷٠")۔‏ 

(۷(7 )٤٥( 

(١٤)صحيح‏ البخاري(١-٠/۳۴۳)ء‏ كتاب الصوم» باب قول النبي#.. .ليس من البر الصوم في السفر برقم(5141١).‏ 

.)١١١©(مقرب )صحيح مسلم(۲/٦۷۸)كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر‎ ٤۷( 

(44 )سنن أبي داود(؟/7١1):‏ كتاب الصوم, باب اختيار الفطرء برقم(1+؟ ؟). 

٤۹(‏ )مسند احمد(۳۱۹/۳و۳۹۸). 

.)٠١١۹( )سنن الدارمي(۲/١١)» كتاب الصوم» باب الصوم في السفر؛ برقم‎ ٥١( 


۳۷ 


الأصبهاني'“ وابن الجارود" وأبو داود الطيالسيء والبيهقي» على الصواب من 
طريق محمد بن عبد الرحمن» عن محمد بن عمرو بن حسنء» عن جابر به بنحوه. 

قلت: مع أن محمد بن عبد الرحمن روى عن جابر:#ه بصيغة التحديث التي تدل على 
السماعء إلا أن هذا لم يمنع النسائي من الحكم على الحديث بالانقطاعء ونفي سماع محمد من 
جابرهء ولعل هذا من أدق العلل وأغمضهاء فقد درج العلماء على الحكم باتصال رواية 

لمدلس التي رواها بالعنعنة إذا وجد له تصريح بالسماع في موضع آخرء ولكن النسائي حكم 
على الرواية بالانقطاع بكل ثقة واقتدار » ولم يسبقه إلى ذلك أحدء ولم أجد من تابعه-أيضا-. 

ومحمد بن عبد الرحمن ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة وقال 
توفي سنة أربع وعشرين ومائة» وهو ثفة وله أحاديث وقال النسائي: ثقة» ولم يذكر المزي له 
رواية عن جابريه ”"). والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: 'كيف استحل محمد بن عبد الرحمن 
أن يقول"حدثني جابر" وهو لم يسمع منه؟" 

والجواب: أنه لم يقل حدثني جابر مطلقا؛ لأنه إن قال هذا يكون كاذباء وتسقط جميع 
رواياته» وهو ثقةء وحديثه مخرج في الصحيحين» ولو أن النسائي تأكد أنه قال ذلك لما 
روی عنه» لکن محمدا قال -كما جاء في بعض روايات الحديث-: " حدثني من سمع جابرا": 
فلعل بعض تلاميذه أو من دونه وهم؛ فأسقط قوله: " من سمع" فجاء سياق الجملة على هذا 
النحو: "حدثني جابر" ولعل الوهم من يحيى بن أبي كثيرء فهو مشهور بالندليس والإرسال"“ 

وربما أشكل الأمر على بعضهم في اسم الراوي عن جابرء إذ هو محمد بن جابر بن 
سعد بن معاذ-كما جاء معرفا في بعض الروايات-» بينما جاء في بعض روايات الحديث عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 2" وهذا الأخير له رواية عن جابر؛ فلعله هو الذي قال 
حدثني؛: وليس الأول. 


(01)المستخرج على صحيح مسلم(؟/16١):‏ كتاب الصوم» باب كراهية الصوم في السفر؛ برقم(2971). 

(۲)المنتقی(۱۰۷/۱)» باب الصيام؛ برقم( 59). 

(؟0)مسند الطيالسي(١/8؟١).‏ 

(4)السئن الكبرى للبيهقي(47/4؟)؛ كتاب السومء باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصرم برقم(؟71514). 

(05)ينظر: الطبقات الكبرى(١/857؟439-5؟),‏ وتهذيب الكمال(5؟/5١5).‏ 

(5ه)فإن المدلس"إذا أتى بلفظ؛ 'حدثنيء أو سمعت”" فقد خرج عن كونه مُدأْسأء وصار كذاباً مفروغاً منه( منهج النقد في 
علوم الحديث؛: صس١82؟).‏ 

(؟0)ينظر: تفريب التهذيب(5537/1). 

(4ه)السنن الكبرى(١/١٠٠ح‏ رقم(578١)2‏ وقد ذكر للمزي أنه ممن سمع من جابرة-(تهثيب الكمال417/4). 


۳۹۸ 


والغريب في الأمر أن الشيخ الألباني قد صحح جميع طرق الحديث"؛ مع أن 
أحدها: "منقطم” والثاني: 'فيه رجل مبهم"''"؛ فإن قيل: لعله صحح الحديث بمجموع 
الطرق؛ قلت: لقد حكم على كل حديث على حده؛ فلو قال: "صحيح بما قبله"؛ أو "بما بعده' كما 
هو شأنه» لكان هذا موجّهاء لكنه لم يفعل. 

.هاه 

". قال النسائي-رحمه الله-: ' أخبّرتا إستحاق بْنْ إيْرَاهيمٌ قال: حَدْتنا مُعَادْ يْنْ هشامء 
قال: حَدثني أبي عَن يَحَيَى بْن أبي كثيرء عن أنس قال: كان رسول اش إذا أفطرَ عند أهل 
بيت قال: فط عَنْدَكُمْ الصائمُون» وأَكَل طَعَامَكُمْ الأْرار» وتَنَركّت عَلَيْكُمْ الْمَلائكَة» ثم قال 
النسائي بعده: ' يَحْيَى بْن أبي كثير لَمْ يمَْعْةُ من أنس"07. 

شم روى الحديث مرة أخرى فقال: أخبرنا سويد بن نصرء عن عبد الله» عن هشام: 
عن يحيى بن أبي كثر قال: "حتفت" »عن أئس" ... “'ء واختصر المتن. 

ورواه في موضع آخر عن إسماعيل بن مسعودء عن خالد بن الحارث» عن هشام: 
عن يحيى به مثلهء وأعاد النسائي كلامه على الحديث الذي يفيد الانتطاعا“ . 

والحديث أخرجه والإمام أحمدا"'ء والدارمي"ء وابن أبي شيبة » وأبو يعلي' : 
وعبد بن حميدا'"ءوالطبراني'""» والبيهقي" جميعهم من طريق هشام الدستوائي» عن 
بحيى ابن كثير به؛ مثله» أو نحوه. 


(24)أحكام الألباني على أحاديث سنن النسبائني(١1/هت-51؟)الأحاديث‏ أرقام(/ه ؟ اوه 7١177و‏ 71؟7آار؟1؟1), 

)۲۲ ٥۸و۲۲‎ ٣۷ رقم(‎ ٹیدحلا)٦‎ ۰ ( 

(١1)المسدر‏ السابق(5251). 

)١١(‏ السنن الكبرى(7/4١٠7).؛‏ كتاب للدعاء بعد الأكل؛ باب الدعاء لمن أفطر عندهء برقم(1-٠55)وأعاد‏ اللحديث بسنده 
ومتنه في(5/١8)كتاب‏ عمل اليوم والليلهء باب ما يقول إذا أفطر عند أهل بيت برقم(4؟١١٠).‏ 

(؟١)‏ قال المحقق في: في الأصل حدثنيء وكذلك قال شلبي محقق الطبعة الجديدة من السنن : (5/١١؟هامش”)‏ . 

(14) السئن الكبرى(7/4١75):‏ كتاب الدعاء » باب الدعاء...؛ برقم(5657)وأعاده في(1/5ه) كتاب عمل اليوم والليله, 

باب ما يقول إذا أفطر ... برقم(١7١١٠)وقفال‏ فيه حدثت عن أنسء ولم يذكر في للمتن:" وتنزلت عليكم الملائكة". 

(52) السنن الكبرى (١/١۲-۸ه)كتاب‏ عمل اليوم والليلهء باب ما يقول إذا أفطر عند أهل بيت برقم(ة ٠١١7‏ )وفيه: 
'وصلت عليكم الملاتكة' بدلا من: 'تتزلت". 

(17)مسند أحمد(؟/118او١1١؟),‏ 

(0") سئن الدارمي(؟/١‏ 4 )كتاب الصيام: باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده برقم(؟7؟71١).‏ 

(4") مصنف لبن أبي شيبة(414/7؟) ما قالوا في الصائم إذا أفطر ما يقول» برقم(ه 574). 

.)٤۳۲۲ و٤۳۲۱‎ و٤۳۲۰‎ و٤۳۱۹ مسند ابي يعلي(۲۹۲-۲۹۱/۷) .برقم(‎ )٦۹( 

(۷۰)مسند عبد بن حمید( ۲۷۰/۱ )برقم .)۱۲۳٤(‏ 

)0١(‏ المعجم الأوسط(١/؟5)برقم(١1١؟)وفي(57/5١)‏ برقم(5177). 

(١/ا)سئن‏ البيهقي الكبرى(774/4): كتاب السيام» باب ما يدعو به الصائم لمن أفطر عنده برقم(؛ 7557). 


۳۹۹ 


كما أخرجه أبو داودا""ء ومعمر بن راشد"ءعبد الرزاق"ء والبيهقي”')؛ جميعهم 
من طريق مَعْسَنَ عَنْ ثابت البناني عَنْ أنس بنحوه؛ وفيه تقديم وتأخيرء وزيادة قصة في أوله: 
أن رمئول 28 نادن على سعد بن عبادة فقال: 'الملامُ علَيكمْ وَرَحْمَة الله“ فقال سَعد: وَعَلَيِكَ 
الام وَرَحْمَة الله لم يُسْمِعْ النبئ 2 حَتى سم ثلاثاء ورذ عله معد ثلاثاء ولَمْ يُسْمِعْهُ فرَجَع 
الي وين من قله يا رثول لله بلي أن وأشي ما ست شكية لا هي باي 
ولق رتنت عَلَيْكَ ولَمْ لمعك أَحَبَنت أن أستكثر من سلامك» ومن البّركة» ثم أنخله البَيْتء 
قرب لَدُ زبيباء فأكل نَبِي الله 43 فَلَمًا فرغ قال أكل طْعَامكُمْ الأبْرارئء وَصلت عَلَيكُمْ الملائكة 
وأفطر عندكم الصائمُون. 

قلت: الحديث منقطع» سقط من إسناده رجل بين يحيى بن أبي كثيرء وأنس بن مألك؛ 
ولعل يحيى بن أبي كثير هو الذي أسقط الواسطة بينه وبين أنس. 

ويحيى بن أبي كثير ثقة إمامء كان يُعَدُ من أصحاب الحديث مع الزهري ويحيى بن 
سعيدء وقيل: إنه لا يحدث إلا عن ثقةء لكنه كثير الإرسال!'"؛ ونقل عن النسائي وغيره 
وصفه بالتدليس!*"). 

ونقل عن البخاري» وأبي حاتم» وأبي زرعةء وغيرهم» أن يحيى لم يدرك أحداأ من 

الصسحابة إلا أنس بن مالك رآه رؤية ولم يسمع منه » وقيل: إنه رأى أنسا يصلي في المسجد 
الحرامء ولم يسمع منه ('"). 

والنسائي لم يكن الوحيد الذي حكم على هذا الإسناد بالانقطاع» بل سبقه إلى ذلك 
غيره. فقد سل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال:' يحيى بن أبي كثير بلغه عن أنس؛ وحديثه 
عنه مرسل أصح» وهذا وهمء وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: جماعة بالبصرة قد رأوا 


أنس بن مالك ولم يسمعوأ منه؛ منهم: 'يحيى بن أبي كثير 7:"), 


(؟؟) سنن أبي داود(؟/7؟)كتاب الأطعمةباب ما جاء في الدعاء أرب الطمام إذا أكل عنده برقم(٤٠۸).‏ 

(٤۷)جامع‏ معمر(۰ ۳۸۲/۱)» باب الاستثذان ثلاثا. 

(5؟)مصنف عبد الرزاق(4/١١؟)باب‏ من فطر صائم برقم(؟1١5؟).‏ 

(1؟)سنن البيهقي الكبرى(4/٠*‏ ؟)ءكتاب الصيامء باب ما يدعو به الصائم لمن أفطر عنده برقم( 747)؛ و (۸۷/۷") 
باب الدعاء لرب الطعام برقم(١‏ 446 1و442519١).‏ 

(/)ينظر: تهذيب التهذيب(١56/11؟5771-9).‏ 

(78)التبيين في أسماء المدلسين(١/47١):‏ وطبقات المدلسين(١/5؟).‏ 

(74)تحفة التحصيل في أحكام المراسيل ١/1457؟147-5؟))‏ وطبقات المدلسبن(١/5؟):‏ وتهذيب التهذيب(١٠/٠"").‏ 

(0)المراسيل لابن أبي حاتم(١/47‏ ؟). 


TY 


كما أشار عدد من المتأخرين إلى مسألة الانقطاع: ونفي السماع بين يحيى وأنس7'*). 
وأثبت بعضهم سماع يحيى من أنسء لكنه نفى سماعه لهذا الحديث تحديداء فقد قال الحاكم: 
“ثبت عندنا وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه هذا 
الحديث“ ثم روى الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير قال: حدثت عن أنس7'"). 

أما اسم الرجل الذي سقط من الإسناد؛ فهو: عمرو بن زنيب» ولم يذكره سوى 
البيهقي؛ إذ قال بعد أن روى الحديث من طريق يحيى: "وهذا مرسل"ء لم يسمعه يحيى عن 
أنس إنما سمعه عن رجل من أهل البصرة يقال له عمرو بن زنيب عن أنس*“. 


وعمرو بن زنيب: تابعي يروي عن أنس» أخرج له أحمد وأبو يعلى» وذكره ابن حبان 


في الذقا ب 


a» 
قال النسائي-رحمه الله-: :"أخبْرنا محم محمد بن افع قال: نا مُحَمُدُ بْنُ بشر قال: نا‎ . ٤ 
فطر بن خليفة خليفة عن عند الْجبار نن وائل» عن أبيهء أنه رأى الب & إذا انتح الصتاة رقع‎ 
ييه حى كاد إْهاماء تُحاذي شخمَة َء وقال النسائي بعده: عند الجا بن وائل» لم يسمع‎ 
من أبيه: والحديث في نفسه صحيح7").‎ 
أخرجه أبو داودا"ء والإمام أحمدا“؛ والبيهقي"“ والطبراني'")؛ وأبو نعيمل'")‎ 
جميعهم عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه بهء نحوه.‎ 


(١*)معرفة‏ علوم اللحديث(١/۷١١-۸١١)؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي(٤/۹").‏ 

۸١ (‏ إمعرفة علوم الحديث(١1/؟١1١8-1١١).‏ 

(؟4)لا يقصد المرسل الاصطلاحي الذي سقط منه الصحابيء وإنما الانقطاع» وبعضهم يطلق المرسل على المتقطع. 

(44 )سنن للبيهقني الكبرى(5/5؟”)وقال ذلك بعد حديث رقم( 5714 ). 

(45)ينظر: الجرم والتعديل(5/؟؟؟))» (الثقات(714/5١)»‏ و(تعجيل المنفعة(١/١١5).‏ 

(8)السئن الكبرى(١/48١؟)كتاب‏ الإفتتاحء باب موضيع الإبهامين عند الرفع؛ برقم("0١5):‏ وكان قد ذكره في (١007/1؟)‏ 
باب رفع اليدين...؛ برقم(؟15): وأعاده في‌(۳۲۳/۱)» برقم )٠٠١4(‏ كلا الحديثين من طريق عبد الجبار عن أبيه 
بالمعنىء وأخرجه النسائي كذلك من غير طريق عبد الجبارء فقد رواه في الكتاب نفسه (١/44؟)‏ موضع اليدين 
...برقم (7/45), وفي(١/٤۳۷)ء‏ باب صفة الجلوس في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة برقم(185١)عن‏ محمد 
لبن عبد الله المقرئ.وقتيبة بن سميد كلاهما عن سفيان؛ عن عاصم بن كليب, عن أبيه: عن وائل» به بمعناه۔ 

(89) سنن أبي داود (57/1١-917١1)كتاب‏ الصلاةء باب إفتتاح الصلاةء برقم ‌( ٣۳٣۷و .)٣۷‏ 

(۸۸)مسند أحمد بن حنبل .)"١۸-۳۱۹/٤(‏ 

(48)سنن البيهقي الكبرى("/؛ ؟)باب من قال يرفع بدية حذو منكبية برقم(4؟١؟)»‏ وفي (148/7) باب ومع الركبتين 

قبل اليدين برقم(١٦٤").‏ 
(50)المعجم الكبير (۲۳/۲۲-٤۲و‏ ۲۷و ۲۹و۳۲ )الاحادیث آرقام (۲٤-۸٤و‏ ۰٠1و‏ 1۳و ۷۲). 
(41)المستد المستخرج على صحيح مسلم (4/1 ؟)باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة برقم(۸۸۹). 


۳۷۹ 


قلت: الحديث منقطع؛ لأن عبد الجبار بن وائل لم بسمع أبيه ولم يدركه؛ فقد نقل 
البخاري عن محمد بن حجرء أن عبد الجبار بن وائل ولد بعد أبيه بستة أشهر "ء وقال ابن 
حبان: 'مات أبوه وائل وأمه حامل به؛ كل ما روى عن أبيه: مدلس"57"). 
وصوبه: أن عبد الجبار رواه عن أبيه بواسطةء فقد أخرجه مسلم"ء وابن 
خزيمة"ء والبيهقي"'ء وأبو نعيم"» جميعهم من طريق عبد الجبار بن وائل عن أخيه: 
علقمة بن وائل ومولى لهم» عن أبيه وائل» به بمعناه . 
كما أخرجه: ابن حبان7)؛ وابن خزيمة!'')؛ والطبراني(''')؛ وأبو نعيء(''')) جميعهم 
من طريق عبد الجبار بن وائل عن أخيه: علقمة بن وائل عن أبيه به بالمعنى. 
وأخرجه أبو داود"'' والإمام أحمد" 'ء والبيهقي '' والطبراني”'')؛ جميعهم من 
طريق عبد الجبار بن وائلء عن أهل بيتهء عن أبيه وائل» به بمعناه. 
وأخرجه البيهقي من طريق عبد الجبار عن أمه عن وائل بن حجر به بمعناء'''). 
كما أخرجه النسائي7"١")‏ » وأبو داو د(۰ »و الإمام أحمد''ء والبيهقي(''“ » وابن 


(؟4)ينظر: التاريخ الكبير(5/١٠).‏ 

(؟4)مشاهير علماء الأمصار(١/177١)؛:‏ وينظر: الجرح والتعديل(5/١5)؛‏ وتحفة التحصيل (١/1۹۲)؛‏ والمغني في 
الضعفاء(١/۳1۷)‏ وتهذيب الكمال(١١/٤٠۳-١٠)ء‏ وسؤالات الآجري لأبي داود(١/7؟١).‏ 

(4 4)صحيح مسلم (١/601)كتاب‏ الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ...برقم(1٠4).‏ 

(45)صحيح ابن خزيمة (20/7)باب الرخصة في إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة برقم(1:5). 

(41)سئن البيهقي الكبرى (؟/١/ا)رفع‏ اليدين عند اركوع...برقم(ه 1؟7؟). 

(11)المسند المستخرج على صحيح مسلم (؟/4 ؟)باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة برقم (۸۸۹). 

(94)صحيح ابن حبان (6/؟1١)‏ ذكر ما يستحب للمصلي إخراج اليدين من كميه عند رفعه ...برقم(؟1455). 

(9؟)صحيح ابن خزيمة (50/1)يباب الرخصة في إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة برقم( .)1١‏ 

(١٠٠)المعجم‏ الكبير (1/5)ح رقم(71). 

(1١٠)المسند‏ المستخرج على صحيح مسلم (؟/4؟)؛ باب وضع لليمين على الشمال في الصلاةء برقم (885). 

٠١1(‏ )سنن أبي داود (١/؟5١)كتاب‏ الصلاة باب رفع اليدين برقم(ه77). 

(١٠)مسند‏ أحمد بن حنبل .)5١9/4(‏ 

(4١٠)سئن‏ البيهقي الكبرى (1/1؟ )باب رفع اليدين في الافتتاح مع التكبير برقم(41١1).‏ 

(۰)المعجم الکبیر (۳۴۲/۲۲)ح رقم(۷۷). 

(5١٠)سئن‏ البيهقي الكبرى (7/٠")باب‏ وضمع اليدين على الصدر في العسلاة من السنة برقم(" ١؟).‏ 

(1٠٠)السنن‏ الكبرى (544/1)ح رقم (741)؛ وفي(١/574))‏ ح رقم(47١١)‏ وقد سبق تخريجهما. 

٠١8(‏ )سنن أبي داود (47/1١)كتاب‏ الصلاةء باب رفع اليدين برقم(؟"؟/9-9؟90-م77). 

(5١٠)مسند‏ أحمد بن حنبل (٤/,۳۱۹و۳۱۷و۳۱۸).‏ 

1٠٠١(‏ )سنن للبيهقي الكبرى (74/1)باب من قال يرفع يدية حذو منكبية برقم (۳۱۳۸)» وفي (۲۸/۲)باب وضع اليد 
اليمني على اليسرى في الصلاة برقم(۷١١٠؟).‏ 


Y1 


الجارود('''أءوابن خزيمة9"'/ ء وابن حبان7''' ؛ والدارقطني' ء و الحميدي/”''أجميعهم 

من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به بمعناه. 

وأخرجه الإمام أحمدة''' .والبيهقي '''أكلهم عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل بن 
حجرء به بمعناه. ) 

وأخرجه الطبراني'''من طريق علقمة بن وائل» عن وائل بن حجر. 

فالحديث صحيح في نفسه-كما قال النسائي- وله متابعات كثيرة؛: لكئه منقطع من 
طريق عبد الجبار عن أبيه؛ لأن عبد الجبار لم يدرك أباهء وقد أبان عن الواسطة بينه وبين 
أبيه في أحاديث أخرى كثرةء فرواه عن أخيه» وعن أمه» وعن بعض مواليه» وعن أهل بيتهء 
جميعهم عن أبيه وائل بن حجر. 

وقد ضعف الألباني هذا الحديث هنا '''). وصححه في موضعين آخرين7”'')؛ مع 
أن جميعها من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه. 

فإذا كان سبب التضعيف هو الانقطاع؛ فجميعها منقطعة»ء وقد سبق له أن صحح 
أحاديمث من هذا النوع حكم عليها النسائي بالانقطاع؛ بل وحكم عليها بالضعف-أيضا-'”", 
قي حين أن النسائي حكم على هذا الحديث بالصحةء وأشار إلى مسألة الانقطاع؛ وقال: 
والحديث في نفسه صحيح"7""". 

وقد نبه الشيخ الألباني إلى مثل هذا الاختلاف في الحكم في مقدمة الكتاب فقال: 'ولا 
بد لي قبل الختام من التنبيه على أمر مهمء وهو أنه قد يرى بعض القراء في كتب هذا 
المشروع وغيرها بعض الاختلاف في المراتب الموضوعة لبعض الأحاديث بين كتاب وآخرء 


.)١٠١7(مقرب‎ )1١1/١(دوراجلا المنتقى لابن‎ )١١١( 

(؟١١)صحيح‏ لبن خزيمة(147/1؟) بأب وضع اليمين على الشمال في العسلاة قبل افتتاح القراءة برقم(؟47)» وفي ( 
0 باب إباحة وضع البدين في السجود حذاء الأذنين وهذا من اختلاف المباح يرقم(141؟). 

(؟١١)‏ صحيح أبن حبان(5/١1؟)2‏ العلة التي من أجلها كان يشير بالسبابة في الموضع الذي وصفناه برقم( .)١514‏ 

.)١14( )ئن الدارقطني(1/٠۲۹) باب ذكر التكبير ورفع اليدين ... برقم(١١)وفي(١/۲۹۲ ) برقم‎ ١١ ٤( 

(١٠۱۱)مسند‏ الحمیدي( ۳۹۲/۲ )رقم .)۸۸٥(‏ 

(1١١)مسند‏ أحمد بن حثبل .)۳١١/٤(‏ 

(9١١)سئن‏ البيهقي الكيرى (1/1؟)باب رفع اليدين في الافتتاح مع التكبير برقم(4١؟).‏ 

. )؟؟7(مقرب)١5/7؟7(ريبكلا‎ مجعملا)١١4(‎ 

(15١١)أحكام‏ الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/47١)‏ ح رقم(587). 

(؟١)أحكام‏ الألباني على أحاديث سنن النساني(١/42 )١‏ ح رقم(475)ء و(١214/1١)ح‏ رقم(7؟4). 

(١71١)ينظر:‏ الحديث الثاني في هذا المطلب؛ وينظر: أحكام الألباني على أحاديث سئن النسائي(١/©#©؟-551؟)‏ 
الأحاديث أرقام( ۲۲۰۷و ۸٣۲۲و‏ ۲۲۱۰و ۲۲۹۱و .)1۲٠۲‏ 

(۱۲۲)السنن الکبری(۳۰۸/۱)ء ح رقم("10). 


يفف 


فيصحح الحديث أو الإسناد-مثلا في أحدها ويضعّف في آخرء فأرجو أن يتذكروا أن ذلك مما 
لا بد أن يصدر من الإنسان لما فطر عليه من الخطأ والنسيان...على أن هناك سببا آخر يتعلق 
بمنهجي في هذا المشروع» قد ذكرته في مطلع هذه المقدمة» وفي مقدمتي لكتاب صحيح سنن 
ابن ماجه» ذلك أنني حين لا أجد الحديث مخرجاً في شيء من مؤلفاتي لأعزوه إليه؛ فإنني 
أحكم عليه بما تقتضيه الصناعة؛ من تضعيف أو تصحيح بإسناده الخاص بالكتابء الذي بين 
يدي من السنن الأربعةء وقد يقع-أحياناً- أن يتيسر لي بعد ذلك أن أخرجه تخريجا علميا 
ناظراً إلى طرقه الأخرى في كتب أخرى فآخذ الحكم منه وأضعه في كتاب آخر من السئنء 
فيظهر الاختلاف المشار إليه آنفا؛ نتيجة طبيعية لا ختلاف طريقة الحك*""'. 
o»‏ 

ثانيا: عدم سماع أحاديث بعينهاء وثبوت السماع في غيرها. 

وهذا نوع من التدليس» فإذا أسقط الراوي شيخهء عامداء ورواه عنه بالعنعنة موهما 
أنه سمع منه؛ فهذا نوع من تدليس الإسناد» يسمى: تدليس الإسقاط وهو: "أن يروي عمن لقيه 
وسمعه ما لم يسمعه منهء موهما أنه سمعه منه؛: أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع 
منه» وأدخل فيه بعضهم:من حدث عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه”؟'" 

وأما إن كان الانقطاع سهوأء أو وهما من بعض الرواة فهذا ليس تدليسا. 

ومن الأسانيد التي حكم عليها النسائي بالانقطاع بسبب عدم السماع: 

. قال النسائي-رحمه الله-:'أخبرنًا فتَيبََه عن مالكء عَنْ نافع» عَن سُلَيْمَانَ بن 

ناه عن أ سمه تعن أن امْرأة كانت تَهراق الثم ..الحديث" *"")؛ ولم يعقب عليه بشيء: 
وبعد أن روى مجموعة من الأحاديث المتعلقة بالاستحاضة:؛ قال بعد الحديث العاشر: 'حديث 
مالك عن هشام عن أبيه أصح ما يأتي في المستحاضة؛ء وحديث سليمان عن أم سلمة لم يسمعه 
عن أم سلمة بينهما رجل٣"''.‏ 

وحديث مالك الذي أشار إليه؛ رواه قبل هذا الحديث مباشرة وقال فيه: "أخيّرنا قتَْبَة 
بن سعيد» عن مالكء عن هشام بن غروة» عَن بيه عن عائشة-رضبي الل عَنهًا- قالت 
الت فاطمّة بنت أبي حُبّيش: يَا رسُول ؛ الله! لا أطهرء. ..الحديث" 9''). 


(؟١١)‏ أحكام الألبائي على أحاديث سنن النسائي(؟!-8). 

.)؟8غ١ص(ثيدحلا ينظر: مقدمة أبن الصلاح(١/47)+ ومنهج النقد في علوم‎ )١14( 

.)؟١ ينظر: السئن الكبرى(١/1١1١)كتاب الطهارة؛ باب الاغتسال من الحيض والاستحاضة برقم(4‎ )٠٠١( 
.)١؟ ينظر: المصدر السابق؛ والكتاب نفسه(١/4١١)ء باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة برقم(4‎ )١15( 
ينظر: المصدر السابق نفسهء ح رقم(؟؟؟).‎ )١71( 


TYE 


وقد أخرج حديث سليمان عن لم سلمة: أبو داود""» ومالك" ولحم(" 
والشافعي""'ء وعبد الرزاق"'ء والطبرائني "'ء والبيهقي"'ء جميعهم من طريق مالك؛ 
عن نافعء عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة مثله» ونحوه. 

وأخرجه أبو يعلى» من طريق جويرية بن أسماء به نحوم”"'أ»وأخرجه ابن أبي 
شببة» من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع به بنحوه""')» وجميعهم لم يدخلوا في إسناده بين 
سليمان وأم سلمة أحدا. 

وأما الطريق الآخر الذي أشار إليه النسائيء وفيه زيادة رجل بين سليمان بن يسار 
وأم سلمة» فأخرجه أبو داودا"""؛ وأحمدلا"'اءوالدارمي""". والبيهقي؟')؛: من طريق الليث 
ابن سعدء وعبيد اللهء وعبد الله ابني عمرء وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وصخر بن 
جويرية» وجويرية بن أسماء جميعهم عن نافع؛ عن سليمان بن يسارء عن رجل عن أم سلمة 
بمثظه» وبنحوه» وذكر الحافظ ابن عبد البر هذه الطرق جميعا بالزيادة وبدوتهال'؟"). 

وسليمان بن يسارل”* »له رواية عن أم سلمة» وميمونة» وعائشة أزواج النبي3””' '). 
فهو مولى ميمونة» وقيل كان مكاتباً لأم سلمةء لكن العلماء طعنوا في سماعه هذا الحديث 


(4؟١)‏ سنن أبي داود(1/١)كتاب‏ الطهارة؛ باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة ... برقم(74١؟).‏ 
(9؟7١)مؤطأ‏ مالك(1/١7)كتاب‏ الطهارة؛ باب المستحاضة برقم("؟١).‏ 

(۱۳۰) مسند أحمد(1/؟5 و٠‏ ؟؟). 

. )٠١8/9(مألاو‎ ء)51١و11١7/١(يعفاشلا مسند‎ )١151( 

(؟؟١)‏ مصنف عبد الرزاق(١/5٠؟)برقم(87١11١).‏ 

.)5١ المعجم الكبير(؟؟/7ا؟ح رقم285): و(؟85/7؟ح رقم7107 ةوه‎ )١5*( 

(174١)السنن‏ الكبرى للبيهقي(١/155؟)‏ جماع أبواب ما يوجب للغسلء باب المعتادة لا تميز بين الدمين» برقم(؟؟4١)‏ . 


(2؟١)‏ مسند أبي يعلى(؟١4/1١1؟).‏ 

(71١)مصنف‏ لبن أبي شيبة١٠٠/۸١١).‏ 

(1۳۷) سئن أبي داود(١/1)كتاب‏ الطهارة؛ باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة ... برقم(؟1؟و77؟). 
(58١)مسند‏ أحمد (14/5١؟).‏ 


(5؟1١)‏ سنن الدارمي(١/١1؟١١):‏ كتاب الطهارة» باب غسل المستحاضة برقم(١٠8؟).‏ 

(4١)السئن‏ الكبرى للبيهقي(١/؟؟؟)؛‏ أبواب ما يوجب الغسلء باب المعتادة لا تميز بين الدمين؛ برقم(4 47 و45 او 
ك“/ كوللا او)ء 

.)5.-هةر١"زديهيمتلا‎ )١41( 

(41١)سليمان‏ بن يسار هو: اليساري أبو مصعب المدني مولى ميمونة زوج النبي28؛ وقيل: كان مكاتبأ لأم سلمة» وهو 
ثقة مأمون؛ مات سنة/ا٠‏ 1ه على خلاف في وفاته.(تهذيب التهذيب55/4١-١١٠)»‏ و(إسعاف المبطأ١/1١).‏ 

(؟4١)ينظر:‏ تهذيب الكمال(؟١/١٠١5-١1١٠):‏ و(إسعاف المبطأ١/؟١))‏ و(تهذيب التهذيب9494/4١1-١١٠).‏ 


؟ 


بالذات من أم سلمةء وقالوا: إنه رواه عن رجل عن أم سلمة» ولعل الرجل هو: أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف» فقد صرح باسمه في رواية الإمام أحمدأ“'. 

قلت: لعل نافعاً سمعه من سليمان على الوجهين»ء مرة: عن أم سلمةء ومرة عن رجل 
عن أم سلمةء فقد رواه من الطريق الأول بغير (زيادة رجل): مالك بن أنس» وتابعه عبيد الله 
بن عمرء وجويرية ابن أسماء جميعهم عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة بنحوه. 

ومن الطريق الثاني بزيادة رجلء رواه الليث بن سعدء وتابعه عليه عبيد الله» وعبد الله 
ابني عمرء وإسماعيل بن إيراهيم بن عقبة» وصخر بن جويرية» وجويرية بن أسماء جميعهم 
عن نافع: عن سليمان بن يسارء عن رجل عن أم سلمة بنحوه. 
وبما أن الرجل المبهم؛ صبرّح به في رواية أحمدء وثبتت ثقته؛ فإن الطريقين صحيحان » وقد 
صحح الألباني الحديث من الطريقين كليهمال' '". 

؟. قال ال القسائي حرحمه الل-:* أخيرني أوسا نا 2 محمد م قال: نأ مُعمٌ” مس بن ن ميان قال: 
قالت: سمت رثول اله 8 يعو امن صلی في ټوم قتي ٠‏ عر رة تى الله أ هنا في 
لجنة”: ثم قال النسائي بعده: عط لم يَسْمَعْهُ من عة“ ). 

والحديث أخرجه النسائي من طرق متعددة: فقد رواه من طريق: عطاءء ويعلى بن 
أمية» وعمرو بن أوس» والمسيب بن رافع» ومكحول»ء وحسان بن عطية» جميعهم عن عنبسة 
عن أم حبيبة مرفوعا“'ء ومن طريق محمد بن أبي سفيان» عن حبيبة مرفوعا“'. 

كما أخرجه من طريق: أبي إسحاق» وإسماعيل؛ كليهما عن المسيب بن رافع» عن 
عنبسة؛ عن أم حبيبة موقوفا (:*") 


,)؟١ ينظر: مسسند أحمد (كر‎ )١44( 

٤ (‏ ١)أما‏ الطريق الأول»؛ فينظر: أحكام الألباني عل أحاديث سنن النسائي( ١/١‏ ٤ح‏ رقم مه أو اام رقم ه 2 ؟): وأما 
الطريق الثاني» فينظر: صحيح سنن أبي داود(١1/١/اح‏ رقم؟7؟) 

(145١)هو:‏ لبن أبي رباح بفتح الراء والموحدة واسم آبي رباح أسلم القرشي مولام المكي ثفة فقيه فاضل لكنه كثير 
الإرسال؛ مات سنة أربع عشرة على المشهور وقيل: إنه تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه(تقريب التهذيب١/91؟)‏ 

(١٤)السنن‏ الكبرى(١/۹٥٤)أبراب‏ التطوع» باب ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة ... برقم(575١).‏ 

(544١)السئن‏ الكبرى(١/1454-؟45).,‏ الأحاديث أرقام(14 £ و141 1و £۷٠‏ 1و ۲٤1و٤۷٤‏ 1و 11۷۹و 1440و £441 1). 

(4۹٤۱)السئن‏ الكبرى(١/؟45):‏ ح رقم(؟44١).‏ 

(6١)السنن‏ الكبرى(1١/451-1450),‏ ح أرقام(؟547 و4075 .)١‏ 


۳۷٦ 


ومن طريق عطاء بن أبي رباح» عن شهر بن حوشب» عن أم حبيبة موقوفا.'*'. 
ومن طريق المسيب» عن أبي صالح» عن عنبسةء عن أم حبيبة موقوفا"*". 
ومن طريق عاصمء عن أبي صالح» عن أم حبيبة مرفو عا("*'. 

انظر طرق الحديث عند الإمام النسائي في شجرة الإسناد في الصفحة القادمة: 


(151)السئن الكبرى(١/450):‏ ح رقم(411١).‏ 
(151١)السئن‏ الكبرى(4)457-451/1 ح رقم("47١1).‏ 
(157١)السنن‏ الكبرى(١/457-4571).‏ ح رقم(1177١).‏ 


YY 
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والحديث رواه عدد من الأئمة غير النسائي» فقد أخرجه أحمد"'ء والطبراني أ“ 
كليهما من طريق عطاء بن أبي رباح؛ عن عنبسة به بنحوه مرفوعا. 

وأخرجه الطبراني'*')؛ من طريق عطاء بن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى بن 
أمية» عن عنبسة؛ به بنحوه مرفوعا. 

وأخرجه مسلم"'ء وأحمد ' والدارمي7'”'أءوابن خزيمة"» وأبو يعلى( '» 
وأبو نعيم الأصبهاني"'» وابن راهواية""'' وابن أبي شيبة'''/ءوأبو عوانة*""), 
والطيالسي7""؛ وابن حبان""' والحاكم النيسابوريء والبيهقي""ء والطبرائي"'ء 
جميعهم من طریق عمرو بن اوس» عن عنبسةء به بنحوه؛ مرفوعاً. 

وأخرجه الترمذي!”". وابن ماجه(””", والإمام أحمدا””"), وابن راهوايه؛”")؛ وابن 


(614©١)مسند‏ أحمد(71/56١)مسند‏ الأنصارعحديث أم حبيبة برقم(2811١).‏ 

٥(‏ ١)المعجم‏ الکبیر (۲۳۷/۲۳ )برقم( ۰ 1571-145) (1/59؟"ا)بركم(11:0-1453). 

(155١)المعجم‏ الكبير (؟"/4؟١)برقم(ه‏ 4 4). 

((۷١١)صحيح‏ مسلم(١/۲٠١-١٠٥)؛‏ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السئن الراتبه...؛ برقم(4"/مكرر). 
١ ۸(‏ )مسند أحمد (Tv)‏ 

.)١ ٤١۸(مقرب سنن الدارمي(١/۳۹۷)كتاب الصاةء باب في صلاة السنة‎ )١55( 

(10١)صحيح‏ ابن خزيمة(؟/5١؟):‏ باب فضل التطوع قبل المكتوبات وبعدهن برقم(.ه١١).‏ 

(١١)مسند‏ أبي يعلىي(7١/28),‏ و (؟4/1؛4). 

(17١)المسند‏ المستخرج على صحیح مسلم(۳۲۳/۲)ءكتاب الصلاةءباب فضل ركعات السنة برقم( .)١56‏ 
(1١)مسند‏ إسحاق بن راهولية(١1/؟؟١)‏ ح رقم(١).‏ 

(64١1)مصنف‏ ابن أبي شيبة(؟/١؟)‏ ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من التطوع؛ برقم(55480). 
(55١)مسند‏ أبي عوانة(؟/؟15). 

.)؟7؟؟/1١(يسلايطلا‎ دنسم)١1"7(‎ 

(11١)صحيح‏ أبن حبان(4/5٠5-7١؟)؛‏ باب ... الركعات الثي يبني الله بها بيتا في الجنة برقم( 451١‏ "و1255 .)١‏ 
(114١)المستدرك‏ على الصحيحين(١/457)من‏ كتاب صلاة التطوع برقم(؟7١١).‏ 

١٠۹(‏ )سنن البيهقي الكبرى(۷۲/۲٤-۳١)٤)‏ باب من قال هي آثنتا عشرة ركعة ... برقم( ١١۲٤و ٤١١١‏ )ء 
(۱۷۰)الممجم الکبیر (۲۳۱-۲۲۹/۱۲۳و ٤۲۳)ح‏ ارقام( ۳۰٤و‏ ۳۱٤و »)٤٤٤‏ والمعجم الأوسط (؟/55")ح رقم( ؟15١).‏ 
۱۷١(‏ )سنن الترمذي(۲/٤۲۷)»‏ كتاب الصلاةء باب من لى في اليوم واللية ثنتي عشرة ركعة برقم(١٠؛).‏ 
١۷۲(‏ سنن ابن ماجة(١/١۳۹)كتاب‏ إقامة الصلاة والسئة فيها باب ماجاء في ثنتي عشرة ركعة برقم(١11١١).‏ 
(15١)مسند‏ أحمد (5/57؟57). 

(4؟1١)مسند‏ إسحاق بن راهواية(١/2؟؟)برقم(؟).‏ 


۳۷۹ 


أبي شيبة”*"")؛ وابن خزيمة7'"", والبيهقي7”''أجميعهم من طريق المسيب بن رافع عن 

عنبسة به بنحوه مرفوعا. 

وأخرجه أحمد“"ءوأبو يعلى'""؛ والطبراني7"*'! جميعهم عن أبي صالح عن أم 
حبيبة بنحوه مرقوعاً. 

وأخرجه أحمد7*": وابن خزيمة7'*"؛ والحاكم النيسابوري7”*' جميعهم عن النعمان 
ابن سالم عن عنبسة به بنحوه مرفوعا. 

وأخرجه الطبراني'*') من طريق عن أبي صالح عن عنبسة به بنحوه مرفوعا. 

وأخرجه عبد الرزاق2*")؛ والطبراني'*') كلاهما من طريق سليمان بن قيس» عن 
عنبسة به بنحوه مرفوعا. 

وأخرجه الطبراني!*'امن طريق الحسن عن أم حبيبة بنحوه مرفوعا. 

وأخرجه ابن أبي شيبةا“ من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة 
به بنحوه مرفوعا. 
وأخرجه إسحاق بن راهويها'*'اوابن أبي شيبة!'''أكلاهما من طريق المسيب بن رافع عن 
عنبسة به بنحوه موقوفا. 


AY) 


وأخرجه ابن راهويه من طريق أبي صالح عن أم حبيبة به موقوفا"'"' . 


(76١1)مصنف‏ ابن أبي شيبة(7/١٠)‏ في ثواب من ثابر على أثنتي عشرة ركعة من التطوع برقم (5595). 

(1+5١)مصحيح‏ ابن خزيمة )٠١5/6(‏ جماع أبواب صلاة التطوع قبل الصلوات المكتوبات وبمدهن»ء باب فضل التطوع 
قبل المكتوبات وبعدهن برقم(84١١).‏ 

(۷۷)السنن الكبرى للبيهقي (؟/477) باب من قال هي ثنتا عشرة ركعة فجعل قبل الظهر أربعا برقم( .)٤١١۳‏ 

(۱۷۸ إمسند أحمد( ۳۲۹/٦‏ )مسند القباتل ممسند أم حبيبة برقم ( ۲٦۸١١‏ )وفي( ٤۲۸/٦‏ )ر قم(۱٠١٤۷؟).‏ 

(۱۷۹)مسند آبي يعلی(1۰/۱۳)رقم(۲۱۳۸). 

(80١)المعجم‏ الكبير(7؟؟/41 ؟)برقم(480). 

(141)مسند أحمد(57/1؟4)برقم(7؟171). 

(4١1)صحيح‏ ابن خزيمة (7/7١٠7).؛‏ ياب فضل التطوع قبل المكتوبات وبعدهن برقم .)١١86(‏ 

.)١174(مقرب من كتاب صلاة التطوع‎ )457/١1( المستدرك على الصحيحين‎ )١18*( 

(84١)المعجم‏ الكبير(؟؟/7؟؟)برقم(؛ 125). 

.)44©6( )مصنف عبد الرزاق(5/5)الصلاة باب صلاة الضحى برقم‎ ١ ۸١( 

(1485)المعجم الكبير(؟؟/١1؟؟)برقم(؟475‏ ). 

(141)المعجم للكبير (؟44/7 ؟)برقم(4"7:). 

(44١)مصنف‏ ابن أبي شيبة(7/١٠)‏ في ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركمة من التطوع برقم (5445). 

(485١)مسند‏ إسحاق أبن راهويه (١/5؟١)برقم(؟)‏ (١/49؟7)برقم(١؟)‏ 

(15)مصنف لبن أبي شيبة(؟/١؟)‏ في ثواب من ثابر على أثنتي عشرة ركمة من التطوع برقم(5517197)- 

(151)مسند إسحاق ابن راهويه (١/45)برقم(4 .)١‏ 


TA: 


وقد حَكمٌ النسائي على هذا الحديث بالانقطاع؛ وََعمٌ أن عطاء لم يسمعه من عنبسة؛ 
ولذلك جاء به من طريق عطاءء؛ عن يعلى» عن عنبسة به بمثله؛ ليدلل على أن عطاء لم 
يسمعه من عثبسة؛ وإنما سمعه من يعلى عن عطاء. 

وسماع عطاء عن عنبسة؛ في غير هذا الحديث ثابت» فقد ذكر المزي عنبسة بين 
شيوخ عطاء""» لكن النسائي نفى سماع عطاء هذا الحديث دون غيره من عتبسة. 

كما أن عطاء متهم بالإرسال والتدليس؛ ومرسلاته من أضعف المرسلات'' . 

قلت: كلام النسائي فيه نظرء فعطاء سمع هذا الحديث من عنبسةء والدليل على ذلك 
أنه صرح بالسماع من عنبسة في رواية أحمدء إذ يقول الإمام أحمد في روايته: " حَذثنا يَحْيَى 
حَدَثَنَا عَنْبَسَةٌ بْنُ أبي سفيّان» قال :سمغت أَمْ حبيبّة ... الحديث"119') 

وعطاء ثقة فاضلء ولا يقول حدثنا إلا إذا سمعء فالحديث متصل؛ وصحيح؛ وله 
متابعات وشواهد كثيرة جداء ذكرت معظمها إلا أنني لم استوعبها جميعا. 

وقد صحح الألباني جميع طرق الحديث المرفوعة والموقوفة7")؛ باستثناء ثلاث 
طرق حكم على إسنادها بالضعف''ء 

.ا ءاه 

*. قال النسائي-رحمه الله-: "أخبّرنا عَبَدُ الله بن عبد الصتمد بن علي عَنْ مَخلَد عن 
سُفَيَانَ عن أبي الربيّر عن جابر عَنْ رَسُول الله © قال 'لَيْسَ على خائن ولا مُنتهب ولا 
مُختلس قَطعَ' ثم قال النسائي بعده: ' لَم َغ فيان من أبي الزيير”"؟". 

ثم أعقبه بحديث آخر عن مَحْمُود بْن غيْلان» عن أبي ذاود الحقري» عَن مثفيّان» عن 
ابن جُريْيء عن أبي الْبَئْرء به بمثله» ثم قال بعده: 'ولَمْ يَسْمَعْه-أَيْضَا-ابْنُ جْرَيْجٍ من أبي 


(؟141١)ينظر:‏ تهذيب الكمال(+٠77/7)‏ كما ذكر من بين شيوخه: ذكران السمانء وشهر بن حوشبء؛ وصفوان بن يعلى 
ابن أميةء ويعلى بن أميةء وغيرهم كثيره كما ذكر أنه روى عن بعض الصحابة؛ مثل: أبي سعيد الخدري . 
وأبي هريرة ؛ وعائشة أم المؤمنين: وأم سلمة وأم هانئئ بنت أبي طالب جميعا(ينظر(ء/7-14/). 

(155١)ينظر:‏ المصدر السابق(٠؟//ا!-٠2»)8‏ وتهذيب التهذیب( ۸۲/۷ ۱)؛ وتقریب التهذیب .)۳١۹۱/۱‏ 

(44١)مسند‏ أحمد( ۳۲١/1‏ )مسند الأنصار »حديث أم حبيبة برقم(۷١۸١۲).‏ 

(۹۵)ينظر: أحكام الألباني على أحادیث سنن النسائي‌(۲۹۲-۲۹۱/۱) الأحادیٹ أرقام(۱۷۹۷و۱۷۹۸و۱۷۹۹و١٠۱۸‏ 

و٤۰‏ ۱۸و ٥۱۸۰و‏ ۱۸۰1)) ویقابلها في الکبری الأحادیث أرقام [(£1۸ ۱و 1۹٤۱و‏ ۷۲۰٤۱و‏ ۷۱٤۱و‏ ٤۷٤۱و .)٠٤١٥‏ 

(195)ينظر: أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي‌(۲۹۲-۲۹۱/۱)» الأحاديث أرقام ( ۱۸۰۱و ۸۰۲١ر٣٠1۸)؛‏ 
ويقابلها في الكبرى؟ !1 'و؟47 او6ل!؛ ,.)١‏ 

)١519(‏ الستن الكبرى (47/4؟)كتاب قطع السارقعباب ما لاقطع فيه برقم(١747)والمنتهب:‏ هو المال المأخوذ على 

وجه القهر والعلانيةء أما الاختلاسء فهو سلب الشيء وأخذه بسرعة. 


۳۸4 


الزبييِر”"", لكن ابن جريج روى هذا الحديث عن أبي الزبير بصيغة الإخبارء فقال: ' 
أخبرتي ابو الزبير» عن جابر أن رول الله درا عن المنتهب والمُختلس والخائن القطع» 
ثم قال االنسائي بعده: ' ما حمل شيئاًء ان جُرَيْج لَمْ يَسْمَعْهُ من أبِي الزبيْر والله أعله**" , 

ثم رواه من طريق ابن جِريْحٍ نفسه بلفظ: ' قال أَبُو الزْبَيْر' به» بجزء من متن 
الحديث» فقال في الأول: ' لَيْسَ على المُنتهب قَطعٌ؛ وفي الثاني: ' لَيْسَ عَلَى المُختلس قطع, 
وفي الثالث: ' لَيْسَ عَلَى الخائن قطعٌ؛ وقال عقب الحديث الثاني: ' وقذ روى هذا الحديث عَنْ 
يَزِيده وَسَلَمَةُ بْنُ ستعيد- بَصنرِي تقد قال ابْنُ أبي صتفوان: وَكَانَ حَيْرَ أهل رَمَانهَلَمْ يقل أحَد 
مِنْهُمْ حَتتّي أَبُو الرتيرء ولا أَحْمَبُهُ سمعَهُ من أبي الزابيْرء واللهُ تَعَالَى أعله””" . 

شم روى ثلاثة أحاديث اثنين منها من طريق المغيرة بن مسلمء عن أبي الزَبَيْر به 
ببعضه» والثالث: عن أشعث بن سوار به موقوفاء وذكر في كل حديث فقرة واحدة ٠‏ وقال بعد 
الحديث الأول: 'المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي البَيْره وعنده غير حديث منكرء وقال 
بعد الثالث: أشعث ين سوار: ضعيف لا يحتج د يث" '". 

وقد أخرجه أبو داود””'' موالترمذي”' "© وابن ماجة ‏ وأحمد”' ")2 والدارمي '" 
وعبد الرزاق "' والدارقطني'ء وابن حبان"' ء والبيهقي '') جميعهم من طريق ابن 
جريج» عن أبي الزبير به مثله» أو نحوه» وجميع الطرق بالعنعنة. 

قلت: هذا الحديث مسلسل بالائقطاع؛ فقد نفى النسائي سماع سفيان الثوري من أبي 
الزبيره وسماع ابن جريج من أبي الزبيرء وشكك بعض العلماء بسماع أبي الزبير من جابر. 


(158) السنن الكبرى (47/14؟): كتاب قطع السارق» باب ما لاقطع فيه برقم(؟74"5). 

(119) المصدر السابق نفسه برقم(7477). 

)٠٠١(‏ المصدر السابق (49/4؟): الكتاب والباب نفسيهماء برقم(474لاو©45لاو575). 

(١١5؟)المصدر‏ السابق (48-749/4؟)), الكتاب والباب نفسيهما ٠‏ برقم(؟471/او4"4/او4754). 

(1١٠)سنن‏ أبي داود(٤/1۳۸)كتاب‏ الحدودء باب القطع في الخلسة والخيانة برقم‌(۳۹۱٤و‏ ۳۹۲٤و .))۳١۹۳‏ 

.)١4148(مقرب )سنن الترمذي(4/١2)كتاب الحدود عن رسول المعباب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب‎ ۲٠۳( 

.)١159١(مقرب سنن ابن ماجة(؟54/7)كتاب الحدودء باب الخائن والمنتهب والمختلس‎ ۲٠ ٤( 

.)؟8١/؟(دمحأ‎ دنسم)2١©(‎ 

(51)سنن الدارمي(؟73/7؟)كتاب الحدود؛ باب ما لا يقطع من السراق برقم(١٠"؟).‏ 

(؟1١٠)‏ مصنف عبد الرزاق(١١/5١7)وفي .)5١95/٠١(‏ 

(۲۰۸) سنن الدارقطني(/141)ح رقم(١٠6).‏ 

(5١٠)صحيح‏ ابن حبان )1١5/٠١(‏ ذكر نفي القطع عن المنتهب وإن كان ذلك الشيء ربع دينار فصاعدا برقم(4455) 
وفي )51١/٠١(‏ ذكر نفي القطع عن المنتهب ما ليس له برقم(441). 

)5١١(‏ سنن البيهقي الکبری(۲۷۹/۸) جماع أبواب ما لا قطع فيهء باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب قطع. 


TAY 


أما سماع سفيان من أبي الزبير» فلم ينفه غير النسائي؛ وسماعه من أبي الزبير 
في غير هذا الحديث ثابت» فقد ذكر المزي أن الثوري روى عن ابن جريج'''"؛ وروى عن 
إبي الزبير-أيضاً-"" والنسائي لم ينكر ذلك؛ لكنه أنكر أنه سمع هذا الحديث تحديداء من 
أبي الزبيرء وكأنه يشير إلى أن سفيان سمعه من ابن جريجء عن أبي الزبير؛ كما في الرواية 
التي أتبعها النسائي لرواية سفيان» عن أبي الزبير . 

وسفيان: أمير المؤمنين في الحديث ”© لكنه ربما دل وقد روى سفيان هذا 

الحديث على ضربين: الأول: عن أبي الزبير مباشرة به بمثله "'")؛ والثاني: عن ابن جريج: 
عن أبي الزبير به" وله سماع من الاثنين؛ فلعله سمعه مرتين: مرة من أبن جريجء ومرة 
من أبي الزبير» وإذا كانت الأولى خطأ كما قال النسائيء فإنني استبعد أن يكون الخطأ من 
سفيان الثوريء؛ بل من الرواة عنهء فقد رواه عن سفيان: مخلد بن يزيدء وهو صدوق له 
أوهام '» ولعل هذا من أوهامه. 

ولم أجد من أشار إلى الانقطاع في هذا الحديث بين سفيان وأبي الزبير غير النسائي. 

أما الانقطاع الثاني بين ابن جريج وأبي الزبيرء فمتفق عليه عند أهل العلم؛ وسُبق 
النسائي به فقد نقل عن عبد الرزاق الصنعائي'ء وأحمد بن حنبل"ء وأبي داود 
السجستاني أ" » وأبي حاتم» وأبي زرعة الرازيين""'" » وغيرهم أنهم قالوا: إن ابن جريج لم 
يسمع هذا الحديث من أبي الزبير» وانما سمعه من ياسين الزيات عنه فدلسه أبن جريج في 
روايته عن أبي الزبيرء وبعضهم نسب لأهل مكة مثل ذلك" . 


(١١۲)ينظر‏ : تهنيب الكمال(١١/548١).‏ 

.)١12١/١١(قباسلا‎ ردصملا)١١؟(‎ 

)١١5(‏ السنن الكبرى (57/4؟)؛ كتاب قطع السارقء باب ما لاقطع فيه برقم(؟4"1؟). 

.)٠١ 4/١ تذكرة الحفاظ(‎ :رظني)؟١4(‎ 

(15١71)ينظر:‏ تقريب التهذيب(١/41١).‏ 

(7١5١)السنن‏ الكبرى(47/4؟) ح رقم(411), ورواه ابن حبان في صحیحه (۳۱۱/۱۰) ح رقم(۸٥٤٤).‏ 
)3١19(‏ السئن الكبرى (47/4؟): كتاب قطع السارق؛ باب ما لاقطع فيه برقم(؟45١).‏ 

(۲۹۸)تقريب التهذيب(4/1 ؟0). 

(94١5؟)‏ ينظر:( ميزان الاعتدال ٠٠١١/۷‏ ولسان الميزان "إ^"). 

.)۳٠٤/۳(ةيارلا ينظر: سنن أبي داود(4/4؟١): ونصب‎ )١( 

۲۲١(‏ )سنن أبي داود(٤/۳۸١)كتاب‏ الحدودء باب القطع في الخلسة والخيانة برقم‌(۳۹۱٤و‏ ۲۳۹۲٤و‏ ۳۹۳؛). 
(١۲۲ينظر:‏ (عال ابن أبي حاتم .)45١/١‏ 

( ۲۲۲ )ممن قال بذلك: عبد الرزاق الصنعاني. ينظر:( ميزان الاعتدال ٠١١/۷‏ ولسان الميزان ١/۳۸؟).‏ 


TAT 


والمتأخرون نقلو! أقوال المتقدمين» بما فيها قول النسائي» ولعل قوله أشهرها' . 

وتابع ابن جريج على روايته عن أبي الزبير: "المغيرة بن مسلم'؛ وقد أشار الإمام 
البخاري إلى ذلك" » لكن النسائي بعد أن روى الحديث من طريق المغيرة قال: "المغيرة 
ابن مسلم: ليس بالقوي في أبي الزْبَيّرء وعنده غير حديث منكر*"""» ورواه النسائي من 
طريق حجاج بن محمد المصيصي الأعورء عن أبن جريج به ببعضه؛ إذ ذكر في كل حديث 


7 


فقرة واحدة فقطء وحجاج هو أثبت أصحاب ابن جريج 

وقد صحح الترمذي هذا الحديث من طريق ابْن جُرَيْجٍ عَن أبي الرَبَيْر به مرفوعا 
بمثله؛ وقال: "هذا حَديثُ حن صحيح» وَالْعَمَلَ عَلَى هَذَا عند أهل العلمء وكذ رَوَاهٌ مُغيرة بْن 

كما صحح الألباني جميع الأحاديث التي رواها النسائي باستثناء حديثين "2 مع أن 
كلام النسائي نفسه يشير إلى تضعيف الأحاديث جميعها''". 

أما الانقطاع بين أبي الزبير وجابرء فمنتف برواية عبد الرزاق في مصنفه عن ياسين 
الزيات أنه سمع أبا الزبير يحدث عن جابر بن عبد الله عن رسول اش" وروی ابن 
حبان الحديث من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبيرء وعمرو بن دينار كلاهما 
عن جابر مرفوعاء بلفظ: 'ليس على منتهب قطعء ومن انتهب نهبة فليس منا" ولعل هذه 
الرواية تقوي رواية أبي الزبير وتقلل من الاعتماد عليه لاقترانه بعمرو. 


¥ ¥ لي 


(4؟؟)ينظر: تاريخ بغداد(١/57١7):‏ وميزان الاعتدال )١55/9(‏ ولسان الميزان(4/1؟١):‏ وفتح الباري(؟١/3117و57‏ 
ع(1407١):‏ وتلخيص الحبير(13/4). 

(١۲۲)قال‏ الترمذي: سألت محمدا-يعني: البخاري- هل روى هذا الحديث عن أبي ابن جريج فقال رواه مغيرة بن 
مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي #نمثل حديث ابن جريج(علل الترمذي للقاضي١/؟؟١).‏ 

(175؟) السئن الكبرى (1419/4؟-48؟): ح رقم(؟4"1؟). 

(۲۲۷) ينظر: علل الترمذي(۸۲/۲٦).‏ 

(۲۲۸ )سنن الترمذي(٤/۲٥)ح‏ رقم(۸٤٤۱)»‏ وقد سيق تخريجه. 

(۲۲۹ )ضف الألباني الحديث الذي أشار فيه النسائي إلى أصحاب ابن جريج الذين رووا الحديث عنه؛ ولم يقل واحد 
منهم: إن ابن جريج قال: حدثني؛ والسبب في تضعيفه أن أحكام الألباني معتمدة على أحاديث السنن الصغرى: 
وقد جاء الحديث في السنن الصغرى موقوفاًء فحكم عليه بالضعف لأجل ذلك» ولكنه في الكبرى ليس كذلك. 
ينر : (أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي 2/١‏ تلاح رقم 5194 1): والحديث الآخر حديث الأشعث وهو 
موقوفء قال الألياني: 'ضعيف"؛: و'صحيح مرفوع' أي "المرفوع صحيح" ينظر:(المصدر نفسه ح رقم"5517). 

(10)ينظر: أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي( ٥ ٥-۷١ ٤/۱‏ ۷)الاحادیث آرقام( ۹۷۱٤و‏ ۹۷۲٤و‏ ۹۷۳٤و .)٤۹۷٤‏ 

)۲۳١(‏ مصنف عبد الرزاق(١٠/٦١۲)‏ باب النهبة ومن أوى محدثا. 

(71)صحيح ابن حبان(١٠١/5١2)‏ ح رقم(1 12 4). 


TAS 


المطلب الثالث: الراوية من صحيفة من غير سماع؛ بصورة تحتمل السماع وعدمه. 

.١‏ قال النسائي-رحمه الله-: أخبّرنا نص بن علي قال حَدثنا خالد قال حَدثنا سَعيد 
عَن قَنَادةَ عن اَن عن ستّمرة عن النبئي88 قال "من قتل عَبَدهُ قتلناه وَمَنْ جَدَع عَبْدَهُ جَدَعنَاه 
قال النسائي: 'الحسن عن سمرة: قيل: إنه من الصحيفة غير مسموعة إلا حديث العقيقة؛ فإنه 
قيل للحسن: ممن سمعت حديث العقيقة؟ قال: من سمرةء وليس كل أهل العلم يصحح هذه 
الرواية قوله: قلت للحسن ممن سمعت حديث العقيقة 7""). 

والحديث أخرجه الترمذي""ء وأبو داو(" وأحمد "ء والدارمي"'ء 
والحاكم"ء والبيهقي""" وابن أبي شيبة7”'")؛ الروياني7'”' ')؛ الطبراني/"”* ')؛ وغيرهم. 

قلت: مسألة سماع الحسن من سمرة مختلف فيها؛ فقد ذهب بعضهم إلى أن الحسن لم 
يسمع من سمرة مطلقاء » وبعضهم أثبته في حديث واحدء هو: "حديث العقيقة"» وبعضهم أثبته 
في أكثر من ذلك: ومنهم من أثبت سماع الحسن من سمرة مطلقاً. 

فممن أنكر سماع الحسن من سمرة: شعبة بن الحجاجء وابن معين» والبرديجي؛ 
وابن حبان وابن حزم وغيرهم؛ فقد قال يحيى بن معين: 'قال أبو النضر هاشم بن القاسم عن 
شعبة قال: لم يسمع الحسن من سمرة"» وقال ابن معين: "الحسن لم يسمع من سمرة"9“), 
ونقل الزيلعي» والمباركفوري عن صاحب التنقيح أنه قال: "قال البرديجي: أحاديث الحسن عن 
سمرة: كتاب ولا يثبت عنه حديث قال فيه: سمعت سمرة؛*")) وقال البيهقي: 'وأكثر أهل 


(؟١)‏ السنئن الكبرى(18/4١؟)كتاب‏ القسامة,باب القود من السيد للمولى برقم(14۳۹)؛ وفي الكتاب والباب نفسيهما 
برقم(٠7111)من‏ طريق أبي عوانةء عن قتادة به بمثله» وبرقم(5574): وفي باب القصاص في السن(4/؟؟؟), 
برقم(ه155و15039) من طريق هشام عن قتادة به بمثله» زاد هشام: ' ومن أخصاه أخصيناء. 

(14؟")سئن الترمذي(4/"؟)كتاب الديات عن رسول المعباب ما جاء في الرجل يقتل عبده برقم(؛ .)١11‏ 

(5؟؟)سنن أبي داود(77/4١)كتاب‏ الديات ,باب من قتل عبده ... برقم( ١542و515‏ 14و21 14و1518). 

(57؟؟)مسند أحمد(ه/١٠٠و1ااو؟‏ او 1). 

(7>20)سنئن الدارمي(؟/٠5؟)كتاب‏ الديات؛ باب القود بين العبد وسيده برقم(54؟١)‏ . 

(4؟2)المستدرك(8/4 4١‏ )كتاب الحدود؛ برقم(۹۸٠۸)‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(9؟1)سنن البيهقي الكبرى(15/8) كتاب الجراح؛ باب ما روي فيمن قتل عبده. 

٠ (‏ ۲4 )مصنف ابن أبي شيبة(117/5): كتاب الديات؛ باب الرجل يقتل عبدهء برقم( 75؟), 

(١١۲)مسند‏ الروياني( ٤1/۲‏ )برقم( ۲۸)وفي(۲/٥)‏ )برقم (۲۹۷)وفي (4۹/۲ )برقم (۷٠۸)۔‏ 

(۲٤۲)المعجم‏ الکبیر(۱۹۷//۷ر ۱۹۸ر ۲۲۴و )۲۲٣‏ الأحادیث أرقام (۰۸ 14۸و14۹ و ٠1۷1و‏ 1۸11و 1۸۲و 1۸۱۳و 
(TAT FAIA E”,‏ 

)۲٤١(‏ ابن معينء بحيء التاريخ بروابة_الدوريء تحقيق: أحمد محمد نور سيف» لشر مركز البحث العلمي في جامعة 
الملك عبد العزيزء الطبعة الأولى 55١1ه..(3/4؟5)السؤال‏ رقم(؟5١1).‏ 

(44؟)ينظر: نصب للرلية(84/1): وتحفة الأحوذي(454/1). 


مم 


العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة.... أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت العباس بن محمد يقول: سمعث يحيى بن معين يقول: 
قال أبو النضر هاشم بن القاسم عن شعبة: "لم يسمع الحسن من سمرة" قال: وسمعت يحيى 
بن معين يقول: 'لم يسمع الحسن من سمرة شيئاء هو كتاب": قال يحيى في حديث الحسن عن 
سمرة: "من قتل عبده قتلناه" ذاك في سماع البغداديين» ولم يسمع الحسن من سمرةا"؛'). 

وقال ابن حبان بعد ان روى حديثاً من طريق الحسن عن سمرة: "الحسن لم يسمع من 
سمرة شيئاً7”*"): وقال الشوكاني: 'قيل لم يسمع منه شيئا وإنما يحدث من كتابه7؛). 

ومنهم من ذهب الى آنه سمع منه أحاديث محدودةء ولم يسمع الباقي: 

وذهب بعضهم إلى أن الحسن لم يسمع من سمرة سوى حديث واحدء فقيل:" لم يسمع 
منه إلا حديث العقيقةء وهو قول البزار"ء والدار قطني" وابن حزم(" وابن قدامة 
المقدسي7!” 'أء وغيرهم. 

ونقل المقدسي عن الإمام أحمد أنه قال: "إنما سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث 
ليس هذا منها-أي حديث "من قتل عبده قتلناه7””). 

وممن ذهب الى أن سماع الحسن من سمرة مطلقا: 

1. علي ابن المديني: فقد ورد عنه أنه قال: " » والحسن سمع من سمرة؛ لأنه كان 
في عهد عثمان ابن أربع عشرة وأشهرء ومات سمرة في عهد زيادل””". 

وقال البيهقي: ' وأما ابن المديني فكان يثبت سماع الحسن من سمرة*“. 

؟. البخاري: فقد قال:" وقال لنا الحميدي: عن ابن عيينة» عن إسرائيل أبي موسى. 
قال: سمعت الحسنء يقول: ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمرء وقال لي إبراهيم بن موسى: 
عن عيسى بن يونس» عن الفضيل أبي محمد قال: سمعت الحسن» يقول: "أنا يوم الدار ابن 


(©4؟) سنن البيهقي الكبرى(59/8). 

.)١١7-١١١/8( صحيح ابن حبان النوع الرابع من القسم الخامس‎ )۲4١( 

.)٠۹٥/۱(راطولا نيل‎ )۲٤۷( 

(744)ينظر: نيل الأوطار(١/55؟):‏ وتحفة الأحوذي(؟/8)نقلا عن الحافظ ابن حجر. 

(145) ينظر: تحفة الأحوذي(548/1:) حيث قال: وإليه مال الدارقطني في سئنه فقال في حديث السكتتين: "والحسن 
اختلف في سماعه من سمرة ولثم يسمع منه إلا حديث العقيقة". 

(۰) المحلی(۸/ ۳۹۹و ۳۸۰)؛ و(7/4١٠).‏ 

(101) المغني(175/5). 

.)١77/4(ينغملا‎ )1١51( 

(؟0؟)العللء لابن المديني(ص05). 

(184) سنن البيهقي الكبرى(59/8). 
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أربع عشرة سنةء جمعت القرآن انظر إلى طلحة بن عبيد الله" ... قال علي-ابن المديني-: " 
وسماع الحسن من سمرة: صحيح» وأخذ بحديثه: 'من قتل عبدة قتلناه*”*'"), 

وقال البخاري في صحيحه: حَدَنّْنِي عَبْدُ الله بْنْ أبي الأمنود حَدْتنَا قريّش بْنْ أنس عَن 
من ستمّرة بن جُنتب77*"). 

وقال لوادياشي: ' ورأى البخاري وجماعة أنه سمع منه مطلقا""”)؛ وقال الحافظ ابن 
حجر: 'وهو مذهب علي بن المديني كما نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم2 ). 

۳. الترمذي: فقد نقل قول البخاري المتقدم عن علي بن المديني؛ء والظاهر من 
الترمذي انه يختار هذا القول فإنه صحح في كتابه عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة. 
وحَمئُنَ أخرى. 1”"). 

4. أبو داود: فقد قال العظيم آبادي: "وإن أبا داود من القائلين بأن الحسن البصري 
ثبت سماعه من سمدة9''). 

4. الحاكم: فقد أخرج عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة وقال في بعضها: 
على شرط البخاريء ثم قال:" ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة:ء فإنه سمع منه" وقال 
في كتاب البيوع بعد ان روى حديث الحسن عن سمرة أن النبي 8 نهى عن بيع الشاة باللحم': 
"هذا حديث صحيح الإسنادء رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقاتء» ولم يخرجاه» وقد احتج 
البخاري بالحسن عن سمرة 7"). 

.١‏ ابن خزيمة: فقد روى في صحيحه من طريق قتادة عن الحسن أن سمرة بن 
جندب وعمران بن حصين تذاكراء فحدث سمرة أنه حفظ عن رسول الله سكتتين سكتة إذا 


(۲)التاریخ الکبیر (۲۸۹/۲)؛ والصغیر (۷/۱١٤۲)ء‏ 
(51؟)صحيح البخاري(7/4-1١١٠)»‏ كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقةء برقم(١١٤٥).‏ 
(1519)الوادياشي: عمر بن علي الأندلسي» تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: تحقيق: عبد الله اللحيائي» دلر حراء» مكة 
المكرمة-السعودية:؛ الطبعةالأولي”5٠1154ه(0/5١58).‏ 
(4ه؟)تلخيص الحبير(؟/17١).‏ 
(69؟)ينظر: جامع الترمذي(47-741/1؟) الأحاديث آرقام:(۲۳۳و ۱٥۲و‏ 4۹۷و ۱۰۸۲و ۱۱۱۰و1۲۳۷و ١١1۲و‏ 
1ع شو( . 
(١٠1)العظيم‏ آبادي: محمد شمس الحقء عون المعيودء دار الكتب العلمية؛ بيروت-لبنان» ط٣‏ ١٠٤٠ه.(۳/٤1۸).‏ 
(11؟) المستدرك على الصحيحين(؟5/١4).‏ 
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كبر...الحديث" 7'')) ومعلوم أن ابن خزيمة قد ألزم نفسه في هذا الكتاب بإخراج الصحيحء 
وهكذا سماه» فما أخرجه فيه فهو صحيح عنده -على الأقل-. 

وقد ضعف الحديث جماعة(”'متبعا لرأيهم في عدم سماع الحسن من سمرة؛ ولأن 
الحسن أفتى بخلافهء فقد قال قتادة: " ثم إن الحسن نسي هذا الحديث» قال: "لا يقتل حر 
بعبد"ء وقال البيهقي: "يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث؛ لكن رغب عنه؛ لضعفه؛ 
وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة" وقال المقدسي:" ولان 
الحسن أفتى بخلافه فإنه يقول: 'لا يقتل الحر بالعبد" ومخالفته له تدل على ضعفه""". 

وقد ضَعّف الألباني هذا الحديث بجميع طرقه7""). 

قلت: الحسن له سماع من سمرة: وهذا الحديث صحيح» فقد نقل البخاري تصحيح 
شيخه ابن المديني له“"'ء وهذا لا يتعارض مع أنه يروي بعض الأحاديث عن سمرة من 
صحيفة» ولما سئل عن حديث العقيقة صرح بسماعه من سمرة بن جندب . 

والنسائي روى بهذا الإسناد:"الحسن عن سمرة" ما يزيد عن ثمانية عشر حديثاء ولم 
يتكلم إلا على اثنين منها'"". 

أما قول النسائي: * وليس كل أهل العلم يصحح هذه الرواية قوله: قلت للحسن ممن 
سمعت حديث العقيقة "» فإن كبار العلماء وعلى رأسهم الإمام البخاريء والترمذيء وأبو داود 
و غير هم صححوا هذه الرواية؛ كما مر سابقا. 

وأما تضعيف الألباني لجميع روايات هذا الحديث؛ فإن كان بسبب عدم سماع الحسن 


من سمرة؛ فهو غير موجه؛! لأنه صحح أحاديث أخرى من طريق الحسن عن سمرظ"", 


(1571) أبسن خزيمة. کے بن إسحاقء: صحبح ابن خزيمة, تحفيق : وکت مصطفى الأعظمي: لالمكتبي الإسلامي؛ 
بيروث-لبنان 559 اهف.(؟/15). 

(115)ينظر: سنن البيهقي الكبرى(85/4)؛ والتحقيق في أحاديث الخلاف(۲ »)۳٠١/‏ والمغني (۸ /۲۲"). 

٤(‏ سنن الدارسي( ۲١۰/۲‏ )کتاب الديات؛ يبأب القود بين اعدد و سيذده برقم( 24؟1١)ء‏ وسدن البيهكي الكبرى(86/8). 

(١٠۲)وسئن‏ البيهقي الكبری(۸/٥۸).‏ 

.)۲۲١/ 8( نظر: سنن البيهقي الكبرى(45/8)؛ والمغني‎ ۲٠١( 

(؟11١؟)ينظر:‏ أحكام الألباني على أحاديث سئن النسائي(۱/٤۷۲)؛‏ ح رقم( ۷۳۹٤و‏ ۷۳۷٤و۳۸١)٤).‏ 

(۸٠۲)التاريخ‏ الکبیر (۲۸۹/۲)ء والصغير(١/47١)ء‏ وینظر: الحادیث رقم( ۲۲۲و ٥۱‏ ؟و 1۹۷٤و‏ ۱۰۸و۱۱۰ او ۲۳۷و 

(ONEN 

(۲۹) رواء البخاري في كتاب العقيقة؛ باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة برقم(517"5). 

)11١١ ينظر: السنن الكبرىي(١//107فو؟؟12) ح رقم(1777او184١): و( الى او 57 رتل2 او2١ كو‎ )١7١( 
(TTT Ag Yg الأحادیث أرقام ’1٤2و £۸۹۸ ر ۲۲۱ 2ر 21۹۷و 0۳۹و 0۷1و 2۷4 و 1و ° 1و‎ 
.)719 الأحاديث أرقام( 1۷۳و 10۷و ٤1۲1و 11۷۸ و 14۳۸و 1۹۳4و 1410و 10ر1‎ 

(۲۷۱) ینظر: الأحادیث(۲۲۰٤و‏ 41۲۰٤و‏ 1۴۸۰). 
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.١‏ أخَبَرتا مُحَم بن إيْرَاهيمٌ البَصنري» عَنْ خالد بن الحارث؛ عن أشعث وهو ابن 
هبد الملك-, عن الحن- التصنري - قال: قال جابر: كنا ذا كنا مع رمئُول الله 8 في 
متفر فصتعفنا: كَبرتاء وإذَا انحترتا: بّتا. قال أبو عبد الرحمن الحسن عن جابر صحيفة 
وليس بسماع”""". ثم أتبعه بحديث آخر من طريق حُصَيْن بْن عَبْد الرّحمن» عن سالم بن 
أبي الْجَعْده عن جابر بنحوهء ولم يعقب عليه بشيء" ". 

والحديث أخرجه من الطريق الأول: أحمد""ء والدارقطني"'ء كليهما من طريق 

روح عن أشعث به بنحوه. 
قلت: الحديث منقطع من الطريق الأول؛ لأن الحسن لم يثبت له سماع من جابرء فقد 
قال علي ابن المديني: "الحسن لم يسمع من جابر بن عبدالله شيئا"9""). 
وسّتل أبو زرعة: الحسن لقي جابر بن عبد اله؟ قال: "لاء وقال ابن أبي حاتم: 'سألت 
أبي: سمع الحسن من جابر؟ قال: "ما أرى» ولكن هشام بن حسان يقول: "عن الحسن ثا جابر 
ابن عبد الله" وأنا أنكر هذاء إنما الحسن عن جابر: كثاب» مع أنه أدرك جابرا"'. 
وقال الحاكم النيسابوري: ' فليعلم صاحب الحديث» أن الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة: ولا من جابرء ولا من ابن عمرء ولا من ابن عباس شيئا قط" ). 
وقال ابن خزيمة: قد اختلف أصحابنا في سماع الحسن من جابر بن عبد الله" 
وقال ابن حزم: "ولا يصح سماع الحسن من جابر(“'. 
وأما من الطريق الثاني؛ فالحديث صحيح: وقد أخرجه البخاري(!*؛ والدارمي7'*", 


(۲۷۲) السنن الكبرى(1/ 1۳۹ إكتاب عمل اليوم والليلةءباب ما يقول إذا انحدر من ثنية برقم (١۷١١٠)ء‏ وكان قد 
رواه في كتاب لسير »)٠٠٦/*(‏ باب التسبيح عند هبوط الأودية برقم(١۸^۲)بإسناده‏ ومتنهء ولم يعلق عليه بشيء. 

(۲۷۳) السئن الكبيرى(5/ ١75‏ )كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا انحدر من ثنية برقم .)٠١5175(‏ 

)۲۷٤(‏ مسند أحمد(۲۳۳/۳). 

)۲۷١(‏ سئن الدارقطني(1۳۳/۲)ء كتاب الحج برقم(75). 

(١۲۷)المراسيل‏ لابن أبي حاتم(١/١۳).‏ 

(7071)تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل(١/١7)؛‏ وينظر كذلك: المراسيل لابن أي حاتم(١/۳۷)ء‏ وجامع التحصيل 

للعلائي(١54/1١)2‏ وتهثيب التهنيب(1/7؟؟). 

(۲۷۸إمعرفة علوم الحديث(1/1١1١).,‏ 

(۲۷۹)صحیح ابن خزیمة(۲۹۷/۲). 

.)١؟/؟(ىلحملا)140(‎ 

(781) صحيح البخاري(١-276/1)كتاب‏ الجهاد؛ باب التسبيح... برقم‌(۲۹۹۳) وفي باب التكبير...برقم(4 115). 

(۲۸۲ سنن الدارمي( ۳۷۳/۲ )كتاب الإستثذان؛ باب ما يقول عند الصعود والهبوط برقم(4؟1"١).‏ 
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وابن خزيمة9”*').والبيهقي!؛*"؛ والطبرائي”*"؛ جميعهم من طريق حصين عن سالم بن أبي 
الجعدء عن جابر بنحوه؛ والنسائي وافق من سبقه؛ وتابعه من جاء بعده في إخراج الحديث من 
هذا الطريقء وإخراجه للحديث من هذا الطريق بعد كلامه على الطريق الأول يشير إلى 
إعلال الطريق الأول بالطريق الثاني والله أعلم. 

+» ©» 

المطلب الرابع: التدليس: 

.١‏ قال النسائي-رحمه الله-: 'أخبّرنا ُو بكر بْنْ علي» قال: : أنبَأنا القوواريري*"), 
نل کا د قزرت ہن سعد فل تفتلن ةمح عق لهي ادن 
لادء عن ابن عباس قال: 'حرّمت الْحَمْرٌ قَليلهَا وَكثيرُهاء وَالسكرٌ من کل شراب“ ثم قال 
النسائي؛ "ان بر تة 2121011111 ٠‏ 

شم أتبعه بحديث آخرء فقال: أخبرتا أَبُو بكر بْنُ علي قال: حَدُثنا سرج بن يونس 
قال: حتفنا هُشِيْمٌ-بن بشير-» عَنْ -عبد اللهحبن شبرمّة» قال: : حَدَئني الثقةٌ عن عَبْد اللّهِ بن 
تفار یه مته زا فيه بعد ف الخ 'بعيْنها' (8*"), ثم قال أرقا أن بن عد الله إن 
محمد ين جد جعفر قال: دن عن ملغرء عن أبي غنء عن عند اله إن ده به بم 
لحديث الثانيء وقال النسائي:" ْم َذكر' ابن الْحَكَم قليلهَا وَكَثِيرئها*"). ثم قال: أخبرتا الْحَُيْنَ 
ان منصئور قال: حا أخمذ بن حَنيل: قال حَدْتنا إِْرَاهِيمُ بن أبي العبّاس قال: حدقا شريكء 
عن غاس بن ڏريج عَن أبي عَوْنِء عن عند الله بْنِ شذاد» به بمثله؛ ثم قال: قال أَبُو عَْد 
الرخمن: 'رَهدًا أولّى بالصواب من حديث ابن شبْرمَة؛ وَهْشَيْمٌ بْنُ بشير: كان يُدلْس» وَلَيْسَ في 
خی قر داع بت شن تة وة لي خرن لغ تا راء قات خن ن 

س(" 


(۲۸۲)صحيح ابن خزيمة(44/4١)كتاب‏ الحج؛ باب وصية المسافر بالتكبير... برقم (؟55١).‏ 

(1484)سنن البيهقي الكبرى(54/5؟)كتاب الحجء باب ما يقول في القفول برقم(45١١٠).‏ 

(18)المعجم الأوسط(ه/15)برقم(045*). 

(85١)هو:‏ أحمد بن علي بن سعيد المروزيء أبو بكره ثقة حافظ» مات سنة757ه. (تقريب التهذيب١/47).‏ 
(740)السئن الكبرى(؟/؟؟) كتاب الإشربة: ذكر الأخبار التي أعتل بها من أباح المسكر؛ برقم(؟519). 
(784)المصدر السابق نفسه؛ ح رقم(54١5)‏ 

(45؟)المصدر السابق(9؟/؟5؟-14؟5), ح رقم(ه5١31).‏ 

(0٠5؟)السئن‏ الكبرى(؟/74؟): ح رقم("019). 
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والحديث أخجه خيثمة »من طريق ابن شبرمة عن عبد الله بن شداد به بمثل 

الحديث الثاني؛ وأخرجه ابن أبي شيبة"ء والدارقطني""''ء وأبو نعيمأ“"ء والبيهقي أ" 
والطبراني7''')؛ جميعهم من طريق ابن عونء عن عبد الله بن شداد به بنحوه. 

وذكر الطبراني طرقاً أخرى من غير طريق عبد الله بن شدادء عن ابن عباس لا 
نحتاج إليها هنا؛ لأننا نريد أن نبين موضع التدليس» وهو وقع قبل ابن شداد"". 

قلت: هذا الإسناد منقطع من الطريق الأول» ومعضل من الطريق الثاني. 

أما الطريق م يثبت سماع ابن شبرمة من عبد الله بن شدادء وابن شبرمة: 
ثقةء وثقه ابن سعدلة' )2 و جمد والعجليأ'''ء وأبو حاتم موغيرهم؛ ولم أجد من 
وصفه بالتدليس» وذكر بعض العلماء أن له سماعا من عبد الله بن شداد في غير هذا الحديث/ 
"ء لكن الإمام أحمد أنكر أن يكون سمع من عبد الله بن شداد شيئ" ""ء وقال ابن حجر: 
ثقة فقيه“ وأنقل توثيقه عن جمع من العلماء في التهذيب“““. 

وعلى جميع الأحوال؛ فإنه سمع هذا الحديث عن عبد الله بن شداد بواسطةء وهذا ما 
صرح به في الطريق الثانيء فقال: حدثني الثقة"*" ؛ وذكر الحافظ ابن حجر أن الرجل المبهم 
الذي روى عنه ابن شبرمة؛ هو: شمار الدهني7'' '). 


(41؟/خيثمة: ابن سليمان القرشي؛ من حدبث خيثمة؛ تحقيق: عمر عبد السلام؛ دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» 
الطبعة الأولی ۹۸۰١م. )٤/١(‏ . 

(۲۹۲)مصنف ابن أبي شيبة (١/1۷)ء‏ كتاب الأشربةء باب في الخمر وما جاء فيها برقم(۷٦٠١٠٤؟).‏ 

(۲۹۳ )سنن الدارقطني(٤/٠١٠۲)ء‏ كتاب الأشربة وغيرهاء عبرقم(51). 

(۲۹4)أبو نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهاني» مسند أبي حنيفةء تحقيق: نظر الفاريابي» مكتبة الكوثر؛ الرياضص- 
السعودية؛ الطبعة الأولى5١41١1ه.(١/؛‏ 4و2 4). 

(۲۹۵ )سنن البيهقي(۲۹۷/۸) كتاب الأشربةء برقم ( ١114١و‏ 07147١)رفي‏ (١٠/5١1)ءح‏ رقم(771١١)‏ . 

(135)المعجم الكبير (١٠/8؟؟)‏ اح رقم (۱۰۸۳۷و۸۳۹١۱)۔‏ 

(۲۹۷)ینظر: المعجم الکبیر (١٠/94؟),‏ ح رقم(841١٠)ء‏ و (714/11و7١1)‏ ح رقم(7746او11199). 

(۲۹۸) ينظر: الطبقات الكبرى(550/1). 

(95؟) ينظر الكاشف(١/550)‏ 

(٠٠)ينظر:‏ معرفة الثقات(4/2؟). 

(01) ينظر: الجرح والتعديل(81/5): والكاشف(١/010).‏ 

(07؟)ينظر: تهذيب الكمال(5١/77):‏ وسير أعلام النبلاء(47/5؟)ء وتهذيب التهذيب[5/١١1١).‏ 

(؟١")ينظر:‏ تحفة التحصيل(١/8؟7١):‏ وتهذيب التهذيب( ٠١/5‏ ؟؟ ). 

(04) تقريب التهذيب(١/017؟):‏ وينظر: تهذيب التهذيب(5/١؟١).‏ 

(©50)السنن الكبرى (9/؟7؟) ع رقم( 4 .)5١5‏ 

(07) ينظر: تهذيب التهثيب(7١597/1):‏ وهو: عمار بن محمد الثوري أبو اليقظان الكوفي ابن أخت سفيان الثوري؛ 
صدوق يخطىء وكان عابداء مات سنة لثنتين وثمائين ومائة.(تقريب التهنيب ١4/١‏ 4). 
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أما الطريق الثاني: فقد رواه هُشيم بن بشير عن ابن شبرمة بالعنعنة» وهشيم: ثقة؛ 
لكنه مشهور بالتدليس» قال عنه صاحب التبيين: "أحد الأئمة؛ مشهور بالتدليس مكثر منه"7"' "'. 
وذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين» ونسب إلى النسائي أنه وصفه 
بالتدليس!*'") وهذه الطبقة: 'لم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ ومنهم 
من رذ حديثهم مطلقا"””)؛ ولم يصرح بسماعه هذا الحديث من ابن شبرمة. 

وقسد صحح الألباني الروايات الأربعة جميعها 7" ولعل الشيخ الألباني صحح 
الحديث متناء بالنظر إلى مجموع طرقه؛ فهو صحيح» وقد أخرجه النسائي على الصواب من 
طريق ابن عون عن عبد الله بن شداد به بمثله كما في الرواية الرابعة؛ وتابعه جمع من 
العلماء كما هو واضح في تخريج الحديثء كما أن له شواهد ومتابعات أخرى. 
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؟. أخبرنا عَمْرو بْنُ علي قال: دنا أبُو دَاودَه سمغت شعَبَة : يقول: السّاعة يَخْرّخ 
الساعة تراج( حئثنا ابو الزبير عن جابر قال كنت في الصف الثاني يوم صلی رسول 
لله © عَلَى النجاشي '" ثم قال بعده: أبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس» مكي: كان 
شعبة سيء الرأي فيه؛ وأبو الزبير؛ من الحفاظك روى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاريء 
وأيوب» ومالك بن أنسء فإذا قال: سمعت جابراء فهو صحيح؛ وكان يدلسء وهو أحب إلينا في 
جابر من أبي سفيان»وأبو سفيان هذا اسمه: طلحة بن نافعء وبالله التوفيق" ("'). 

وقد أخرجه البخاري تعليقاً عن بي الزبير عن جابر ببعضها"”. 

كما أخرجه مسلم!''". والإمام أحمدا“'". ولين حبان7'", وأبو يعلى!"””). 


(019) التبيين لأسماء المدلسين(١/١؟١).‏ 

(4١٠؟)ينظر:‏ طبقات المدلسين .)٤١/١(‏ 

(5١؟)ينظر:‏ طبقات للمدلسين (١/؟١).‏ 

(١٠9)ينظر:‏ أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي( ٥۲/۱‏ ۸)؛ الأحائيث آرقام( 01۸۳و ٤21۸و‏ ۹۸۵ دو ٦۸٦د).‏ 

)۳١١(‏ قال السندي: قوله: "الساعة يخرج" فيه بيان كيفية تحملهم الحديث»؛ لكن في الكلام اختصار؛ وكأن أصله:" كنا 
عند باب أبي الزبير منتظرين لخروجه»ء ونقول: الساعة يخرج أبو الزبير من البيت.(حاشية السندي4/١١1-١7).‏ 

.)١١٠١( السذن الكبرى(١/١٤1) كتاب الجنائزء الصفوف في الجنائزء برقم(1١١؟)؛: وكذلك: ح‎ )۳١١( 

(؟١؟)‏ صحيح البخاري(١5175/4-1؟):‏ كتاب الجنائزء باب الصفوف على الجنازة برقم(١٠١57١).‏ 

(154١؟)‏ صحيح مسلم (7859/6).: كتاب الجنائزء باب في التكبير على الجنائز ١‏ برقم(؟55). 

(6١71)مسند‏ أحمد(؟/565)ح رقم( 5 .)١145‏ 

(١")صحيح‏ ابن حبان(777/9)+ ذكر اجواز العسلاة للمرء على الميت الغائب ...: برقم(5"1٠؟)وفي(/2))5521/7‏ ذكر 
جواز صلاة المرء جماعة على الميت إذا مات في بلد آخرء برقم(۹۷٠۳)ء‏ وفي(۷/١٠")‏ ذكر إباحة صلاة 
المرء على المیت إذا مات ببلد آخر؛ برقم‌(۹۹٠").‏ 

(۳۱۷)مسند أبي يعلی(۳۹۰/۳)»ح رقم( ٤٦۱۸)وفي(٤/۸۹)»ح‏ رقم (۲۱۱۸) وفي(٤/۱۳۳‏ )رقم( ۲۱۸۰١‏ ). 


۳۹۲ 


وليو نعيم ”كلهم من طريق أبي الزبير عن جابرء به بنحوه. 

وأخرجه البخاري"'" والنسائي'"ء وأحمد "و عبد الرزاق"" وأبو يعلى ""ء 
والطيالسي"ء والبيهقيأ" "ر أبو نعيم" » جميعهم من طريق عطاء عن جابر بمعناه. 

قلت: أبو الزبير: ثقة""ء لكنه مشهور بالتدليس» فقد ذكره الحافظ ابن حجر في 
أصحاب المرتبة الثالثة من مراتب التدليس» ونسب إلى النسائي وغيره وصفه بالتدليس“"'ء 
كما وصفه صاحب التبيين أنه مشهور بالتدليس!"'). 

ويرى بعض العلماء أن أغلب أحاديث أبي الزبير عن جابر صحيفةء فقد قال ابن أبي 
حاتم في ترجمة سليمان اليشكري: 'سمعت أبى يقول: جالس سليمان اليشكري جابرأء فسمع 
منه وكتب عنه صحيفة؛ فتوفى وبقيت الصحيفة عند امرأته» فروى أبو الزبيرء وأبو سفيان 
الشعبي»؛ عن جابرء وهم قد سمعوا من جابر» وأكثره من الصحيفة وكذلك قتادة”""). 

إلا أن بعض العلماء ذهب إلى سماع أبي الزبير من جابر في كل ما رواه عنه؛ فقد 
روي عن يحيى بن معين أنه قال: استحلف شبيه أبا الزبير بين الركن والمقام أسمعت هذه 
الأحاديث من جابر؟ فقال: والله إني سمعتها من جابر يقول ثلاثا””". 


(14)المسند المستخرج على صحيح مسلم(؟/5؟)برقم(517). 

(5١؟)صحيح‏ البخاري(1١-775/4)ء‏ كتاب الجنائزء باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة... ء برقم(711؟١),‏ 
وفي كتاب مناقب الأنصار(١-٤/1۷1)ء‏ باب موت النجاشي؛ برقم(۳۸۷۸) . 

(١۳۲)السئن‏ الكبرى(١/1۳۹)كتاب‏ الجنائز» الصفوف على الجنازة برقم(۹۷١٠۲).‏ 

(171؟)مسند أحمد(؟/7342و179). 

(١171؟)مصنف‏ عبد الرزاق(447/5)ح رقم(7٠84)‏ عن أبن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بمعناه. 

(7؟)مسند أبي يعلى(17/5١؟).‏ 

(14؟77)مسند الطيالسي(١/4؟١).‏ 

(175؟)سنن البيهقي(4/4")صلاة الجنازة: برقم(؟555و7555)وفي(4/؟ ؛) برقم( 41١)وفي(0/4١5)‏ برقم(5 181 ). 

(771)المسند المستخرج على صحيح مسلم(؟/5؟)برقم(174١؟).‏ 

(۳۲۷)هو: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي: وثقه: اين معينء وابن للمديني؛ والنسائيء وابن سعدء ويعقوب بن شيبة؛ 
والعجلي؛ وقال ابن معين في رولية أخرى: "صائلح الحديث"؛ وقال أحمد: ليس به بأس احتمله الناس» وأبو 
الزبير أحب إلي من سفيان؛ لأنه أعلم بالحديث منهء وقال أبو حاتم : يكتب حديثه؛ ولا يحتج بهء وهو أحب إلي 
من سفيانء وقال النساني: ثقةء وقال أبن: عدي روى مالك عن أبي الزبير أحاديث؛ وكفى به ؛ فإن مالكا لا 
يروي إلا عن ثفة» وقال الساجي: عصسدوق حجة في الأحكام,.ينظر: (تهذيب التهنيب9/4؟-597), 

(۳۲۸) طبقات المدلسين(١/55).‏ 

(75؟)التبيين لأسماء المدلسين(١/١١٠).‏ 

(0")الجرح والتعديل(75/4١).‏ 

(71؟)ينظر: تهذيب التهذيب(517/4). 


۳4۲۳ 


فسماع أبي الزبير في غير هذا الحديث ثابت؛ ولم ينفه أحد في هذا الحديث أيضاء لكن 
المدلسين من طبقة أبي الزبير لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع؛ وهذا من باب 
الاحتياط؛ لأن من عادتهم أن يرووا ما لم يسمعوا بالعنعنة» فإن وجد أنهم صرحوا بالسماع في 
موضع آخر يقبل حديثهم. 

والحديث في نفسه صحيح» فقد رواه جمع من العلماء من طريق أبي الزبير» عن 
جابرء وجِمعٌ آخر من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابرء وصرح عطاء بالسماع من جابر 
في رواية عبد الرزاق7"")؛ وصححه الألباني من الطريقين7؟"). 

أما عن سبب قرن أبي سفيان بأبي الزبير في كلام النسائي عن هذا الحديث؛ فلان أبا 
سفيان يشترك مع أبي الزبير في الرواية عن جابر فكلاهما سمع منهء كما أنهما يشتركان في 
الرواية عن جابر من الصحيفة كما مر آنفا. 

وقد جاء كلام النسائي عن أبي سفيان متمشياً مع أقوال السلف» فقد روى ابن أبي 
حاتم بسنده عن سفيان بن عبينة قال: حديث أبى سغيان عن جابر إنما هو صحيفة» وعن أحمد 
ابن حنبل قال: أبو سفيان طلحة بن نافع: ليس به بأسء وسئل يحيى بن معين عن أبى سفيان 
فقال: "لا شيء"؛ وقال أبو زرعة: أبو سفيان روى عنه الناس قيل له: أبو الزبير أحب إليك أم 
أبو سفيان طلحة بن نافع؟ قال: أبو الزبير أشهرء وقال أبو حاتم:: أبو الزبير أحب إل من 
بي سفيان!1؟7), 


(177)مصنف عبد الرزاق(487/1)ح رقم(1505) عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بمعناء. 
(137؟)ينظر: أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(517/1ح5174١)من‏ الطريق الأول؛ و(٠57١)من‏ الثاني. 
(294)الجرح والتعديل(1476/4). 


المبحث الثاني 
الحكم على الإسناد بالوقف أو الإرسال 
عأماه 
المطلب الأول: الوقف: 
أنه رأى رمشول الله 8 5 على حمّار...الحديث' قال النسائي: " هذا خطأء والصتُواب: 


ل 
سا كل 


موو ف" ). 

وكان النسائي قد روى هذا الحديث من طريق ابن عمر فقال: "أخبرنا قَتَيْبة بن سعيد 
عَن مالك عَسن عَمَرِو بْن يَحْيَى عَنْ منعيد بن يَسَارٍ عَنْ ابن عَم قال رَأَيِت رول اللّدؤة 
يُصَلْي على حمار وَهُوَ مُتَوَجٌة إِلَى حَيْبّر ثم قال بعده” لم يُتَابْع عَمْرَو بْنَ يَحْبَى عَلَى قوله: 
يُصلّي علَى حمّار": إنما يقولون: صلى على راحلته' 79". 

أما حديث أنس فرواه البخاري تعليقا عن إنْرَاهِيمٌ بْنْ طَهْمَانَ عَنْ حَجاج عن نس بن 
سيرين عَن أنس بْن مَالكء مرفوعا. 

ورواه الطبراني7"”))؛ من طريق داود بن قيس عن محمد بن عجلان» عن يحيى بن 
سعيد به بمثله. 

ورواه أبو يعلى9") والطبراني"") كلاهما من طريق داود بن قيس عن يحيى بن 
سعيد -دون ذكر محمد بن عجلان بينهما به بمثله. 

وذكره البخاري في التاريخ الكبير من طريقين: الأول: عن محمد بن إسحاق 
المسيبي عن سليمان بن داود بن قيس عن أبيه ء والثاني: عن الحسن بن صباح نا إسماعيل بن 
عمر عن داود هو ابن عجلان ٠‏ كلاهما عن يحيى بن سعيد به مرفوعا بمثله:“). 

كما ذكره من طريق ثالث: عن أبي كريبء عن إسحاق بن سليمان» عن داود بن 
قيسء عن يحيى به موقوفأ بمثله؛ وقال: "وهو أصح17'*). 


(١۳۳)السنن‏ الكبرى(١1715/1١):‏ كتاب المساجدء باب الصلاة على المحملء برقم(١‏ 85) . 
(151)السنن الكبرى(١/15١).:‏ كتاب المساجدء باب الصلاة على المحمل. برقم(؟ )8١‏ . 
(51؟)معجم الطبراني الأوسط4/؟95١)‏ ح رقمل١56؟)‏ . 

(54؟)مسند أبي يعلىي("/8؟7). 

(9؟؟)معجم الطبراني الأوسط(؟/7؟0؟) ح رقم(ة4١؟)‏ . 

(40) ينظر: التاريخ الكبير(4/١١)‏ 

.)١١/؛(ريبكلا‎ خيراتلا)۳١١(‎ 


۳4۵ 


وذكره الخطيب البغدادي في التاريخ» من طريق مالك عن الزهري عن أنس بن مالك 
به مرقو عا بنحوه وضعف أسناده؛ لأن مالكأ رواه بخلاف ذل" ". 


أما حديث ابن مر + فقد رد" مسل( ٍ بل وأبو داو د“ 0 "» وأحمدا م والشافعي 0“ 


وعبد الرزاق7”'). وابن حبان“ وأبو يعلى“ وأبو نعيم('”: والطبراني('”؛ وابن 
خزيمة(””*")» جميعهم من طريق عَمْرو بْن يَحَيَى عَنْ متعيد بْن تار عن ابن عُسَرَ به بمثله» أو 
بنحوهء وقد أعل النسائي هذه الرواية بقوله: :" 'لم بُنَائَع عَمْرو بْنَ يَحْيَى على قوله: 'يُصلي 
على حمار“ إنما يقولون: صلى على راحلته" 7”). 
وقد حسن الألباني الحديث من الطريق الأول» وصححه من الطريق الثاني!؛”). 
قلت: الصحيح أن هذا الحديث موقوف على أنس بن مالكء فقد رواه البخاريأ**ء 
ومس لم "يو أحمد""ء وأبو عوانة**"ء والبيهقي!؟*, جميعهم من طریق همام بن يحيى» 
عن أنسْ بْنْ سيرين قال: 'استقبلنا أنس بْنَ مالك حين قدمّ من الشأ م لقنا ين ادل فرايتة 


يُصَلْي عَلَى حمار وَوَجْهُهُ من دي الجانب يَعْنِي عَنْ يسار القبلة» فقلت ؛ رأَبتك تصلي لعَيْرِ 
لقبلةء ققال: لُولا أئي رَأَيْت رمئول الله 28 فَعَلَهُ لم أفعلة:"). 


(؟4؟) ينظر؛ تاريخ بغداد (۳۸۹/۱). 

(45؟)صحيح مسلم(484/1).كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرعبرقم(١٠٠).‏ 
(44؟)سنن أبي داوود »)5517/١(‏ كتاب الصلاة؛ باب التطوع على الراحلة وللوترء برقم("7؟١).‏ 

.)۱۲۸ و۸٣‎ و٥۷‎ و٤۹ مسند أحمد( ۷/۲و‎ )۳٤١( 

(745)مسند الشافعي(١/4‏ ؟). 

(1410؟)مصنف عبد الرزاق(؟/ه/ه), كتاب الصلاة؛ باب صلاة التطوع على الدابة برقم(؟ 451). 
(48؟)أصحيح ابن حبان(7/١2؟):‏ فصل في الصلاة على الدابة؛ برقم(١٠١٠٠).‏ 

(7144)مسند أبي يعلى(١١/17).‏ 

(00؟) المستخرج على صحيح مسلم(1150/1)؛ باب الرخصة في الصلاة على الراحلة في السفر برقم(9171١).‏ 
(61؟)معجم الطبراني الكبير(؟١886-59914/1*)ء‏ الأحاديث أرقام(؟5707 و7774 او57176 او10757؟؟1). 

(؟65؟) صحيح ابن خزيمة(؟/1517١):‏ كتاب الصلاة: باب من كان يصلي على راحلته ...: برقم("٠46).‏ 
(؟5؟) السنن الکبری(۲1۹/۱)ء ح رقم(814) . 

)۳٠١(‏ ينظر : أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/؟54-17١)ح‏ رقم(١‏ 4/او741). 

(24؟) صحيح البخاري(١-151/4١)ء‏ كتاب تقصير الصلاةء باب صلاة التطوع على الحمارء برقم(١١١٠١).‏ 
(55؟)صحيح مسلم(١41487/1)‏ يكتاب صلاة المسافرين» باب جاز صلاة النافلة على الدابة.... برقم(" .)7١‏ 

.)٠١ سند أحمد(؟/؛‎ ٣۷ 

(54؟) مسند أبي عوانة(۲/١٤۳).‏ 

(°۹)السنن الكبرى للبيهقي(5/1): جماع أبواب استقبال القبلة» باب الرخصة في ترك استقبالها...؛ برقم(ة؟١١).‏ 
(١٠۳)هذا‏ لفظ البخاري» وباقي الألفاظ تدور في فلكه. 


8 


وروأه مالك عن يحيى بن سعيد عن أنس بن سيرين به بنحوها'' ". 


فالسائل لم ينكر على أنس صلاته على الحمارء لكنه أنكر عليه توجهه لغير القبلةء 
فكان الجواب من جنس السؤال» أنه رأى النبي# يصلي على الراحلة وهو متوجه لغير القبلةء 
وصلاة النبي# على الراحلة ثابت بأحاديث متفق عليها"". 

وقد ذهب البخاري إلى أن الحديث موقوفاً أصح من المرفوع7'". 

كما ذهب النوويء والزيلعي» وابن حجرء والعظيم آبادي» والشوكاني إلى أن 
الحديث موقوف على أنسء ونسبوا إلى النسائي والدارقطني والقاضي عياضء أنهم أعلو جميع 
طرق الحديث المرفوعة؛ وصححوه موقوفاء ونسب الدار قطني والنسائي الغلط إلى عمرو بن 
يحيى» مع أنه هة ء وذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في الأحاديث الموقوفات7' ). 

ولعل النسائي كان أول من تحدث على هذا الحديث بهذا التفصيل إذا استثنينا كلام 
البخاري؛ لأن كلام البخاري لا يفهم منه أن الرواية المرفوعة خطأء وإنما قال: "الموقوف 
أصح". وهذه اللفظه تستعمل في مجال المفاضلة» فقد تكون الروايتان صحيحتين» أو ضعيفتين» 
لكن إحداهما أقوى من الأخرىء ولا يمنع من أن تكون الرواية المرفوعة صحيحة:؛ والموقوفة 
أصح منهاء أما النسائي فقد حدد موضع الخلل» ورد الرواية المرفوعة» وحكم على الحديث 
بالوقف» وهذا ما نقله العلماء من بعده » واستشهدوا بقوله دون غيرهل'' ). 

.اماه 

؟. قال النسائي-رحمه الله-: "نبا اخم بن حربء حَدْثَنَا مفيَانُء عَن الزاهري» عَنْ 
'والصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه-والله أعلم-؛ لأن يحيى بن أيوب: ليس بذاك 
القوي» وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ والله أعلم "". 


(51؟) مالسك: بو عبد الله مالك بن أنس الأصبحيء موطا مالكء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث» 
القاهرة-مصرء بدون رقم طبعة أو سئة نشر.(١/٠5١)كتاب‏ الصلاة؛ باب صلاة النافلة ...عبرقم(؟98"). 
(؟"؟)ينظسر؛ صحيح البخاري(١-77/4١)‏ كتاب الوترء باب الوتر في السفر؛ برقم( :)٠٠١١‏ صحيح مسلم(١/484)»‏ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جاز صلاة النافلة على الدابة في السفرمبرقم(٠٠)كلاهما‏ من طريق نافع 
عن ابن عم لن النبي # كَانَ يُصلي عَلَى رّاحلته حي توَجّهْت به' وهذا لفظ مسلم. 

(75")التاريخ الكبير(4/١١).‏ 

(554) ينظر: شرح النووي على صبحيح مسلم ) ۰|٥‏ ) وعون المعبود شرح سنن أببي داود( 4 و تصلب 
الراية(؟/51١)؛‏ والدراية(١/7١7)غ؛‏ ونيل الأوطار(؟/177١).‏ 

(15؟)ابن حجر: أحمد بن علي؛ الو قوف على الموقوف؛ تحقيق: عبد ألله الليشي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت-لبنان» 
الطبمة الأولى١١٤١ه. .)٤۹/١(‏ 

(51) ينظر: نصب الراية(51/7١)ء‏ والدراية(١/۴١۲)؛‏ ونيل الأوطار .)١١۷/۲(‏ 

(20؟)السئن الكبرى(؟/7١١):‏ كتاب للصييام» ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة: برقم(۹٤٦؟).‏ 


۳۹۷ 


إذا نظرنا في إسناد هذا الحديثء نجد أن يحيى بن أيوب وابن جريج لا وجود لهما 
فيه» فما وجه الحديث عنهما؟ 
قلت: من عادة النسائي أنه يتكلم على أحاديث الباب جملة؛ وقد أخرج هذا الحديث 
من ثلاثة عشر طريقا؛ أربعة منها مرفوعة فقط وكانت الأحاديث الثلاثة الأولى من طريق 
يحيى بن أيوب. والرابع من طريق ابن جريج؛ فأراد التنبيه على أن الأحاديث المرفوعة 
جميعها خطأء والصواب وقفهاء ثم جاء بتسعة طرق أخرى موقوفة/4"). 
انظر طرق الحديث عند النسائي في شجرة الإسناد الاتية: 


(+5؟)فرواه موقوفا عن القاسم بن زكرياء عن سعيد بن شرحبيل؛ وعن عبد الملك بن شعيب؛ عن أبيهء كلاهما [سعيد 
وشعيب) عن الليث بن سعد. وعن محمد بن عبد الله بن الحكم؛ عن أشهبء كلاهما: (الليث وأشهب) عن يحيى 
ابن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمء عن الزهري عن سالم بن عبد اللمه عن عبد الله بن عمرء عن 
حفصة به بنهحوه مرفوعاً (1/5١١ح‏ أرقام١54؟و7741و747١)‏ ورواه عن أحمد بن الأزهرء عن عبد 
الرزاق؛ عن ابن جريج» عن الزهريء سالم بن بن عبد الله عن أبيهء عن حفصه به بنحوه مرفوعا(؟/17١١اح‏ 
رقم547١):‏ ورواه عن محمد بن الأعليء عن معتمرء عن عبيد الله؛ ورواه عبيد الله من طريقين: الأول: عن 
الزهريء عن سالم بن عبد اللهء عن أبيه؛ عن حفصة بنحوه موقوفآء والثاني: عن نافع» عن ابن عمر بنحوه 
موقوفا عليه(؟/17١١-4١1١ح‏ أرقام 4 5514و507١)‏ رواه عن الربيع سليمان؛ عن ابن وهبء؛ عن يونس: وعن 
محمد بن حاتم» عن حبان» عن أبن المبارك: عن سفيان ومعمرء جميعهم: (يونسء» ومعمرء وابن عيينة») عن 
الزهريء؛ عمسن حمزة بن عبد الله بن عمره عن أبيه» عن حفصة به موقوفاً.(1707/7ح رقم(5142؟و151417). 
وعن زكريا بن يحييىء عن ابن سرجس» عن ابن المبارك عن معمر؛ وعن أحمد بن حرب» وإسحاق بن 
ابراهيمء كلاهما عن سفيان» كلاهما : (معمر وسفيان)عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن حفصة موقوفا(؟/ 
١ح‏ أرقام؟514؟و17144و1144).ورواه عن الحارث بن مسكين» عن ابن القاسم» عن مالك ورواء مالك من 
طمريقين: الأول: عن نافع عن ابن عمر بنحوه موقوفاً على ابن عمرء والثاني: عن الزهريء عن عائشة 
وحفصة بنحوه موقوفاً عليهما.(؟/4١١ح‏ أرقام٠1716و1851؟).‏ 


۳۹۸ 







قال 8لا صيام لمن لم 
يجمع الصيام قبل الفجر 





۹۹ 


والحديث أخرجه أبو داود""ء والترمذي"ء والدارمي ') 
والطبرائي""'ءوالدارقطني""ء وابن خزيمة"' ‏ والبيهقي كلهم من طريق عبد الله بن 
أبي بكرء عن يحي بن أيوب» عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه به بنحوه. 

وأخرجه أحمد'"", والدارقطني!""), وابن خزيمة”"!؛ جميعهم من طريق ابن 
لهيعة» عن عبد الله بن أبي بكرء عن ابن شهابء عن سالم بن عبد اللهء عن أبيه» به بنحوه. 


وأخرجه البيهقي من طريق عبد الرزاق أنبأ ابن جريج عن بن شهاب عن سالم عن 


أبن عمر به ينحوة (, 


وأخرجه الدارقطني من طريق الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه بنحوه!:*!؛ كما رواه 
(a1)‏ 


ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن حمزة بن عبد الله عن حفصة بنحوه ' ء ورواه عبد 


الرزاق عن نافع عن ابن عمر به بنحوهل”"). 
ورواه أحمدل”* موابن أبي شيبة!؛*)؛ كلاهما من طريق سالم عن ابن عمر به نحوه. 
وهذه الطرق جميعها مرفوعة 
وقد أعل بعض العلماء الطريق المرفوع؛ ونسبوا الوهم فيه إلى يحيى بن أيوبء 
فقال النسائي:' والصواب عندنا موقوف» ولم يصح رفعه والله أعلم؛ لأن يحيى بن أيوب ليس 
بذاك القوي 'ء وقال الترمذي: "حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء 


(۳۹۹ )سنن أبي داود(۳۲۹/۲)» كتاب الصوم ؛ باب النية في الصيامء برقم(454؟). 

(70؟)سئن الترمذي(4/8١٠)؛‏ كتاب الصيام؛ باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل؛ برقم(٠”).‏ 

(11؟)سنن الدارمي(؟/١7١).‏ كتاب الصومء باب من لم يجمع الصيام من الليل» برقم(554١).‏ 

(۳۷۲) المعجم الكبير(؟؟/55-1357١)‏ ح رقم(۳۳۷)» وفي(۲۰۹/۲۳)ح رقم( ۳۹۷و۸٣٣‏ ). 

(۳۷۲) سنن الدارقطني(۱۷۲/۲) ح رقم(؟). 

(774)صحيح ابن خزيمة(۲۱۲/۳)» باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجرء برقم(؟57١).‏ 

(٥۳۷)السئنڻ‏ الكبرى للبيهقي(7/4١٠)؛‏ كتاب الصيامء باب الدخول في الصوم ؛ برقم(57ثلاو/51؟؟) وفي(4/؟١١)؛‏ 
باب ما عليه في كل ليلة من نية » برقم (۷۷۷۸) وفي )۲۲۱/٤(‏ باب من رأى إعادة صومه...» برقم(١۷۸۲).‏ 

(۳۷۹ سند أحمد(/۲۸۷). 

(۳۷۷) سنن الدارقطني‌(۱۷۲/۲) ح رقم(۲). 

(۳۷۸)صحيح ابن خزيمة(۲/۳٠۲)ء‏ باب ليجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجرء برقم(؟57١).‏ 

(07؟)سنن البيهقي الكبرى(7/4١٠):‏ كتاب الصيام؛ باب الدخول في الصوم بالنيةء برقم(۹۸٦).‏ 

(8؟)سنن الدارقطني(077/1١)ح‏ رقم(4). 

(81؟)مصنف لبن أبي شيبة(۲۹۲/۲)ء كتاب الصيامء من قال لا صيام لمن لم يعزم من الليلء برقم(١١١١).‏ 

(۳۸۲)مسنف عبد للرزاق(٤/٥۷)ح‏ رقم( ۷۷۸۹و ۲۷۸۷ ). 

( ۳۸۳ )سند أحمد(41/1؟). 

(84؟)مصنف أبن أبي شيبة(۲۹۲/۲)ء كتاب الصيام» من قال لا صيام لمن لم يعزم من الليل؛ برقم(١١١١).‏ 

(6خ8*)السنن للكيرى(7/5١١).‏ 


وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري 
موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب7”". 

قلت: إن تحميل يحيى بن أيوب مسؤولية الخطأ في رفع هذا الحديث؛ فيه شيء من 
التحامل عليه؛ فجميع طرق الحديث التي رواها يحيى؛ رواها عن عبد الله بن أبي بكرء ولم 
ينفرد برفعهاء بل تابعه عليها: إسحاق بن حازم" ء وعبد الله بن لهيعة'ء وإن كان التفرد 
لا يحتمل من كل واحد منهمء إلا أن اجتماعهم يقوي أمرهمء كما أن رواية ابن لهيعة جاعت 
من طريق ابن وهبء وهو من أثبت الناس فيهل'”؛ ويحيى بن أيوب سبق دراسة حاله في 
الباب الأول» وكانت خلاصة الدراسة: " أنه صدوق حسن الحديثء فقد وثقه جمع من العلماءء 
على رأسهم البخاري» ويحيى ابن معين» ويعقوب بن سفيان» وإبراهيم الحربي» والعجليء وابن 
حبان» وأخرج له البخاري ثلاثة عشر حديثاً -أغلبها معلقة بصيغة الجزم-»: ومسلم سبعة 
أحاديث؛ خمسة منها في الأصولء وروى له الترمذي ثمانية عشر حديثاء حكم على بعضها 
بالصحة» وبعضها بالحسن؛ وأعل قسماً منهاء والنسائي نفسه روى له سبعة عشر حديثاء تكلم 
على أربعة منها فقطء وسكت عن الباقي7''). 

وإذا كان رفع الحديث وهماًء فالذي يتحمل مسؤوليته هو عبد الله بن أبي بكر('")؛ 
لأن مدار الروايات المرفوعة عليه هوء وقد أشار الدارقطني إلى أن عبد الله هو الذي رفعه 
فققال: " رفعه عدد الله بن أبي بكر › عن الزهريء وهو من الثقات الرفعاءء واختلف علي 
الزهري في إسناده" ثم نكر معظم طرق الحديث المرفوعة والموقوفةء والاختلاف على الرواةء 
ولم يرجح" وقال البيهقي: ” وهذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى 
النبي فء وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات؛ ثم نقل كلام 


(41؟)سنن الترمذي(؟/4١٠).‏ 

(۳۸۷) وقيل: لبن أبي حازم المدني البزاز» وثقه أحمدء وابن معين؛ وقال أبو دلود: ليس به بأس حدث عنه بن مهدي 
وقال أحمد أيضا لا أعلم إلا خيرا وفال الساجي صدوق يرى القدر وثكره بن حبان وابن شاهين في الثفات وقال 
الأزدي كان يرى القدر. ينظر: (تهذيب التهيب١/١١١).‏ 

(584) ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي؛ صدوق» خلط بعد احتراق كتبهء ورواية ابن المبارك» 

وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون مات سنة1714ه.(تقريب التهذیب )"٠١۹/۱‏ . 

(184) ينظر: شرح علل الترمذي(١/475-415)‏ 

)۳۹٠١(‏ ينظر: الفصل الثاني (سصن5797١-55١)‏ من هذه الدراسة. 

(١۳۹)ابن‏ محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي ثقة مات سنة5؟١1ه.(تفريب‏ التهذيب١/517؟).‏ 


(7517)ينظر: سئن الدارقطني(۲۲/۲ 1). 


الدارقطني الم تقد(" وقال أبو داود: ' وَكَفهُ على حفصة: مَعْسَسَ وَالزْبَيدي وابْنُ عبَينة 
ونس الأيلي كلهم عن ال هري“ 

ويفهم من كلام الدار قطني والبيهقي أنهما يصححان الطريق المرفوع. 

وقد صحح الألباني جميع طرق الحديث المرفوعة والموقوفة!”"". 

قلت: مع تحفظي على تصحيح بعض الطرق؛ لأن فيها انقطاعأء فإنني أميل إلى 
تصحيح الحديث المرفوع من طريق يحيى بن أيوب؛ والحديث وإن لم يثبت رفعه؛ لأنه إن لم 
يكن له حكم المرفوع؛ فلا بد أن يكون مستند إلى حديث مرفوع؛ لأنه يثبت حكما شرعياء 
وورد عن أكثر من صحابيء والاجتهاد في مثل هذه الأحكام لا يكون من غير مستند. 

مهاه 

". أخبَرا يَحْيَى بْنُ محمد بْن الستكنء قال: حَدتّنا يَحْيَى بْنْ كثير أَبُو غسان قال: 
حَدَكنَا شَعْبَة قال: حا ٿو فام عن آي مجر خن قي ٿن خا ڪن ابي متيو ريا عن 
نبي 8 قال: ' م توضئا فقال: سسبْحَانك اللَهُمٌ وَبِحَمْدكَ أ شه أن لا إله إلا أنت أنتغفرك 
ووب إليتء كب في رق ثم طبع بطابعء فلم كس إلى يَؤم القيامَة' ثم قال الثسائي بعده: “هذا 
خطأء والصواب: 'موقوف" خالفه محمد بن جعفر فوقفه!'' ). 

شم رواه مسن طريق محمد بن بشار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة به موقوفا. 
واختصر المتنء ثم قال: وكذلك رواه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري'"2 ثم رواه عن 
سويد بن نصرء عن عبد اللهء عن سفيان» عن أبي هاشم به بنحوه موقوفالك"). 

والحديث أخرجه الطبراني9؟")؛ والحاكم النيسابوري 7'“) كلاهما من طريق يحيى 
ابن كثير به بمثله مرفوعاء زادا في أوله: "من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا 
يوم القيامة» من مقامه إلى مكةء ومن قرأ عشر آيات من آخرها عند خروج الدجال؛ لم يسلط 
عليه ومن توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك..الحديث". 


(45*)ينظر: سنن البيهقي الكبرى(4/؟١5).‏ 

۳۹٤(‏ )سنن أبي داود(۳۲۹/۲). 

)۳۹١(‏ ينظر: أحكام النسائي على أحاديث سنن النسائي(١/55-53714؟)‏ الأحاديث (من ۲۳٤١۳-۲۳۳١‏ )متسلسلة. 
(١۳۹)السنن‏ الكبرى(٠/١۲)ء‏ كتاب عمل اليوم والليلةء باب ما يقول إذا فرغ من وضوتهء برقم(۹١۹۹).‏ 
(۳۹۷) المصدر السابق ح رقم([١٠1۹).‏ 

(54؟)المصدر السابق ح رقم(١1511).‏ 

(55؟)المعجم الأوسط (؟/5؟١١)ح‏ رقم( .)١45‏ 

(0٠4)المستدرك‏ على الصحيحين »)١57/١(‏ ذكر فضائل سور وأي متفرقة برقم(؟7١؟)..‏ 


هك 


ورواه ابن أبي شيبة(''*) » وعبد الرزاق7"'“)» كلاهما من طريق سفيان؛ عن أبي 

هاشم به بنحوه موقوقاً. 

كما روى الدارمي الزيادة التي ذكرها الطبراني؛ والحاكم في أول الحديث» من 
طريق هْشَيْم عن أبي هاشم به؛ ولم يذكر شيئاً من المتن الذي ذكره النسائي““. 

قلت: لم يرفع الحديث سوى يحيى بن كثير ““ء وهو ثقةء لكنه خالف من هو أوثق 
منه» فقد رواه غندر عن شعبة موقوفاء وغندر مقدم على يحيى في شعبة'“ء کما رواه سفیان 
الثوري من الطريق نفسه موقوفا. 

وقال الطبراني: 'لم يرو هذا الحديث مرفوعاً عن شعبة إلا يحيى بن كثير"؛ وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» ورواه الثوري عن أبي هاشم فأوقفه”: وقال 
المباركفوري: "اختلف في رفعه ووقفه؛ والمرفوع ضعيف» وأما الموقوف فهو صحيح "' . 
ولعل النسائي هو أول من بين صواب هذه الروايةء ونقل العلماء الذين جاعوا بعده ذلك 
واعتمدوء("'). 


المطلب الثاني: الإأرسال: 

.١‏ قال النسائي-حمه الله-: "أخبّرنا مُحَمَدُ بْنُ الْمتَنَىء عَن مُعَاذْ بْن هائئ قال: حدتني 
مُحَمَدُ بْنْ صلم قال: حَدْتنا عَمْرُو بْنُ ديتارء ى أخبرنا أَبُو دَاودَ قال: حَدْتنا مُعَاذ بن هانئ قال: 
حَدْتَنَا مُحَمْهُ بْنَ لم عن عَمْرٍو بْنِ دينارء عَنْ عكرمَة٬‏ عن ان عباس قال: تل جل رجلا 
عَلى عَهْد رمئول الله 88 فجعل 8 ديّتهُ اثنئ عَشر ألفا وذكر قوله: (وَمَا نقمُوا إلا أن أغناهم 


(401)مصنف ابن أبي شيبة :)١7/١(‏ كتاب الطهاراتء باب في الرجل ما يقول إذا فرغ من وضوثئهببرقم(؟١)‏ وأعاده 
في (1/؟١١)؛‏ باب ما يدعو به الرجل إذا فرغ من وضوئه؛ برقم(؟545؟ ). 

(401)مصنف عبد الرزاق وفي(١/817١)ء‏ باب وضوء المقطوع؛ برقم(١٠‏ )» وأعاده في (۳۷۸/۲) باب تعليم 
القرآن وفضله» برقم (؟7 7١‏ )بسنده ومتنه. 

(؟ 4٠‏ )سنن الدارمي(؟/547)؛ كتاب فضائل القرآن؛: باب فضل سورة الكهف برقم(/ا١‏ 14؟) 

(٤۰ ٤(‏ هو؛ ابن درهم العنبري مولاهم البصري أبو غسان خراسائي؛ الأصل»ء وهو: ثقةء وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث»ء وقال النسائي ليس به بأس»ء وذكره ابن حبان في الثفات» مات في حدود سنة ست ومانتين. ينظر: 
الجرح والتعديل (۱۸۳/۹) والثقات(۹/١٠۲)»‏ وتهذيب الکمال(۹۹/۳۱٤-۰۰٥).‏ و(تهذيب التهذيب١1/؟2١).‏ 

٠8(‏ 4 )قال البخاري: ' قال لي علي-ابن المديني-: هو أحب إلي من عبد الرحمن في شعبة قال لي علي وجالس غندر 
شعبة نحوا من عشرين سنة التاريخ الكبير(017/1). 

١5(‏ 5 )المعجم الأوسط (؟/7١١).‏ والمستدرك على الصحيحين (57/1؟): وتحفة الأحوذي(١/151١)‏ بتصرف يسير. 

(409) ينظر: مجمع الزوائد(١ :)١159/‏ و(والمستدرك على الصحيحين :)١51/١(‏ والترغيب والترهيب(1/©١٠):‏ 
وتلخيص الحبير(١/1١٠)ء‏ وتحفة الأحوذي(١/51١).‏ وسبل السلام(51/1) وغيرها. 


4.7 


الله وَرَسُولهُ من فضله ٠)‏ “ في أخذهم الي واللفظ يي ذَاود. أخبرتا مُحَمْدُ بن ميمُونِ 
قال: حَدْتنَا مقيَان» عَنْ عَمروء عَنْ عكرمة سسمعتاهُ مَرة يقول: عن ابن عباسء أن الب 6 
قى باي عر فا يخي في التية' ثم قال الُسائي: محمد بن ُلم: ليس بالقوي. 
والصواب: مرسلء وابن ميمون: ليس بالقوي17"*). 

قلت: محمد بن مسلم: هو الطائفي7"'*)؛ وليس الزهريء وقد سبق الحديث عنه في 
الفصل الثاني من الباب الأول7'*)؛ وهو ثقة إن حدث من كتابه» وإن حدث من حفظه فلا بأس 
به وهذا ما شار إليه ابن معين9؟ “ا وأكد ابن مهدي أن كتبه صحاح” "» وفي جميع 


الأحوال يبقى في دائرة الاحتجاج؛ فقد فقد أخرج له الشيخان في المتابعات 'ء وأخرج له 
أصحاب كتب الصحاح الأخرى"'“). 

والحديث أخرجه أبي داودل؟ 7 أءوالترمذي/ “01 » وابن ماجدلة' ؛!), والدارمي!"''؟), 
والدارقطني"ء والبييقي"“ء وابن عبد البر""ء جميعهم من طريق محمد بن مسلم 
الطائفي» عن عمرو بن دينار به بنحوهء وبعضهم اقتصر على ذكر قيمة الدية. 


.)٤(ةيآ سورة التوبةء‎ )4٠۸( 

.)٠٠۷و۷٠٠٦( كتاب القسامةءباب كم الدية من الورق؛ برقم‎ ») ٠٠١ /٤(ىربكلا السنن‎ )٠۹( 

.)5١57/١بيذهتلا‎ بيرقت(..ه15٠+ةنس أسم جده: سوس وقيل: سوسن؛ صصدوق يخطىء مات قبل‎ )5٠١( 

(١41)ينظر:‏ ص (؟١5).‏ 

(١١4)ينظر:‏ الجرح والتعديل(77/8). 

(؟41)التاريخ الكبير(١/؟1١),‏ 

(4١4)ينظر؛:‏ صحيح البخاري كتاب الوصايا(١-447/4)باب‏ وصية الرجل مكتوبة عنده برقم(۲۷۳۸)ء وكتاب امناقب 
الأنصسار(١7074/4-1)‏ باب انشقاق القمر برقم(5875)؛ وكتاب الدعوات(١4-1/؟14١١)‏ باب الدعاء للمتزوج 
برقم(1۳۸۷) وكتاب التمني(785/4-1١)باب‏ ما يجوز من اللو برقم(5؟١)؛‏ وينظر: صحيح مسلم؛ كتاب 
الحيضص(١/87؟)‏ باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك برقم(٤۳۷).‏ 

(15؛)ينظر: صحيح أبن خزيمة75/1؟ح رقم(47 4)؛ ومستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم ٠48/1‏ 4ح رقم(؟؟51)؛ 
وأخرج له الحاكم في المستدرك في أكثر من موضع منها ما رواه في كتاب الجنائز١/77‏ 5ح رقم(717؟١)‏ وقال 
بعده: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(41)سنن أبي داود( 85/4١).كتاب‏ الديات؛ الدية كم هيء: برقم(451451). 

(410)سنن الترمذي( »)١7/4‏ كتاب الديات: باب ما جاء قي الدية كم هي من الدراهم؛ برقم(44١‏ ). 

,) )ستن ابن ماجه (875-4108/7): كتاب الديات» باب دية الخطأء برقم(7775و؟175؟‎ 4١4( 

.)١؟71؟(مقرب )سنن الدارمي (؟1/؟5؟١)؛: كتاب الدياتء باب كم الدية من الورق والذهب.‎ ]4١5( 

(١47)سنن‏ الدارقطني (5/١١١).كتاب‏ الحدود والديات؛ برقم(١١٠‏ ). 

(١؟4)السنن‏ الكبرى للبيهقي (8/8؟): باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار ...؛ برقم(" 1555). 

.)؟17/١1(ديهمتلا‎ )471( 


وأخرجه أبو داود تعليقا""“)ء والترمذي"“ء وابن أبي شيبة”''). جميعهم من طريق 
فيان ن عييتةء عن عرو بن ديتار» عن عكرمّة؛ عَنْ النبئ 2 نوك ولَمْ يتذكروا فيه عن 
ابن عَبّْاسِء وقال الترمذي: 'لا نعلّمُ أحداً يَذْكرٌ في هذا الحَديث عَن ابن عباس غير مُحمد بن 
3 قلت: كلام الترمذي فيه نظر: فقد أخرجه الدارقطني!'"*), والبيهقي7"'*)؛ كلاهما من 
طريق محمد بن ميمون» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس به بنحوه» وقال محمد بن ميمون: ' وإنما قال لنا فيه عن أبن عباس مرة واحدة وأكثر 
من ذلك كان يقول: عن عكرمة عن النبي#ج*'“. 

ويبدو من كلام محمد بن ميمون أن الذي وصل الحديث» وقال مرة واحدة عن ابن 
عباس» هو: سفيان ابن عيينة؛ لأن ابن ميمون يقول: 'قال لنا": فيفهم منه أن شيخه هو الذي 
قال» لكني وجدت قولاً لابن ميمون يقول فيه: ' قال لنا قتيبة عن ابن عباس مرة واحدة وأكثر 
ذلك كان يقول: عن عكرمة عن النبي#""ءوفي رواية النسائي تصريح لعمرو بن دينار أن 
عكرمة قال مرة:عن ابن عباس» فقال عمرو:عن عكرمة سمعتاه مرة يقول عن ابن عباس(" 

وخلاصة القول: أن الحديث روي متصلاً ومرسلاء وكلاهما ثابت» وفي كلا الحالتين 
يعارض مارواه بعض العلماء: أن الدية لم تكن بهذا القدر زمن النبي3ك؛ وإنما تطورت 
وارتفعت بارتفاع أثمان الإبل إلى أن وصلت إلى اثني عشر ألفا في زمن عمر بن الخطابه. 

فقد روي أن الدية كانت على عهد رسول الله 8 مئة بعير» لكل بعير أوقية فذلك 
أربعمة آلاف» فلما كان عمر غلت الإبل» ورخصت الورقء ولم تزل الإبل تغلو وترخص 
الورق حتى جعلها عمر أثني عشر ألفا'"“. 


(5؟4)سئن أبي داود( 86/4١)كتاب‏ الديات» الدية كم هي؛ برقم(45141). 

(4"4)سنن الترمذي( +)١7/4‏ كتاب للديات؛ باب ما جاء في الدية كم هي من للدراهم؛ برقم(45؟١).‏ 

(470)مصنف ابن أبي شيبة( ©/4 4 ؟)مكتاب الديات؛ ح رقم(5 1177 )+ وفي كتاب الأفضية(1/١٠)ءح‏ رقم(211011). 

(477)سنن الدارقطني (7/5١)ءكتاب‏ الحدود والديات؛ برقم(١١٠).‏ 

(470)السئن الكبرى للبيهقي (8/8؟7): باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار ...» برقم(۷١۹١٠).‏ 

(47)ينظر: سنن الدارقطني(5/١5١)‏ بوالسنن الكبرى للبيهقي (74/4): و تلخيص الحبير(5/4؟1). 

(475) ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف(؟/4١1١).‏ 

(0؟؛) السنن الكبرى(4/ ©؟؟ ): ح رقم .)7٠١17(‏ 

(1؟؛4)مصنف عبد الرزاق( 51/4 ؟و55؟7): ح رقم (117756و753؟١):‏ والمعجم الكبير للطبراني(7/١5١)؛‏ ومسند 
الحارث بن أسامة(؟/277)» التمهيد لابن عبد البر (47/117؟)0 وتحفة الأحوذي (578/4)؛ وجميع طرقه 
مرسلة أو منقطمةء والأسانيد ليست نظيفةء ولم أجد رواية واحدة متصلة . 


ق . 4 


ورجح المباركفوري حديث عكرمة على باقي الروايات المرسلة» فقال: " ولا يخفى 
أن حديث بن عباس فيه إثبات أن النبي6 فرضها اثني عشر ألفا وهو مثبت فيقدم على النافي 
كما تقرر في الأصول وكثرة طرقه تشهد لصحته» والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين 
الأخذ بها" ء وقد استقر الأمر أخيراً على هذا المقدارء وأخذ به أكثر أهل العلم» كما قال 
الإمام الترمذيء وغيره7”*)؛ وقد ضعف الألباني هذا الحديث مرسلا ومتصلا 9"). 

“® 

؟. قال النسائي-رحمه الله-أنبَا هَارُونْ بْنْ عبد الله وَعَبْدُ الرأخمن بن محمد بن 
مَلام- قالا: حَدتنًا أَبُو ذَاوْد عن سفيّانَ عن الأوزّاعي» عَنْ يَحْيَى-بن أبي كثير-» عَنْ أبي 
لت خسن لبي خرئزة + أب الأب:8 بطم بم الطفران”"". فل لأبي بغر وشت 
نيا فكلا” فقَالا: إنا صائمان فقال: أرحلوا [لصتاحبيكم] اخملوا [لصاحبَيكي]!00)7, ثم قال: 
"هذا خطاء لا نعلم أحداً تابع أبا داود على هذه الروايةء والصواب مرسلا*". 

ثم أتبع ذلك بعدد من الروايات المرسلة""“ء من طريق أبي سلمة عن النبي؛ دون 
ذكر أبي هريرة. 

والحديث أخرجه الإمام أحمد““ء والحاكم"““ وابن حبان"““ء وابن خزيمة““ء 


والبيهقيأ©““ء جميعهم من طريق عمر بن سعد أبو داود الحفري- عن سفيان الثوري؛ عل 
يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة به بنحوه. 


(41)تحفة الأحوذي (578/4). 

(؟؟؛)ينظر: سنن الترمذي( 4/؟١)؛:‏ ح رقم(854؟١)ء‏ وتحفة الأحوذي (578/14). 

(4؟4)أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/؟؟),‏ ح رقم(؟١548و04١44)‏ . 

(5؟4) الظهران: واد بين مكة وعُثفان؛ واسمٌ القرية المُضافة إليه مر بفتح الميم وتشديد الرّاء(النهاية؟/77١)‏ . 

(475)في الأصل: (لصاحبكم) بالافرادء وهو خطأء والصواب ما أثبته؛ لأن السياق يقتضي التثنية؛ وهي كذلك في 
الطبعة الجديدة . ينظر: (السئن الكبرى بتحقيق: حسن شلبيء وإشراف: الشيخ شعيب(407/5١)ح‏ رقم(5544). 

(*)ومعنى الجملة: أي أنه قال لسائر الصحابة المفطرين ارحلوا لصاحبيكم: أي لأبي بكر وعمر؛ لكونهما صائمين: أي 
شدوا الرحل لهما على البعيرء واعملوا: من العمل أي عاوئوهما فيما يحتاجان اليه".(حاشية السندي79/4١).‏ 

(4*4) السنن الكبرى(؟/ ٠١١‏ )؛ كتاب الصوم؛ باب ذكر اسم الرجل» برقم (15075). 

(۳۹٤)فرواه‏ عن محمود بن خالدء عن الوليده وعن عمران بن يزيد؛ عن محمد بن شعيبء كلاهما: (الوليد» ومحمد ) 
عن الأوزاعي» وعن محمد بن المثنى» عن عثمان بن عمرء عن علي بن المبارك: كلاهما: (الأوزاعي» وا بن 
المبارك) عن يحيبى بن أبي كثيره عن أبي سلمة عن النبي2 بنحوه.ينظر : الأحاديث آرقام(۷۴۳٥۲-٥۷٠؟).‏ 

(440)مسند أحمد بن حتبل (؟597/5). 

(441)المستدرك على الصحيحين(١/215):‏ كتاب الصومء برقم(؟58١‏ ). 

(؟44)صحيح ابن حبان( 14/4 ؟") .كاب الصومء ذكر الزجر عن صوم المره في السفر ...» برقم(۷١١٠").‏ 

(445)صحيح ابن خزيمة (511/5): كتاب الصوم؛ باب استحباب الفطر في السفر .... برقم(١51١٠١).‏ 

(44 4)السنن الكبرى البيهقي (47/4؟)» باب المسافر يصوم بعض الشهر ويفطر بعضا...؛ برقم( 755). 


٤٦ 


قلت: النسائي صوّب الرواية المرسلةء وتابعه على ذلك الدارقطني» فقد سئل عن هذا 
الحديثء فقال: يرويه الأوزاعيء؛ واختلف عنه؛ فرواه الثوري عن الأوزاعي عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة: وخالفهم يحيى بن حمزة؛ ويحيى البابلتي» روياه عن الأوزاعي عن يحيى عن 
أبي سلمة مرسلاء وهو الصحيح (*““), 

وذهب بعض العلماء إلى أن الرواية المتصلة هي من مراسيل الصحابة» وشككوا في 
سماع ابن عباس من النبي# في هذه الواقعة؛ لأنه كان صغير! وقتهاء فقد نقل الحافظ ابن 
حجر عن القابسي أنه قال: “هذا الحديث من مرسلات الصحابة لأن ابن عباس كان في هذه 
السفرة مقيما مع أبويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة فكأنه سمعها من غيره من الصحابة*““. 
وص حح الحاكم الرواية المتصلة» فقال بعد أن روى الحديث: ' هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه7'')» أما الألباني فد صحح هذا الحديث متصلا ومرسلا“““). 


¥ ¥ ¥ 


0 أخيَرنا إسنحاق , ب إِيْرَاهيمَ بن راهويه؛ قال: : أنبآنا المُعْتَمنُ و أنبآنا مُحَمذ بن عَبْد 
الأعلى قال: حَدثَنا المُعْتَمُء قال: متمغت الحكمَ ِن أبن قال: ممعت عكرمّة أن رَجْلاً قال: يا 
رول الله لَه ظّاه" "1 م لترأته مم م غشتها قبل أن قعل مَا عََيْهه قالَ: "ما حَملَك علّى 
كوف لإساق» إل نحل في حني: عله ڪل فی ما عت نة ند 

ثمٌ قال النسائي: الْمُرسل أُولَى بالصُواب من الْسُنْتد واللهُ ممبْحَائهُ وَتَعَالَى أعلم(:*'). 


(© 5)العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني(81/4١).‏ 

(43؛4)فتح الباري (187/4). 

(451 )المستدرك على الصحيحين(١/255):‏ كتاب الصومه برقم(؟1584 ). 

(4144) أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/557)‏ الأحاديث أرقام(51؟؟و750او17577). 

(449) ظاهر من امرأته: إذا قال لها: أنت علي كظهر أميء أو كبطنهاء أو كفخذهاء أو كفرجهاء أو كظهر أختي؛ أو 
عمتيء فإذا قال هذا؛ يصير مظاهراً بلا نية» فيحرم وطيها عليه ودواعيه حتى يُكفر فإن وطي تاب واستغفر 
وكفر للظهار فقط وقيل عليه أخرى ولا يعود الى وطيها ثانيا قبل الكفارة. السيوطي: جلال الدينء وعبد الغني؛ 
وفخر الحسن الدهلوي.شرح سنن ابن ماجه: قديمي كتب خانه؛ كراتشي- باكستان(١55/1١).‏ 

(420) السنن الكبرى(؟/ 774)؛ كتاب الطلاق» باب الظهار» برقم (5157)وفي(777/5). برقم(5197). 


وكان قد رواه قبل ذلك متصلا('”')؛ ومرسلا””). 

فأما الطلريق الموصول» فأخرجه: أبو داودا" ٠ء‏ والترمذيء وابن ماجه(*“ء 
والبيهقي“ والطبراني"ء والحاكمء وابن الجارود“ء جميعهم من طريق الحكم بن 
أبان » عن عكرمةء عن ابن عباس نحوه. 

وأخرجه الدارقطني'"ء والحاكم""ء جميعهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن 
عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس نحوه. 

وأما الطريق المرسل فأخرجه: أبو داود"'“ء وسعيد بن منصورا""“موالبيهقي"“)ء 
وعبد الرزاق/”"“), ؛ جميعهم عن الحكم بن أبان عن عكرمة بنحوه. 

قلت: الحديث روي موصولا ومرسلاء ورجاله ثقات» وقد صحح الترمذي(""“ء 
الطريق الموصول» وقال المنذري: 'رجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض""ء وله 
متابع من حديث إسماعيل بن مسلم“ء لكن أبا حاتم أعل هذا الطريق الموصول؛ من طريق 
أبسان وإسماعيل كليهماء وصحح الطريق المرسلء فحين ساله ابنه عن هذا الحديث قال: "إنما 


)451١(‏ السنن الكبرى(؟/ 579)ء كتاب الطلاق, باب الظهاره برقم (2761)وقال فيه: "أخبرنا اين بن حُريْث 
(؟45)السنن الكبرى(578-7717/5).كتاب الطلاق؛ باب الظهارء برقم(؟075)وقال فيه" أخبّرنا مُحَمْدُ بْنْ رافعء حَدثنا 
عبد الرازاق» حَدتنا مَعْمَنَ عن الْحكم بن أَبَانَ حَن عكرمة قَال: 'تظاضر رّجل من اممرأته...الحديث بنحوه. 

(؟5 4 )سنن أبي داود (558/7): كتاب الطلاق؛ باب في الظهارء برقم(؟؟17؟و1275). 

(404)سئن الترمذي (207/5): كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء برقم(ة ١١1‏ ). 

(45 )سنن ابن ماجه :)177/١(‏ كتاب الطلاق؛ باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر؛ برقم(72١٠؟‏ ). 

(57؛)السنن الكبرى للبيهقي (585/9) باب لا يقربها حتى يكفرء برقم(5؟٠5او2+517‏ او41١15).‏ 

(۷٥٤)الممجم‏ الکبیر (۲۳۹/۱۱)ح رقم(۹۹١٠١١-٠١١٠١).‏ 

(454 )المستدرك على الصحيحين( "/؟؟؟)بكتاب الطلاق؛ برقم (؟581). 

(۹٤)المنتقى‏ لابن الجارود (١/۱۸۷)ء‏ كتاب الطلاقء باب في الظهارء برقم( 41> ). 

(470 )سنن للدارقطني(؟/5١؟)‏ ح رقم(1؟؟). 

(451)المستدرك على الصحيحين( ؟/712١2)بكتاب‏ الطلاقء؛ برقم (814؟). 

(471)سنئن أبي دلود (؟118/1): كتاب الطلاق؛ باب في الظهار؛ برقم(۲۲۲۱و۳۲۲۲و٤؟).‏ 

(475)سعيد بن منصور: بن شعبة الخراسانيء كتاب السنن: تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الدار السلفية» بومبا:ي- 
لهند الطبعة الأولى 5487 ١م.(58/7/5))‏ بأب ما جاء في الظهار برقم( 45+او471١).‏ 

(4514)السنن الكبرى للبيهقي (87/59؟)؛ باب لا يقربها حتی يکفر؛ برقم( ۰۳۸٥۱و‏ ۰۴۹٥و .)1١۰٤١‏ 

.)١١55؟ إمصنف عبد الرزاق (56/+45).؛ باب المواقعة للتكفير: برقم(ه‎ ٤ ٠٥( 

(457)قال: “هذا حديث حسن غريب صحيح'. سنن الترمذي )5٠١٠5/9(‏ ح رقم(؟؟ ١١‏ ). 

(451) ينظسر: نصب الراية(٣/٠٤۲).‏ وقال ذلك معقباً على كلام أبي بكر المعافري: "ليس هذا الحديث سيحيحا يعول 
عليه؛ فقال المندري: وفيما قاله نظر؛ فقد صححه الترمذي؛ ورجاله ثقات.. 

(474)ينظر: سنن الدارقطني(٣/١٠۳)‏ ح رقم(1٠۲)‏ المستدرك على الصحيحين( (rrr‏ ح رقم (58184). 


۸ 


هو طاوس أن النبي##ء ومنهم من يقول: عن عمرو بن دينار» عن عكرمة أن الئبي 5ك...: 
واسماعیل بن مسلم: ماز ). 

وقد حسن الألباني الحديث موصولاً ومرسلاً 0). 

قلت: لعل المرسل هو الصواب-كما قال النسائي-ء وأبو حاتم؛ فهما من أعلام علماء 
العلل» وقد نقل قوليهما جمع من العلماء الذي جاعوا من بعدهما!'"'). 
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4. أخبّرنا إسحاق : ن راهيم قال: حَدَتنَا النضرٌ بْنُ شيل قال: : حدثنا حَمَادُ بن سلمّة 
قال: : نا هارُون بن رتابء غن عَبْدِ اله بْن عدن عمرء عن إن عباس أن رجلا قال يا 
رسُول اللسه: بن دحتي امرأة لا تك يد لامسء قَال: 'طلقهًا” قال: ئي لا انبر عَنْهاء قال 
'فَأسْسكهًا" ثم قال النسائي: ا ام قد مرل ال بن شل فی وواء 
غيره عن حماد بن سلمة» عن هارون بن رئاب» وعبد الكريم المعلم» عن ابن عبيد الله بن 
عميرء قال عبد الكريم: عن ابن عباس وعبد الكريم ليس بذلك القوي وهارون بن رئاب ثقة 
وحديث هارون أولى بالصواب وهارون أرسله ""“. 

وكان قد قال في الحديث الذي قبله: ' أخبّرا الحَْيْنَ بن حُرَيْثْ المَروزي قال: حَدْتنا 
ابن عباس قال جاءَ رجل إلى التب &. ..ققال إن ائْرأتي لَا تَمْنَعْ يَدَ امس قال: "غَربهًا”””' إن 
شت" ة قال: أخَاف أن تَنْبَعَهَا نفسيء قال ا متَمتَعْ بهًا"!9"؟), 

قلت: ليس في الطريقين ما يشير إلى أن الحديث مرسل» بل على العكس» كلاهما 
موصولء» ٠‏ لكن النسائي كان قد روى الحديث في كتاب النكاح: عن إتحاق بن إبراهيم» عن : 
النضئر بن شمَيلء عَنْ حَماد بْن سلَمَةَه عن هارُون ن راب عن عبد الله ن عبد بن مير 
عن ابن عباس؛ به مختصراء وقال : 'خالفه يزيد بن هارون"*”). 

ثم أتبعه بحديث آخرء فقال فقال: "أخبرنا مُحَمَدٌ بن إسنْمَاعيل بن إيْراهيم؛ قال: حذثتا يزيذ- 
يعني ابن هارونقَالَ: حَدْئنَا حَمادُ بْنُ سلْمَةه وَغَيْرُه عَنْ هَارُونَ بْن رئّابء عن عَبْد الله بْن 


(414) ينظر: علل ابن أبي حاتم(١/ .)٤١١‏ 

(١٠47)أحكام‏ الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/575)»‏ الأحاديث أرقام(!1©؛ 'وم142؟و155؟). 

(1/ا4) ينظر: نصب الرلية(17/1 ؟): والدراية في تخريج أحاديث الهداية(؟/5١77-1),‏ وتلخيص الحبير(؟/؟؟ ؟)؛ 
ونيل الأوطار(57/9)» وتحفة المحتاج(؟/7١5)‏ وغيرهم. 

.)5555( السنن الكبرى(؟/ ١7؟): كتاب الطلاق» باب ما جاء في للخلع؛ رقم‎ {(fYY) 

)5175/١برعلا ومعنى غربها: أي طلقهاء ويفسر ذلك ما جاء في الحديث الذي قبله: وينظر: (لسان‎ )٤١۳( 

(474) المصدر للسابق؛ والكتاب والباب نفسيهماء برقم (51514). 

.)5955( المصدر للسابق (5/ ١7؟). كتاب النكاع» باب تحريم تزويج الزانيق. رقم‎ (4۷٥) 


٤ء۹‎ 


بيد بن عمير» وَعَبْد . اريم عن عند الله بن عند بن مء عن صن ان عَبّاس- حَبْدُ اريم 
يَرْفَعُهُ إلى ابن عباس؛ وَهَارُونْ لَمْ يَرقعُْ- قالا جاءَ رَجُل إلى رسول الله فقال: إن عندي 
اهرأة ...الحديث بنحوه. شم قال: " هذا الحديث لَيْسَ بثابت, وَعَبَد الكريم: ليس بالقويء» 
وهارون بن ) رئاب نبت من وقذ أرسل الخديثء وهارون: ثقة وحدينة ثهُ أولّى بالصواب من 
والحديث روي موصولاء وموقوفاء فقد رواه أبو داود من الطريق الثاني نفسه» عن 
الحسين بن حريث به بمثله!"”). 
ورواه البيهقي» من طريق حماد بن سلمةء عن عبد الكريم بن أبي المخارق»ء وهارون 
بن رئاب الأسدي»ء عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي؛ قال حماد: قال أحدهما: عن أبن 
عباس به بنحوءلة"“). 
ورواه ابن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون؛ عن حماد بن سلمةء عن عبد الكريم عن 


(4) 


عبد الله بن عبيد ابن عمير عن ابن عباس به بئحوه” ٩“‏ ورواه ابن حزم من طريق الئسائي 


الأول نفسهء عن النسائي به بمئلهل'*“). 

أما الطريق المرس ل؛ فرواه الشافعي(!*')؛ وعبد الرزاق7”*')؛ كلاهما من طريق 
هارون بن رئابء» عن عبد الله بن عبيد الله به نحوه مرسلا. 

قلت : الحديث صحيح الإسناد- موصولا ومرسلا-؛ فلم ينفرد عبد الله بن عبيد الله في 
روايته عن ابن عباس» بل تابعه عكرمةء في بعض طرق النسائي"“ء فالحديث من طريق 
عكرمة موصولاء لم يتكلم عليه النسائي بشيء. 


.)5571٠( كتاب النكاح؛ باب تحريم تزويج الزائيةء رقم‎ ۲۷١ السنن الكبرى(۳/‎ )٤١١( 

.)٠١ 4 سنن أبي داود(۲۲۰/۲)ء كتاب النكاح»؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء برقم(؟‎ )٤۷۷( 

(478 )السنن الكبرى للبيهقي(514/7١):‏ باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها برقم(5514١).‏ 
(44) مصئف أبن أبي شيبة(؟/450) في الرجل يرى لمرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطأها أم لا يرقم(ة1517). 

.)!؟4١:/ا1١(و‎ )؟۷۷/١۹(ىلحملا)٤‎ ۸٠١ ( 

(441)مسند الشافعي(١/85؟).‏ 

(4۸۲)مصنف عبد الرزاق(۹۸/۷)؛ كتاب الطلاق» باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً برقم(778؟١١).‏ 

.)5528( السنن الکبری(٣/ ۳۷۰)؛ الكتاب والباب نفسيهماء برقم‎ )٤۸۳( 


4١٠ 


وقد صححه النووي“ء وابن حجر“ وابن الملقن0*')؛ كما صحح الألباني إسناد 
جميع طرق الحديث الموصولة““. 

لكن النسائي رجح الرواية المرسلة من طريق هارون بن رئاب على الرواية 
المتصلة من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق؛ لأنه ضعيف» وتابعه على ذلك جماعة» فقد 
نقل الرامهرمزيء والخطيب البغدادي؛ عن أبي حفص عمرو بن علي الفلاس أنه قال: " قلت 
ليحيى بن سعيد: نا أبو داودء نا حماد بن سلمة» عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد الله 
عن ابن عباس أن رجلا قال...الحديث؛ فأنكره يحيى وقال: حدثني أبن جريج قال حدثني 
عبد الله بن عبيد أن رجلا اتى النبي... قال يحبى: وقال حماد بن زيد: عن هارون بن 
رئاب» عن عبد الله بن عبيد مرسل7*'). 

فالحديث من رواية عكرمة عن اين عباس موصولا: صحيح:ء ومن رواية هارون بن 
رئاب» عن عبد الله بن عبيد مرسلا: صحيح-أيضا-» ومن الطريق نفسه: عن عبد الله عن ابن 
عباس موصولا: . ضعدفء وألله أعلم. 
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ه. أخيَرنًا هناد بُْ السسريء عَنْ أبي الأخوص عَن سماك عَنْ راهيم عن عبد 
الرحمن بن يزيد قال ابن مسْعُود: جَاءَ رَجل إلى النبي #تفقال إني عَالَجْت ائرأة من أقصى 
المديئة...الحديث" قال النسائي : " المرسل أولى بالصواب*'“. 

ثم أتبعه بالحديث المرسلء فقال: أخبرنا محمد بن العلاءء قال ثنا أبو معاوية قال ثنا 
الأعمش عن إبراهيم قال جاء رجل إلى النبي# ...الحديك('“. 


(44؛:)حيث قال: هو حديث صحيح مشهور رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من رواية عكرمة عن ابن عباس...؛ 
وإسناده إسناد صحيح واحتج به إمامنا الشافمي . ( تهذيب الأسماء(؟/7١).‏ 

(©14)حيث قسال: اختلف في إسناده وإرساله قال النسائي: والمرسل أولى بالصواب. وقال في الموصول: إنه ليس 
بثابت» لكن رواء هو وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن عباس نحوهءوإسناده أصح.(تلخيس الحبير؟/25١).‏ 

(48)حيث قال: قال المنذري: رجاله محتج بهم في الصديحين على الاتفاق والانفراد؛ قلت: أي رواية أبي داودء أما 
رواية النسائي ففيها ضعفء لا جرم قال النسائي: هذا حديث ليس بثابت» والمرسل أولى بالصواب(خلاصة 
البدر المنير؟/77؟).قلت الباحث: اعتراض ابن الملقن على المنذري؛ غير موجه لأن النسائي نفسه أخرجه في 
موضع آخرء من الطريق التي رواها أبو دلود » وكلام المنذري على هذا الطريق؛ وليس على الطريق الآخر. 

(۸۷٤)ينظر:‏ أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(۰۰/۱)ح رقم‌(۳۲۲۹)ء وفي(5۳۷/۱)ح رقم ( ٤۹٤۳و .)۳٤۲٠٥‏ 

(144)المحدث الفاصلء للرامهرمزي(١/٠1١):‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(۲/١۹").‏ 

(444) السنن الكبرى(7/4١؟)كتاب‏ الرجم؛ باب من اعترف بما لا تجب فيه الحدود؛ برقم (1"؟). 

(550) السنن الكبرى(11/4؟-18؟/), ح رقم (772). 


شم أتبعه بحديث آخر فقال: 'حَدْثنَا إسماعيل بن مسعودء حَدَثنا يَزِيدُ هو ابن زْرَيْم- 
حتفنا سَْنْمَانَ التيمِي» عن أبي عَتْمَانَ» عن ابن نعود أن رجلا أصتاب من امئرأة 
...الحديث؛ ثم قال:" هذا هو الصحي*'““. 

قلت: سبق بحث هذا الحديث في مبحث الصحيح بما يغني عن إعادته هنا““). 

.١‏ أخَيْرنا الْحَدَنْ بن مُحَمَء قال: حَدَتنَا عفان» قال: حَدْْنَا وَهَيْبء عن مَعْسَرِء عن 
الزأهري؛ عن أبي شَمَقَ عن أبي هْريْرَة أن رول اله قال: إا ات أحَدكمْ وفي يده 
مر فأَصابَةُ شَيْءٌ فلا ينُومَنْ إلا تقسمَة99؟؛). 

شم أتبعه بحديثين آخرين» قال في الأول: أَحَبَرنًا ممه ْن يَحْتَى بْنٍ عَبد الله قَالَ: 
هُريْرَة به مثله!*'“). 

وقسال في الثالث: أخبّرتا زكريًا بن يَحْيَىء قال: حَدثّني يُوسُف بْنُ واضحء قال: 
بعده " الثلاثة أحاديث كلها خطاء والصواب: الزهري عن عبيد الله بن عبد الله مرسل9؟؛. 

أما حديث أبي هريرة؛ فأخرجه أحمدء والبيهقي''')» كلاهما من طريق معمر عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرةه به بمثلهء وأخرجه البخاري في الأدب 
المفرد“ء وأبو داود""ء وابن ماجه'بوأحمد'ء والدارمي""'ءوالحاكر'“ء وابن 


(4۹1)السنن الکبری(٤/۳۱۸)»‏ ح رقم(۷۳۲۹). 

(491)ينظر: المطلب الأول من المبحث الأول؛ من الفصل الثاني من الباب الأول(ص5؟"). 

(48 4)الغمّر بالتحريك : الدٌسّم والزهومة من اللحم(النهاية في غريب الحديث؟/85"). 

(44:) السنن الكبيرى(4 ١») 7٠١7”/‏ كتاب الدعاء بعد الأكلء باب التشديد فيمن بات وفي يده ريح غمرء برقم (©+15). 
(©55) المسدر السابق» ح رقم("٠15١):‏ قال فيه:"من بات" بدلا من: "إذا بات" 

(155)المصدر السابقء ح رقم(۷١٠1۹)»‏ كالذي قبله: "من بات". 

(؟441)مسند أحمد(؟/744), السنن الكبرى للبيهقي(77/97؟) باب غسل اليد قبل الطعام وبعدهء برقم(؟8+؟5١).‏ 
»)4١5/1()454(‏ باب من نام وبيده غمرء برقم(١٠7؟١).‏ 

(494) سنن أبي داود(؟/577؟), كتاب الأطعمة؛ باب غسل اليد قبل الطعام برقم(؟85"). 

(:5) سئن ابن ماجه(57/7١٠):‏ كتاب الأطعمة: باب من بات وفي يده غمرء برقم‌(۳۲۹۷). 

(۰۱ سند أحمد(۲۹۲/۲و .)٥۳۷/۲‏ 

.)5١؟(مقرب سنن الدارمي(؟/؟4 ١)؛ كتاب الأطعمةء باب في الوضوء بعد الطعاء‎ )٠١( 

(؟50) المستدرك(57/4١)ح‏ رقم(7191). 
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حبان ')» والهيثميء وابن أبي شيبة" 'ء وابن الجعدء جميعهم من طريق سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه عن أبي هريرة به بنحوه 
وأما حديث عائشة؛ فأخرجه: الطبراني من طريق يوسف بن واضح به بمثله: 
وقال: لم يروه عن الزهري إلا سفيان بن الحسين 7). 
أما الحديث المرسل الذي أشار إليه النسائي ولم يخرجه؛ فأخرجه معمر”'")؛ وابن 
أبي شيبة ء وابن الجعد 'ء والبيهقي''ء جميعهم من طريق الزهريء عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة» عن النبي 4# بنحوه مرسلا. 
وقال الذهبي: وبه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله يبلغ به النبي 85 قال 
من بات...الحديث" هذا مرسل قوي الإسناد "'“. 
وأما الحديث الثالث فأخرجه الإمام أحمد”"'“ء والبيهقي“' من طريق الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به بنحوه. ظ 
قلت: الحديث صحيح موصولاء من طريق سهيل» وغيره. 
أما من طريق الزهري» فالمرسل أصح» ولعل النسائي أول من أشار إلى ذلك 
وتابعه من جاء بعذه. 
مهاه 
. قال النسائيرحمه الله-:" أخبرتا الربيع بن سلَيْمَانَء قال حدثنا ابن مَولى عروة 
عَنَ عروة عن عائشة قالت: أهدي لي ولحفصنة طَعَامٌ وکنا صائمتيْن َأفطرتا ثم دخل رمول 


)٥۰٤(‏ صحیح ابن حبان(۳۲۹/۱۲)ح رقم(۷۱۹۷)۔ 

(20) الهيثمي: علي بن أبي بكره موارد الظمآن؛ تحقيق: محمد عبد الرزاق؛ دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان؛ بدون 
رقم طبعة أو سنة نشر.(575/1)» باب الغسل بعد الطعامء برقم(5214١).‏ 

٠"(‏ د )مصنف ابن أبي شيبة(97/5؟)باب في الرجل يبيت وفي يده غمرء برقم(1+4؟15). 

١41١5 ٠» 5)الطبرانئي: سليمان بن أحمدء المعجم الصغير» تحقيق: طارق عوض الله وزميله؛ دار الحرمينه القاهرة؛‎ ١9( 
هف بدون رقم الطبعة.(7/١8)؛ ح رقم(١٠۸)ء وفي المعجم الأوسط(ه/؟ 7؟) ح رقم(0441).‎ 

(5:4) معمر: ابن راشد الأزدي؛ الجامع؛ إمنشور ملحق بمصنف عبد الرزاق] تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسادمي؛ بيروت-لبنانء الطبعة الثانية؟٠4١1ه.(١1١/7؟)‏ باب من منام وفي يده أثر غمرء و(4”17) 
باب الغمر والفخر بأهل الجاهلية. 

(504)مصنف ابن أبي شيبة(٠/۲۹۳)‏ في الرجل يبيت وفي يده غمرء برقم(51777). 

.)591/1١(دعجلا مسند لبن‎ )51١( 

(011) شعب الإيمان(0/١7)؛‏ ح رقم(5811). 

(؟١5)‏ سير أعلام الثبلاء(٤/۸١٤).‏ 

(؟١©)مسند‏ أحمد بن حئبل (144/1؟)ح رقم(؟861). 

(4١2)سنئن‏ البيهقي الكبرى :)١75/97(‏ باب غسل اليد قبل الطعام وبعدءء برقم(845؟5١-1585١)..‏ 
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الله 2 فَلنَا: يَا رّسُول الله: إنا أهديّت لَنا هَديّة فاشتهيتاها فافطراتاء فقال: "لا عليكمًا صنوما 
يَواما آخر مكانة"*'*). 

ثم أتبعه بحديث آخرء فقال: حَدْتنَا إسنحاق بْنْ إبراهيم» حَدْثَنَا كثيرُ بْنْ هشام قال: 
حًا جَعَفِرٌ بْنُ بُرقان» قال حَتْتنا الزاهرئ؛ عَنْ غُروة به بنحوهء وقال فيه: 'اقضيًا يَوْما 
مكانة03177). 

نع أتبعه بحديث ثالث قال فيه: ' أنبَا مُحَمَّدُ بْنْ المتنىء عَنْ يَزيده قال أنبَا سفيّان- 
ني ابن سين - عن الزاهري عن عرو به بنحوه؛ وقال فيه:“أبدلا يما مكانة7*). 

شم روى الحديث نفسه من سبعة عشر طريقاً أخرى بألفاظ مختلفة2”*)؛ ثم تحدث 
عن جميع هذ الأحاديث العشرين بكلام طويل؛ ومن جملة ما قال:"... أما حديث عروة 
فمرسل ليس بالمشهورء وأما حديث الزهري خاصة الذي أسنده جعفر بن برقان؛ وسفيان بن 
حسين: فليسا بالقويين في الزهري وقد خالفهما مالك وعبيد الله بن عمرو وسفيان بن عبينة 
وهؤلاء أثبت وأحفظ من سفيان بن حسين ومن جعفر بن برقان '). 

قلت: هذا الجزء من كلام النسائي يخص الأحاديث الثلاثة التي ذكرتهاء وفي ظني 
أن الإسناد الأول فيه سقط فالربيع بن سليمان'"» ليس له رواية عن مولى عروة ولا عن 
ابنه» وقد أكد ظني ما جاء في النسخة الجديدة من السئن الكبرىء إذ وجد فيها ثلاثة رواة بين 
الربيع ومولى عروةء وصورته على النحو التالي:" قال النسائي:'أخبرنا الربيع بن سليْمَانَ 
حدقا ابن وَهبء قال: أخبّرني حَيْوَة-بْنُ شرحت وعم بن مالك عَن ابن الهاد قال: حَدتني 
زميل- مولّى غُروة-» عَنْ عُروّة عن عائشة...الحديث"“ء ولعل هذا السقط من اختلاف 
النسخ» وإن كان المحقق لا يُعذر فيه» إذ كان يتوجب عليه أن يقارن بين النسخ» وأن ينتبه لهذا 
البون الشاسع بين الربيع وزميل مولى عروة. 


(51) السنن الكبرى(؟/47 ؟): كتاب الصيام؛ باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطرء برقم( 5؟7؟). 

(51) السنن الكبرى(47/7١):‏ كتاب الصيام» ذكر الاختلاف على الزهري...؛ برقم‌(۳۲۹۱). 

(؟11١5)‏ المسىدر السابق( ٤۷/۲‏ ۸-۲٤۲)؛‏ برقم‌(۳۲۹۲). 

(214) ينظر: السئن الكبرى(51-17417/1١7):‏ الأحاديث أرقام (من 55؟75:5-5). 

(219) السنن للكبرى(؟/251١)‏ بعد حديث( 05١؟75).‏ 

(07)ابن عبد الجبار المرادي أبو محمد المصسريء صاحب الشافعي ثقة مات سنة( "١17٠‏ ه).(تقريب التهذيب١/5١١).‏ 

(1؟07)السنن الكبرى بتحقيق: حسن شابيء وإشراف شعيب الأرناؤط(5/١1")‏ كتاب السيامء باب ما يجب على 
المتطوع إذا أفطر برقم(۷۷٣۳).‏ 


أما الطريق الأول؛ فأخرجه أبو داود”"ء والطبراني ءالبيهقي” 'ء جميعهم من 
طريق حَيْوَة ِن شري » عن ابن الْهَاده عن زُمَيْل موَلّى عْرؤة عن غُروةء به بنحوه وقال 
الطبراني: لا يروي هذا الحديث عن زميل مولى عروة إلا ابن الهاد تفرد به حيوة“". 

وأما الطريق الثاني؛ فأخرجه أحمدث"”“)؛ والبيهقي””)» وإسحاق بن راهواية”' 2 
وأبو يعلى ء جميعهم من طريق جعفر بن برقان» عن الزهريء عن عروة به بنحوه. 

وأما الطريق الثالث؛ فأخرجه الترمذي"ء وأحمدا'"ء وإسحاق بن راهواي""“ء 
جميعهم من طريق سفيان بن حسين» عن الزهريء؛ عن عروة به بنحوه. 

قلت: الحديث منقطع» إذ لم يسمعه الزهري من عروة ولم يكن النسائي الوحيد الذي 
حكم على الحديث بالانقطاع أو الإرسال حكما سماه-» فقد سبقه إلى ذلك علي ابن المديني؛ 
والبخاري» وأحمد بن حنبلء والترمذي» وغيرهء("””“)؛ بل إن الزهري نفسه أقرٌ أنه لم يسمعه 
من عروة: فقد روى النسائي عن محمد بن منصورء عن سفيانء انه قال: 'سألوا الزهريء وأنا 
شاه أهو عن عروة» قال: لاء وروی الترمذي» وإسحاق بن راهويه؛ والبيهقي عن ابن 
جرج أنه قال: 'متألت الزاهري قلت لَهُ: أحَتتك غُروة عَنْ غائشة قال: لَمْ أمْمَعْ من غُروة في 
ر هدا لْحديث (8؟*). 


(؟57) سنن أبي داود(١1/٠؟؟)»‏ كتاب العسيام؛ باب من رأى عليه القضاء برقم(451؟). 

(276)المعجم الأوسط(1/١٠6١)ح‏ رقم(1؟7؟1). 

٤(‏ ۲ سنن البيهقي(٤/٠۲۸)»‏ باب من رأى عليه القضاء يرقمء برقم(؟415). 

(7ه)قلت: بل رواء عَمَُر بن مالك كما في بعض طرق الحديث عند النسائي؛ والبيهقي. ينظر: (السئن الكبرى 
بتحقيق: حسن شلبي؛ وإشراف شعيب الأرناؤط(؟/51”) كتاب الصيام؛ باب ما يجب على المتطوع إذا أفطر 
برقم(17117؟), والسنن الكبرى للبيهقي(81/4؟) ح رقم(؟5١4),‏ 

(579)مسند أحمد (5/؟7١).‏ 

(؟2171)سئن البيهقي(4/٠8؟).؛‏ باب من رأى عليه القضاء؛ يرقم(44١4).‏ 

(578)مسند إسحاق ابن راهولية(؟/١7١).‏ 

(0174) مسند أبي يعلى(4/١1١١).‏ 

(:)جامع الترمذي(/17١١):‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في إيجاب القضاء عليهء برقم(5؟7). 

(1؟6) مسند أحمد("/141١).‏ 

(۳۲٥)مسند‏ إسحاق ابن راهواية(؟/157١),‏ 

(77)جامع الترمذي(؟/7١١))‏ كتاب الصوم؛ باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه برقم(١٠۷)‏ .سنن البيهقي(180/4) 
باب من رأى عليه القضاء برقء(44١4)؛‏ ومحمد عمد الغني البغدادي: تكملة الإكمال؛ تحقيق: عبد القيوم عبد 
رب النبيء جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة-السعودية؛ الطبعة الأولى 41٠١‏ 1ه.(؟/7١1).‏ 

(4؟0) السنن الكبرى(48/7 ؟)ح رقم(؟2))775 وفي للنسخة الجديدة(؟/3717؟)ح رقم(:1758). 

(57) جامع الترمذي(؟/7١١).‏ ومسند ابن راهويه(؟/؟2")ء والسنن الكبرى للبيهقي(180/4) ح رقم(ة4 .)8١‏ 


٥ 


ونبه بعض العلماء إلى انقطاع آخر في السندء فقد شككوا في سماع زميل من 
عروة فقال البخاري: " لا يعرف لزميل سماع من عروة؛ ولا ليزيد من زميل» ولا تقوم به 
الحجة""ء يضاف إلى ذلك أن زمَبلا مجهول”ء وهذا سبب آخر لضعف الحديث. 

قلت: قبل أن أختم الحديث على هذا المطلب» لا بد من التنويه إلى أن قول النسائي: 
'مرسل" لم يقصد به الإرسال بالمعنى الاصطلاحيء وإنما قصد معنى المرسل الواسع الذي 
يشمل كل انقطاع في أي موضع من السندء والحديث الأخير خير دليل على ذلكء وهناك أدلة 
أخرى تثبت زف( 


(587) التاريخ الكبير(؟/0١45)موالكامل‏ (4/5؟١):‏ الضعفاء للكبير للعقيلي(؟/87). 

(077) ينظر: تهذيب التهذيب(115/9). 

(554) ينظر مثلا: السنن الكبرى(17/+١١)‏ ح رقم(145١):‏ قال: أرسله مالك. ثم روى عن مالك عن الزهري عن 
عائشة وحفصة: وهذا يختلف عن المفهوم الاصسطلاحي للمرسل. 
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1 ۍ الث“ * 
رند تصل الأسانيد 


إن الحكم على إسناد ما إنه من المزيد في متصل الأسانيدء ليس مسألة سهلة» وتحتاج 
إلى إنعام النظر جيد! في طرق الحديثء وألفاظ الأداء» إذ يحتمل أن يكون الراوي سمعه من 
الشيخ مرتين؛ مرة بواسطة؛ ومرة من غير واسطة»ء ثم سمعه من شيخ الشيخ؛ فرواه على 
الوجهين؛ وفي هذه الحالة؛ ينبغي أن يصرح بالسماع؛ حثى يزيل احتمال الوهم في أحدهما. 

وقد يكون الطريق المزيد هو الصوابء والآخر منقطعاء وبخاصة إذا كان مرويا بلفظ 
العنعنة؛ والقرائن هي التي ترجح بينهما. 

وقد ذكر ابن الصلاح أن الخطيب البغدادي ألف كتاباً في هذا النوع سمّاه: 'تمييز 
المزيد في متصل الأسانيد'» وقال: 'وفي كثير مما ذكره نظر""". 

وعرف ابن جماعة المزيد بقوله: ' أن يزيد الراوي في إسناد حديث رجلا أو أكثر 
وهماً منه وغلطا:*". 

و'يرتفع هذا الاحتمال إذا قال الراوي الزائد حدثناء ويبقى احتمال أن يكون الحديث 
عنده عنهما معا“ » فإما أن يحكم بأنه لم يسمعه منذه؛ لزيادة رجل في الإسناد مطلقا؛ ففيه 
نظر لا سيما في رواية الأبناءء عن الآباء» عن الأجدادء أو عن الأباء فقط» أو الإخوة بعضهم 
عن بعض؛ فكثيرا ما يتحملون النزول ويدعون العلو وإن كان عندهم» حرصا على ذكره عن 
الآباء والأجدادء وإيقاء للشرف ولذلك تجد الأسانيد تنزل كثيرا في المسافة في هذا النوع 
فيدعون الإسناد العالي إيثارا لطلب المعالي*"““. 

ومن الأحاديث التي أشار الإمام النسائي إلى زيادة راو في إسنادها: 

.١‏ قولهسرحمه الله-: لذب مُحَئْدُ يم مَمْئر- بصري-» قَال: حَدْتنَا حبان» قَالَ: حَدكنا 
هئام عن قتادة عن شهر- بن حوشب-» عن تَوبَانَ عَن النبي © قال: "فط الْحَاجِم 


وَالمَحْجُوم": كم قال بعده: " أدخل سعيد بن أبي عروبة بين شهر وثوبان: عبد الرحمن بن 


(4؟ه)ينظر: مقدمة ابن الصلاح(71/1١).‏ 

(40إينظر: المنهل الروي(١/1/).‏ 

(241) ومعنى كلام ابن رشيد: أنه إذا صرح الراوي الزائد بالتحديث عن شيخه فيحكم لهذا السند بالاتصالء وهذا لا 
يعني خطأ الرواية الأخرىء فيحتمل أن يكون للراوي سمعه من الشيخ مرتين؛ مرة بواسطةء ومرة من غير 
واسطةء كما أشرت في مقدمة المبحث والله أعلم. 

(547)ابن رشيد: محمد بن عمر الفهريء السنن الأبين: تحقيق: صلاح المصراتي؛ مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة 
المنورة-السعودية» الطبعة الأولى؟١1417ه(/؟14-1).‏ 
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غن ("؛ ''» ثم جاء بالرواية المزيدة فقال: : أنبَأ إنْمَاعیل بن مَمنْعُودء قال: حا خالڌء عن سعيد 
عَن قتادة» عن شهر- بْن حوشب-» عن عبد الرُخمن بن غنم عن يربان به بمظه9““. 
رواه مزيدا:أخرجه الإمام أحمد("؟©, 
وقد أخرجه النسائي من طريق أبي أُمْمَاء الرحبئ» ومّعدان بن أبي طلحةء والحسنء 
وشهر بن حوشب» وعبد الرحمن بن غنمء جميعهم عَن تَوْبَانَ عَنْ النبي28 بمثله(”؛”. 
وأخرجه أبو داود“ يوان ماجه“ وأحمد“» والدارمسي وا 
الجارود» وابن حبان » وعد الرزاقء والطيالسيء والحاكر(*)ء 
والطبراني'. جميعهم من طريق يحيى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرحبي 
عن ثويان» به بمثله؛ زاد بعضهم قصة: أن النبي88 أتى عَلَى رَجّل بالبقيع وَهُوَ 


(؟54)السئن الكبرى(؟7/7؟77 )؛ كتاب الصيام؛ باب ذكر الإختلاف على خالد بن مهران الحذاءء برقم(۷١٠").‏ 
(544)الستن الكبرى(؟/777 ): كتاب الصيام؛ باب ذكر الإختلاف على خالد بن مهران الحذاءء برقم 5١54(‏ )أنبأ 
إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان مثلة. 

.)۲۲٤۸۲(مقر‎ ح)۲۸۲/٥(يفو‎ ) ۲۲٤٠٠۲١ مسند أحمد(٥/٦۲۷)ح رقم(‎ ٥٤ ٥( 
(245)ينظر: السنن الكبرى(5؟/71١97-؟؟77),كتاب الصيامءالحجامة للصائم وذكر الأسانيد المختلفة فيه» الأحاديث‎ 
۳۱ر ۳۷و ۸٥۳۱و ۳۱۹۹و ۰٣۳۱|)ورواه عن شيخ مصدق عن ثوبان به‎ ٤۰ أرق ام( ٥۳۱۳و ۳۱۳1 ر ۳۱۳۷ ر‎ 

بمثله برقم (۳۱۳۲۳و )۳٠۳١‏ ثم عقد ترجمة بعنوان:'من الشيخ"'»وذكر أنه أبو أسماء الرحبي(الحديث رقمه؟١؟).‏ 
(5141)سنن أبي داود(4/7٠؟),‏ كتاب الصومء باب الصائم يحتجمء برقم(/71؟1770-5؟)وفي(؟/5١2)؛‏ برقم(1071؟؟). 
(144 6 )سنن ابن ماجه(١/7؟5).؛‏ كتاب الصيامء باب ما جاء في الحجامة للصائم» برقم(٠54١).‏ 
(245)مسند أحمد(٥/۲۷۷)ح‏ رقم[ 77477 )وفي(18/5)ح رقم(؟147؟7 روفي (187/5)ح رقم(5:7؟١),‏ 
(000إسئن الدارمي(15/1) كتاب الصومء باب الحجامة تفطر الصائم ٠‏ برقم(١1؟7١).‏ 
(251)المنتقى لابن الجارود(١5/1١٠)ح‏ رقم(587). 
(555)صحيح ابن حبانء(01/4١2).‏ 
(25©)مصنف عبد الرزاق(5/4١٠7))؛‏ باب للحجامة للصائم؛ برقم(؟؟5). 

(4 08 )مسند الطيالسي(١/5١١)ج‏ رقم(445 ). 

(5258)المستدرك على الصحيحين r۹ :/١(‏ رقم (خهه 22-1 ١)وفي(١/511)‏ برقم( ٥٦۰‏ 1 وقال الحاكم:" قد لقام 
الأوزاعي هذا الإسناد فجودهء وبين سماع كل واحد من الرواة من صاحبه؛ وتابعه على ذلك شيبان بن عبد 
الرحمن النحوي» وهشام بن أبي عبد الله الدستوائيء وكلهم ثقات» فإذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاءء وقال أيضا: قال أحمد بن حنبل وهو أصح ما روي في هذا الباب ...فهذه الأسائيد المبين فيها سماع 
الرواة الذين هم ناقلوها والثقات الأثبات لا تعلل بخلاف يكون فيه بين المجروحين على أبي قلابة وغيره وعند 

يحيى بن أبي كثير فيه إسناد آخر صحيح على شرط الشيخين. 
(557)المعجم الأوسط(4/١٠١٠؟)ح‏ رقم(8555). 
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وأخرجه عبد الرزاق7””)؛ وابن أبي شيبة**”) كلاهما من طريق ابن جريج عن 
مكحول عن شيخ عن ثوبان به بمثله. 

وأخرجه الطبراني(”*”) من طريق قتادة» عن الليث؛ عن الحسن عن ثوبان به بمثله. 
وأخرجه الطبراني من طريق أبي الأشعث عن ثوبان به بنحوهء وذكر قصة الحديث7"*")؛ ومن 
طريق بكير بن أبي السميط عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن 
ثوبان به بمثلة('"" . 

قلت: لعل أصح طرق الحديث ما جاء من طريق أبي أسماءء فقد اتفق على إخراجه 
جمع من العلماء» ونقل البيهقي بسنده عن عثمان بن سعيد الدرامي أنه قال: "قد صح عندي 
حديث أفطر الحاجم والمحجوم؛ من حديث ثوبان» وشداد بن أوس» وأقول به» وسمعت أحمد 
ابن حنبل يقول بهء ويذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد"؛ وقال البيهقي بعد أن روى 
حديثي شدادء وثوبان: " ولا أرى الحديثين إلا صحيحين*""“ . 

مهاه 

۲ . وقوله-رحمه الله-: أخبّرنا نصير بن الفرج؛ قال: نا مُعَاذَ بن هشام؛ » حي ابيء 
عَنْ قتادة: عن شهر بن حوشب» عن ابي هُرَيْرة أن النبي قال: الْعَجْوة ة من | الجنة وَهيّ شفاءً 
من | السم"مقال النسائي: "أدخل ابن أبي عروبة بين شهر وأبي هريرة:عبد الرحمن بن غنم( ). 

شم جاء بالرواية المزيدة؛ فقال: " أخبّرنا علي بن الحسين, قال: ثنا عبد الأعلى قال: 
نا سعيدٌ عَن قتاذة عَنْ شهر بن حوشب عن عَبد الرخمن بْن غنم عن أبي هُرَيْرَة بمثله!''”). 

وكان النسائي قد روى الحديثين فيما سبق» ولم يعقب عليهما بشيءا”'"). 


(؟61ه5)مصنف عبد الرزاق(؟/١٠۲)‏ باب الحجامة للصائمء برقم( ؟"5؛ ). 

(6054)مصنف أبن شيبة(17/7١؟).‏ 

(551)المعجم الأوسط(ة///ا)ح رقم( 4977) . 

(50)المعجم للكبير(؟/4؟)ج رقم(419١).‏ 

(511)المعجم الكبير(؟/41)ح رقم(605١)‏ . 

٥٦ ١(‏ ينظر: السئن الكبرى للبيهقي(4/؟55). 

(575) السنن الكبرى(57/4١).‏ كتاب الوليمة: باب عجوة العالية» برقم( ؟5075). 

(554) المصدر السابق؛ برقم(١71؟77).‏ 

( 0 )فقد رواه من الطريق الأول؛ في الكتاب نفسه (517/4١)؛‏ باب الكمأة» (الاختلاف على قتادة)برقم(1771) بالسند 
نفسه» لکنه زاد في متنه: : الكمأة من المَنّْ وَمَاوْهَا شفَاء للْمَينَ”ء وبرقم(؟"5717و1777) عن شهر عن أبي هريرة؛ 
وذكر فسيههما الكمأةء ولم يذكر العجوة. وأما من الطريق الثاني؛ فرواه في الكتاب نفسه(٤/۷١٠)‏ باب الكمأة 
برقم(١117)‏ بسندهء لكنه زاد في متنه: أ نبي الم خرج عَليْهمْ وهم يَذْكرون الكئأة وَبَعْضْهُمْ يقول جُتري 
الأراض فقال رسول الله 4: 'الكمأة من الس وَمَاوْهَا شفَاء للْمَين وَالْعَجْوَة ...الحديث": ولم يعقب بشيء. 
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أما الطريق الأول؛ فاخرجه الترمذي""ءوالإمام أحمدا""”, والدارمي7ة", 
ومعمر"' والحميدي'ء وابن راهويه!'”")؛ جميعهم من طريق شهر بن حوشب عن أبي 
هريرة بنحوه؛ وبعضهم يزيد على بعض في الألفاظء وجاء في بعض الطرق: زيادة: "الكماة 
من الم وَمَاوْهَا شفاء للعيْن. 

وأخرجه ابن ماجه من طريق شهرء عن أبي هريرة مرسلا"". 

وأما الطريق الثاني؛ فأخرجه أحمد من طريق سَعيدٌ عَنْ قتادة عن شير بْن حوشب 
عن عَبْد الحم بْن غنم عن أبِي هُرَيْرَةء بنحوه؛ بزيادة ابن غنم بين شهر وأبي هريرةا"". 

وقد أعل ابن كثير حديث شهر عن أبي هريرة بالانقطاع؛ واستدل على ذلك بالطريق 
المزيدة التي رواها النسائي؛ فقال: 'وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة؛ 
فإنه لم يسمع منه؛ بدليل مارواه النسائي في الوليمة من سننه الكبرى: علي بن الحسين» عن 
عبد الأعلى عَنْ سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عَنَ شهر بْن حوؤشب عن عبد . اليُحْمّن بْن غنم 

ن ابي هُرَيْرة0”10). 

قلت: كلام الحافظ ابن كثير فيه نظرء فلم يتابعه عليه أحدء وقد تجنب العلماء إخراج 
الرواية المزيدةء فلم يروها سوى الإمام أحمدء والنسائي جاء بها لبيان علتهاء وهذا الحديث 
يشبه الذي قبله؛ حيث إن الزائد والمزيد" في كلا الإسنادين واحدء وسعيد بن أبي عروبة 
سلك الجادة لأن: 'قتادة» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم" "جادة"“ روى بها 
قتادة مجموعة كبيرة من الأحاديث, وذكرت بعض الأحاديث المروية من هذا الطريق في 
الحديث السابق(07) | 


( ٦٦د‏ تن التر مذي( ۱/٤‏ ۰٤)؛‏ کتاب الطب عن رسول اش باب؛ برقم(" : 5 . 

٩۹۷ (‏ )مسند أحمد(۲/ ۰۱و ٥۳۰و‏ ۳1و ۸۸٤و‏ ۹۰٤و‏ 2۱۱). 

(054 )سنن الدارمي(؟/1757)» كتاب الرقاق» باب العجوة: برقم( TA f‏ (- 
(219)جامع معمر(١11/؟15١)‏ , 

(217)/مسند الحميدي(١/؛‏ ؛) . 

(071) مسند إسحاق بن راهويه(١115/1١).‏ 

(501 )سنن اين ماجه(؟/؟5 ١‏ 1 كتاب الطي؛ باب الكمأة والعجوة: برقم( 51452 . 
(01)مسند أحمد(؟/6؟3؟). 

(0074) تفسير أبن كثير(١/57).‏ 

(070)أقصد ب:الزائد: الراوي الذي لَدْخَلَ رلوياً آخر في الإسنادء وب:المزيد: الراوي الذي أتخل في السند. 
(077)ينظر الحديث الأول من مبحث المزيد في متصل الأسانيد(ص١؟455-45).‏ 
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*. قال النسائي-رحمه الله-:" أخبرنا أَحْمَدُ بُْ ملَيْمَانَء قال: نا يَعلَىء قال: نا 
إبنماعيل» عن السُيْب بن رافوء عن عَنبْسَة بْن أبي منفيّان» عَن أمْ حبيبة قالت: من صلی في 
الليل والنهار اث ّي عَشرة رَكْعَة سوى الفريضة بُني لَهُ بَيْتَ في الجنة' ثم قال بعده: "أدخل 
حصين بن عبد الرحمن بين المسيب بن رافع وبين عنبسة ذكوان ولم يرفع الحديث7"). 

ثم روى الحديث الأخر فقال فقال: أخبّرتا زكريًا بْنْ يَحْيَىء قال: : نا وَهْب بن بقية» قال: نا 
خالة؛ عن حُصَيْنِء عَن السَْيْب بْن رافع ن أبي صالح ذكوان» قال: حَدثني عَنْبْسّة بْنُ أبي 
سيان أن أَمْ حبيبَة حَدْقنَهُ أنهُ من صلى في يوم اثنتئ تي عَشرة ركعة بني لَه بت في الجَنة“*“. 

قلت: الحديث أخرجه النسائي من طرق متعددة وقد سبق أن قمت بتخريج الحديث 
تخريجا وافياء ورسمت شجرة إسناد لجميع طرق الحديث التي أوردها الإمام النسائي7؟"). 

أما مسألة إدخال ذكوان بين المسيب بن رافع» وعنبسة» ونسبة ذلك إلى حصين!:*), 
وهو-أي حصين-: ثقةء لكنه تغير بأخرةء وساء حفظه/'*, فقد ذكره ابن الصلاح فيمن 
اختلط وتغيرء وعزاه للنسائي وغيرهء وقال أبو حاتم: ثقة ساء حفظه في الآخرء وقال النسائي: 
تغيرء وقال يزيد بن هارون: نسيء وقال مرة أخرى: اختلط» وقد أنكر بعضهم اختلاطه!'7). 

وقد تتبعت طرق الحديث فلم أجد المسيب بن رافع قال حدثني عنبسة؛ لكني وجدت أبا 
صالح ذكوان يقول: 'حدثني عنبسة"» والمسيب يروي عن أبي صألح؛ وعن عنبسة» فلا يستبعد 
أن يكون سمعه من كليهماء وإلا فالمزيد أصح؛ لأن فيه تصريحا بالسماع؛ وقد صحح الألباني 
الحديث من الطريقين"*“. 
سمغت ابن وهب يقول: أخبرني سلَيْمَان بن بلال» أن يَحْيَى بن سعيد حَدَنَهُ أن أبا الزبير 
حبر عن عدي بن عد- الكندي-عَن أبيهء قال "قى رَجْلان يَحْتصمَان إلى النبي 6# في 
أرض...الحديث" قال لنسائي: ' خالفه جرير بن حازم؛ فأدخل بين عدي وأبيه: رجاء بن 
حيوة: والعرس بن عمير ثم جاء بالرواية المزيدة فقال:' أخبّرنا أَحَْمَدُ بن مليْمَانء قال 


(5970)السنن للكبرى١/1517ح‏ رقم(ه7؟ )١‏ 

(074ه)السنن الكبرى١/١411ح‏ رقم("107١)‏ . 

(۷۹) ینظر: مبحث الرتقطاع (ص .)٤ ١٠-۳۹۷۲‏ 

(08)ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوقي»؛ مات سنة175ه. ينظر: (تهذيب الكمال075-655/5). 

(241)ينظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي(١/١؟):‏ والجرح والتعديل(57/5١):‏ وميزان الاعتدال(؟/١١511-15),‏ 

(؟58)ينظر: الطرابلسي: إبراهيم بن محمد الاغتباط بمعرفة من رهي بالاختلاطء تحقيق: علي حسن» الوكالة العربية؛ 
الزرقاء-الأردن» بدون رقم طبعة أو سنة تشر .)٥۷/۱(.‏ 

(*8ه)ينظر: أحكام الألباني على أحاديث ستن النساتي(۲۹۲/۱) ح رقم(ه ٠۸١و .)1۸١۷‏ 

(584)السنن للكبرى(4857/5 )؛ كتاب القضاءء باب على من لليمين ٠‏ برقم(>515). 
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هّنا يَزِيد-ابْنُ هارون- عن جين بن حَازِم قال: سمغت عَدي بْنَ عدي يُحَدَثْ عن رجاءِ بن 
حَيْوَة وَالْعْرْس ابن عميرة أَنهُما حَتْثَاهُ عَنْ أبيه عدي بن عميرة» قال: كان بَيْنَ امرئ القَيسِء 
رجُل من حَضترمَوات خصئُومّة؛ فارتعا إِلَى رسئُول اللدقك...الحديث'(**”). 
أما الطريق الأول من غير الزيادة: فأخرجه البيهقي7*): والدارقطني7, 

والضحاك**'): جميعهم من طريق يحيى بن سعيدء عن أبي الزبير» عن عدي بن عدي» عن 
أبيه» نحوه. 

وأخرجه الطبراني من الطريق السابق نفسه مرسلا؟**)؛ وذكره الهيثمي: عن عدي 
ابن عديء وقال: ' رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح7'"). 

وأما الطريق المزيدة فأخرجها: الإمام أحمد('*")؛ والبيهقي7”**؛ والطبراني7”), 
والضحاكء جميعهم من طريق جرير بن حازم ثنا عدي بن عدي ثنا رجاء بن حيوه 
والعرس بن عميرة عن أبي عدي بنحوه. 

قلت: لعل الرواية الثانية المزيدة أصح من الرواية الأولى؛ ويحتمل أن تكون الرواية 
الأولى منقطعة؛ لأن بعض العلماء شككوا بسماع عدي بن عدي من أبيه» فقد قال ابن أبي 
حاتم: ' سمعت أبي يقول: عدي بن عدي هو : ابن عميرة ولأبيه صحبة ولم يسمع من أبيهء 
يدخل بينهما العرس بن عميرة بن قيس" ء ونقل العلائي كلام ابن أبي حاتم؛ ثم قال: 'وكذلك 
حديثه عن عمه العرس بن عميرة» حكاه ابن عساكر في تاريخه""). 

وقد تتبعت روايات هذا الحديث؛ فلم أجد عدي بن عدي صرح بالتحديث في أي منهاء 
في حين أنه صرح بالتحديث عن رّجاء بْنِ حَيْوَة وَالْعْرْسِ ابن عميرة» وهذا يقوي حال الرواية 
المزيدة؛ ويجعلها أصح من الرواية الأخرىء والله أعلم. 


(©58)المصدر السابق نفسه. ح رقم("595). 

(08)سنن البيهقي الكبرى(١١/514؟)؛‏ كتاب الدعوات والبيناتء باب الرجلين يتنازعان المال. 

(41*)سنن الدلرقطني(57/4١):‏ كتاب النذور؛ برقم( 4 ؟و5؟)وفي(9/4١2)ح‏ رقم(41). 

(84ه)الأحاد والمثاني(955/4؟) ح رقم(44 4 .)١‏ 

(585)المعجم للكبير(5/11١٠)ح‏ رقم(51؟ ). 

(03)مجمع الزواند .)١١7/4(‏ باب فيمن كانت يده على شيء فادعاه غيره . 

(251)مسند أحمد(111/4١)وفي‏ مسند الشاميين(١/١4)-‏ 

(057)سئن البيهقي الكبرى؛ :)١74/9١(‏ كتاب آداب لالقاضيء باب التشديد في اليمين الفاجرة... 

(247)المعجم الكبير(؟١/4١‏ و17 ١)ح‏ رقم(79"و١1").‏ 

(244)الأحاد والمثاني(955/4؟) ح رقم(؛ 4 .)١4‏ 

(١۹)المراسيل»‏ لابن أبي حاتم(١/۲١1)ء‏ وينظر كذلك: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل(١/٤۲۲)»ء‏ والفصل 
للوصل المدرج(١/548)؛‏ وتهذيب التهذيب(197/9). 

(087)جامع التحصيل (١/59؟).‏ 


ه. قال النسائي-رحمه الشه-: " أخبّرتا أَبُو بكر بْنُ إسنحاق الصغاني7''”)؛ قال: حثثنا 
وئىر هو: بن مُحَم المعلّم البغداديء حدقا لث عن يزيد- ابن أبي حبيب ج عن جغفر بن 
ربيعة عن أبي سلّمَة أنه ممع عالشة نفول: كان تبي الله 4 يُصلي كل أيه ثلاث عثرة 
ركمة: تمنعا قائمّاء ورکعتين وهو جالس؛ ثم م ُهل حت يُؤْذْنَ أن بالأول من الصببْح ام فركع 
ركعَتَيْن"'. ثم قال النسائي: أدخل سعيد بين جعفر وبين أبي سلمة: عراك بن مالك"(*'"). 

شم جاء بالرواية المزيدة» فقال: أَخبّرا ممُحَمُْ بن عبد الله بن يَزِيد الْمُقرئ عَنْ أبيه 
قال: حَدئنا سَعيدُء وهو بن أبي أَيُوبَ- قال: حَدْتّني جعفر بْنْ ربيعة» عَنْ عراك بْن مَالكء عن 
أبي سَلمَة غن عائشة قالت: صتى رول الله العشاء» ثْمٌ صلّى تَمَانِي ركَمَات قائماء 
وَرَكْعَتيْن بَيْنَ الندائين ولَمْ يكن يَدَعْهُمَ!؟؟, 

وكان النسائي قد روى كلا من الحديثين قبل ذلك بإسناده ومتنهء ولم يتكلم على أي 
منها بشيءا'''). 

والحديث عن صفة صلاة النبي# في الليل جاء من طرق كثيرة جداء عن 
عائشة0''), وغيرها من الصحابة!"''): وبألفاظ مختلفةء لكن ما يهمنا في هذا المقام» هو 
السرواية التي ذكر فيها: عراك بن مالك» فقد أخرجها البيهقي"' › وإسحاق بن راهويه'ء 
كلاهما من طريق سعيد بن أيوب» عن جعفر بن ربيعةء عن عراك بن مالك عن أبي سلمةء 
عن عائشة بنحوه. 

وأخرجها مسلم”'', وأحمدل''')؛ من طريق الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب 
عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة. 


(599)في الأصل:"الصخائي" بالهمزة؛ والصواب ما أثبته؛ وهو: محمد بن إسحاق أبو بكر الصغاني» مات سنة ٠۷١‏ ه 
ينظر: تقريب التهذيب(١/5۷٤)ء‏ وفي النسخة الجديدة من السئن (١/755إجاءت:‏ "الصغاني" على الصواب. 

(554)السئن الكبرى(١/4؟7١)؛‏ كتاب الصلاة الأرل» باب الصلاة بين الوتر وبين ركمتي الفجر » برقم(١١؛).‏ 

(244)المصدر السابق نفسه؛ ح رقم(407). 

(٠٠٠)السنن‏ الكبرى(/۹١٠)‏ كتاب الصلاة الأول؛ أبواب: عدد الصلاة بعد العشاء» › الأحادیث ارقام(۳۹۲و ۹۳ ٣و‏ 
٥‏ موالكتاب نفسه(١/16١-115)بذكر‏ إختلاف الناقلين لخبر عائشةء برقم(١٠٤و١١؛).‏ 

(101)السنن الكبرى(75/1١-159١).؛‏ كتاب الصلاة الأولء ذكر اختلاف الناقلين لخبر عاتشة» الأحاديث أرقام(من؟١4‏ 
»)٤۲۸-‏ والكتاب نفسه(١/+17١-175)‏ أبواب: الوتر بتسعء والوتر بسبع؛ والصلاة بين الوتر وبين ركعتي 
الفجر... الأحاديث أرقام(من2؛ 4-4 15). 

(501)ينظر: السنن الكبرى(1/؟71١11-1١)‏ الأحاديث أرقا (من7؟:7541-١٠4)وغالبها‏ عن ابن عباس وأم سلمة. 

.)٠٠۷( )سنن البيهقي الكبرى(۲/١١٤)» باب تأكيد صلاة الوترء برقم‎ 1٠( 

.) ٠١٤۸(مقر‎ ح)٤۷۳/۲(هياوهار )مسد إسحاق ابن‎ ٤( 

(ه ٦٠‏ )صحيح مسلم(١/۹١٥)ء‏ كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي قل برقم(777 ). 

(507)مسند أحمد .)١77/5(‏ 
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أما من غير الزيادة» فقد أخرجها الإمام أحمدا”'') عن جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة 
عن عائشة . 

وأخرجها مسلمة"'), وأحمد("''). والدارمي7''"): وابن راهوايه''", وأبو عوانةا"'), 
والطيالسي9""), وابن خزيمة''')؛ جميعهم من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمةء عن عائشة بنحوها. 

وأخرجها ابن حبان"'"')ءوالبيهقي'')ءمن طريق الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة عن عائشة بمعناها. 

وأخرجها أبو داودا"'), والبيهقي”'')؛ من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة عن عائشة بنحوها. 

وأخرجها أبو داود عن موسى بن إسماعيل؛ عن حمادء عن محمد بن عمرو» عن 
محمد بن إبراهيم؛ عن علقمة بن وقاص عن عائشة بمعنا ها" . 

وأخرجها الدارقطني7''') من طريق ابن أبي ذئبء؛ وعمرو بن الحارث» ويونس بن 
يزيدء جميعهم عن الزهري عن عروة عن عائشة بمعناها. 

وأخرجها ابن حبان من طريق أبي حرة» عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة 
بمعناها!''). 


)٠۰۷(‏ مسند أحمد(5/؟7؟). 

(708)صحيح مسلم(١/504)؛‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي2 ٠‏ برقم(8؟؟). 

(605)مسند أحمد(45/1١و145).‏ 

3 ١ستن‏ الدارمي(١1/١٠1)؛‏ كتاب الصلاة: باب صفة صلاة رسول اش برقم(1474 ). 

(1١7)مسند‏ إسحاق ابن راهوايه(؟/؟؟1). 

(؟1١5)مسند‏ أبي عوانة(۳۲۸/۲). 

(117)مسند الطيالسي(١/4١٠)ح‏ رقم(187١).‏ 

(14١7)صحيح‏ ابن خزيمة(1517/1)؛ باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر؛ برقم(١١٠٠‏ ). 

(٥٠٦)صحيح‏ ابن حبان(۸/1٤"):‏ ذكر... كان يوتر فيها بواحدة برقم(١١٠۲‏ ) وفي )٠١/١(‏ نكر الإباحة 
للمرء أن بصلي ركعتين...برقم(4؟7؟ ). 

(51)سنن البيهقي الكبرى(؟/؟7؟): باب في الركعتين بعد الوتر. برقم(؟5559). 

(11۷ )سنن أبي داود(؟/47)؛ كتاب الصلاة؛ باب الإضطجاع بعدهاء برقم( .)١29‏ 

(814)سنن البيهقي الكبرى(7/5؟), باب في الركعتين بعد الوترء برقم(ة559). 

(54١")سنن‏ أبي داود(؟7/؟5)؛ كتاب الصلاق باب الإضطجاع بعدهاء برقم(١21؟١).‏ 

(١7")سنن‏ الدلرقطني(١7/1١11)؛‏ باب صلاة النافلة في الليل والنهاره برقم( .)١‏ 

(١؟")صحيح‏ ابن حبان(51/5؟): ذكر ما كان يقرأ #نفي الركعتين اللتين كان يركعهما بعد الوتر؛ برقم(٠۴٠؟‏ )؛ و ( 
5 (إذكر اخبر ثان قد يوهم في الظاهر من لم يحكم صناعة العلم .... برقم( 5١1+‏ ). 
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وأخرجها أبو نعيم ء من طريق خالد الحذاء» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة 
بمعناها(؟”", 

قلت: الرواية تواترت عن أبي سلمة» عن عائشةء وطريق عراك بن مالك» الذي أشار 
النسائي إلى زيادة عراك فيه؛ أخرجه الإمام مسلم» والإمام أحمد من طريق الليث بن سعد 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة بمعناه» ولم يذكرا 
جعفر بن ربيعة كما في رواية النسائي الأولى ""ء فرواية عراك ليست مزيدةء ولم ينفرد بها 
سعيد بن أبي أيوبء أو جعفر بن ربيعةء وهما قتان" ء» وقد توبعا عليها كما هو واضح» 
ولذلك فيحتمل أن يكون جعفر بن ربيعة سمع الحديث من عراك» ثم سمعه من أبي سلمةء 
فرواه على الوجهين» حيث روى عنهما في غير هذا الحديث» وكلاهما يعد من شيوخه"'ء 
وهذا يحصل كثيراء فالرواة يسعون إلى طلب العلو في الإسنادء والله أعلم. 

.عا اء 

5. قال النسائي: 'أخيّرتا احم ْنم ستليمان الرهاوي» قال: نا مُعَاويّة بْنُ هشام » قال: 
نا ميان الثوريء عن عَتْمَانَ البئي/0”": عن أبي الخليل» عَن أبي متعيد الخذري قال: أصَبنا 
سَبيًاً...الحديث' قال النسائي: * أدخل قتادة بين أبي الخليل» وأبي سعيد:أبا علقمة الهاشمي7””"). 

ثم جاء بالرواية المزيدة» فقال: " أخبّرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأعلى الصنعانيء قال: حَدثنا 
زیڈ بن زرَيْع» قال: حَدْثَنَا سعي بن أبي عروبة» عَن قتَادَة عَن أبي الخليل به نحو" . 

قلت: الحديث مروي بطرق صحيحة من الوجهين» فقد أخرجه من الطريق الأول: 
الترمذي"ء وأحمدا'"ء وأبو عوائة""ء وأبو يعلى" جميعهم من طريق عثمان البَتي» 


(١1)المسند‏ المستخرج على صحيح مسلمء كتاب الصلاةء باب ما جاء في قيام الليلء برقم(751١‏ ). 

(775)صحيح مسلم(١/5١5):‏ برقم(777)؛ ومسند أحمد(7777/5): والنسائي رواه عن الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي 
حبيب؛ عن جعفر بن ربيعةء؛ عن أبي سلمة؛ عن عائشة.(السنن الكبرى١/74١ح‏ رقم451). 

(4؟١)ينظر:‏ تقريب التهذيب(١1/٠14١و؟17).‏ 

(5؟5)ينظر: تهذيب الكمال(5/١')فقد‏ ذكرهما فيمن روى عنه جعفر بن ربيعة. 

(875) في الأصل: "التيمي' وهو خطاء والصواب ماأثبته» وهكذا هو عند الترمذي؛ وأحمدء وأبي عوانة؛ وأبي يعلي؛ 
وكذلك هو في الطبعة الطبعة الجديدة من السثن الكبرى. بنظر: (السنن الكبرى بتحقيق: شلبي .)٠ ٤١۸ح ۲١١/٥‏ 

(5710)السنن الكبرى(8/5١1):‏ كتاب النكاح؛ باب تأويل قوله والمحصنات من النساءء برقم(5457) . 

(174)السنن الكبرى(4/7١*):‏ كتاب النكاح؛ باب تأويل قوله والمحصنات من النساء. برقم(551) . 

(714)سنن الترمذي(478/5).ء كتاب النكاحء باب ما جاء في الرجل يسبى الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأهاء برقم( 
۲ ) وفي (2/5؟1): كتاب من تفسير القرآن » باب سورة النساءء برقم(1١١"‏ ). 

( ۳۰ )سند أحمد(۲۲/۳)ح رقم(۱۱۷۰۹ ). 

(١1۳)مسند‏ أبي عوانة(۳/٤١٠).‏ 

(1۳۲ سند أبي يعلى(؟/581). 


عن أبي الخليل عن أبي سعيد ورواه بعضهم موقوفا. 

وأخرجه مسلم""ء وأبو عوانة""ء كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة» عن أبي 
الخليلء عن أبي سعيد الخدري بنحوه موقوفا. 

أما الطريق الثاني الذي أشار النسائي إلى زيادة الهاشمي فيه فقد أخرجه ملم(" ء 
وأبو داود""ء وأحمد""'ء وأبو عوائة"ء واين أبي شيبة"ء وأبو نعيم الأصبهاني!'؟'). 
والبيهقي(''')؛ جميعهم من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة؛ عن صالح أبي الخليل» عن 
أبي علقمة الهاشميء: عن أبي سعيد الخدري بتحوه. 

وأخرجه الترمذي"“"ء وأبو عوانة"“'ء وأبو يعلى7''')؛ جميعهم من طريق همام بن 
يحيىء عن قتادة» عن أبي الخليل» عن أبي علقمة الهاشمي »عن أبي سعيد الخدري بنحوه؛ 
ولم يرفعه في بعض الطرق. 

قلت: الحديث صحيح بالزيادة وبدونهاء فقد رواه مسلم في صحيحه على 

الوجهين“»ورصححه الألباني من الطريق المزيد"'"ء وهذا كالذي قبلهء رواه أبو الخليل 
على الوجهين» ورواه عنه الثقات الأثبات» ولم يعترضوا عليهء إلا أن الترمذي أشار إلى مسألة 
زيادة الهاشمي بقوله: ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث؛ إلا ما ذكر همام عن 
قتادة» وأبو الخليل أسمه صالح بن أبي مريء“". 


٦٣۲ (‏ )صحيح مسلم(؟/١مه‏ ١)بكتاب‏ الرضاع؛ باب جواز وطءم المسبية بعد الإستبرا». برقم (+151 (١‏ 

(4؟")مسند أبي عوانة(۳/٤١٠).‏ 

(1ro)‏ صحيح مسلم( ۰۷۹/۲ ١)يكتاب‏ الرضاعء باب جواز وطء المسببة بعد الإستبراء؛ برقم(455 امكرر). 
1۳١(‏ سنن أبي داود(؟/47؟): كتاب النكاح ؛ باب في وطهء السباياء برقم(ه5١1).‏ 

(77")مسند أحمد(84/5). 

(1۳۸)مسند أبي عوانة(5/9١٠)ح‏ رقم(/1؟5؟: -88؟؛). 

(9؟1)مصنف ابن أبي شيبة(0177/5): في قوله والمحصنات من النساء؛ بدون رقم. 

( ؟41١؟(مقرب ئ( المستخر ج على صحيح الإمام مسلم(5/14؟١): باب والمحصنات من النساء.‎ ٠( 

(141)السنن الكبرى البيهقي (17/9"١)ء‏ کتاب النکاح؛ برقم(۷۳۲١١‏ أ و(14/8؟١)؛‏ أبواب السيره باب المرأة تسبى. 
٤ (‏ جامع الترمذي( 4/5 ؟١)؛‏ كتاب من تفسير القرآن عن رسول ابل باب سوز_ة النساءء برقم( “+ . 

.)٠١ ٤/٣(ةناوع إمسند أبي‎ ٦ ٤۳( 

.)٤۸٦/۲( مسند أبي يعلى‎ ٦٤ ٤( 

(115)صحيح مسنم( ۰۷۹/۲ اوەه ١)يكتاب‏ اأرضاع؛ باب جواز و طم المسبية بعد الإستبراء؛» برقم("ه: امكرر). 
(147)أحكام الألباني على أحاديث سنن للنسائي(١/18هح؟1؟؟"),‏ 

(419"“)سئن للترمذي (ه75/5؟)) كتاب من تفسير القرآن عن رسول اش باب سورة النساى برقم(؟١١5؟‏ ). 


٤٣ 


قلت: بل روأه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به بمثله» والترمذي روى الحديث 
بالزيادة وبدونها وحسنه من الطريقين““ء فالحديث صحيح» وال أعلم. 
¥ 2 ¥ 


۷ قال النسائيحرحمه الله-: "أخبرنا حُمَيْدُ بن مسعدة عَنْ سفيّانَ-وهُو ابن حبیب_ 
عن شعَبَةه عَنَ زِيد- اليامي. -: عن عَبْد الرّحْمَن بن أبي ليلى» عن عُمَرَء قال: 'صبَّلاة الجّمْعَة 
ركعتان. ..الحديث" قال النسائي: "أدخل يزيد بن زياد بن أبي الجعدء بين عبد الرحمن بن أبي 


,)"۹( 


ليلى وعمر: كعب بن عجرة 
ثم جاء بالرواية المزيدة فقال: أنبا مُحَمُ بْنُ رافع قال: : حَذثنا مُحَمُدُ بن بشر قال حَدَتنا 
ريد اليامي» عن عَبْد الحم بْن أبِي لَيلَى عَن كعب بْن عُجْرَّة به نحوه. ““. 
قلت: رواه النسائي من طرق متعددةء فقد رواه عن حميد بن مسعدةء عن سفيان بن 
حبيبء عن شعبة('*'). وعن إبراهيم بن محمدء عن يحيى» عن سفيان بن سعيدا"*'), وعن 
عمران ابن موسىء عن يزيد بن زريع(”*")؛ وعن علي بن حجرء عن شريك'”")؛ جميعهم: 
(شعبةء وسفيان» ويزيد بن زريع) عن زبيدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر بنحوه. 
ورواه عن محمد ن رافمء عن مُحمد بن بشرء عن زبيد الياميء عن عبد الرْحْسّن بْن 
أبي لَيلَى عن كَعْب بْن عُجْرَة عن عُمّر بنحوه» بزيادة: كعب» بين ابن أبي ليلى» وعمر 2 ". 
وأخرجه ابن ماج ء وأحمد""ء واإبن حبان وابن أي 


)10۹ 
شربة("*")ء 


(۸٤1)جامع‏ الترمذي( ۳۸/۳ ٤و /١‏ ٤۲۳و٣۲۴‏ الأحادیٹث ۱۱۳۲و ۳۰۱۹و .)۳١۱۷‏ 

(144)السئن الكبرى(١/87١187-1‏ )؛ كتاب الصلاة الأولء باب عدد صلاة الفطر وصلاة النحره برقم(484): وأعاده 
بسنده ومتنه في (١/ر٤۸١-١۸٥)؛‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء باب تقصير الصلاة في السفرء برقم(۱۸۹۸). 

(٠15)السنن‏ الكبرى(١/”8١‏ )ء كتاب الصلاة الأول: باب عدد صلاة الفطر وصلاة النحره برقم(١45).‏ 

(١5١)السنن‏ الكبرى(85-147/1١).:‏ كتاب الصلاة الأول: باب عدد صلاة الفطر وصلاة النحرء برقم(445))؛ وفي 
كتاب قصير الصلاة في السفر (2865-584/1).: ؛ باب تقصير الصلاة في السفرء برقم(1۸۹۸). 

(561)السنن الكبرى(١/187‏ ): كتاب الصلاة الأول» باب عدد صلاة اللفطر وصلاة النحرء برقم (451). 

(159) السنن الكبرى(١/84١)؛‏ كتاب الصلاةء باب عدد سلاة الجمعة: برقم(©44) وفي كتاب صسلاة العيدين(١/51457)‏ 
٠‏ باب عند عصصسلاة العيدين؛ برقم(١1؟١‏ ). 

(1654) السئن الكبرى( 17/١‏ 2)كتاب الجمعة؛ باب كم صلاة الجمعة؛ برقم(؟؟؟7١).‏ 

(7165)السئن الكيرى(١/7؟184١):‏ كتاب الصلاة الأول» باب عدد صلاة الفطر وصلاة النحرء برقم(45). 

(069)سنئن أبن ماجه(١/4؟؟١))‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب تقصير الصلاة في للسفرء برقم(؟5١٠).‏ 

(/551)مسند أحمد(١/؟5).‏ 

(764)صحيح لبن حبان(77/7)... قول من زعم أن صلاة الجمعة في الأصل أربع ركعات لا ركعتين؛ برقم(7787 ). 

(5١")مصنف‏ أبن أبي شيبة(؟/8)؛ السلاة يوم العيد من قال ركعتينء برقم(5851). 


{TY 


والطبرائي"""ء والبزارا""ء وأبو يعلى('")؛ وعبد بن حميدل”*') والبيهقي!''') جميعهم من 
طريق زبيد عن ابن أبي ليلي عن عمر بنحوه؛ من غير ذكر لكعب بن عجرة. 

وأخرجه الطيالسي*"') من طريق سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن عمرعدون 
ذكر زبيد» بنحوه» ولعل هذا منقطع؛ لأن جميع الطرق ذكرت زبيداً بين سفيان وابن أبي ليلى. 

كما أخرجه ابن ماجه'*")؛ وابن خزيمة7”"), والبيهقي''')» جميعهم من طريق محمد 
ابن بشر عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن 
عجرة عن عمرء بزيادة كعب بن عجرة بين ابن أبي ليلى وابن عمر. 

قلت: الطريقان صحيحان:ء ولعل الطريق المزيدة أصح من الأخرى؛ لأن سماع 
عبد الرحمن بن أبي ليلى مشكوك في ثبوته» فقد زعم بعض العلماء أن عبد الرحمن لم 
يسمع من عمرء وأن الحديث منقطع من غير الزيادة» بل إن النسائي نفسه أشار إلى ذلك؛ فقد 
قال مصنف السئن الصغرى بعد أن روى الحديث: قال أَبُو عَبْد الرخمن: ' عَبْدُ الرّحمن بن 
ابي لَيْنَى لم يسْمَعْ من عُمر7"") وقال الوادياشي: 'قال النسائي: لم يسمعه ابن أبي ليلى من 
عمرء ورواه البيهقي من حديث ابن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة عن عمرء فاتصل (". 

وسثل الدارقطني عن هذا الحديث من طريق ابن أبي ليلى عن عمرء فذكر جميع 

طرقه؛ ومن جملة ما قال: ”...وقال يزيد بن هارون عن الثوريء عن زبيدء عن بن أبي ليلى 
سمعت عمرء ولم يتابع يزيد بن هارون على قوله هذا" ثم صحح الحديث من بعض طرقهء 
فقال: "والمحفوظ: عن ياسين» عن زبيدء عن بن أبي ليلى» عن عمرء وهو الصواب*'"'. 


(56)المعجم الأوسط(181/5)ح رقم(١٠:5‏ ) وفي(5/١1١١)ح‏ رقم(؟5514). 

(571)مسند البزار(١412/1)ح‏ رقم(١2"‏ ). 

(511)مسند أبي يعلى(١/7١؟)ح‏ رقم( 4١‏ ؟١).‏ 

(555)مسند عبد بن حميد (1/٠4)ج‏ رقم(5 7 ). 

(174)سنن البيهقي الكبرى(؟/١٠5).‏ 

(125")مسند الطيالسي(١/١75).‏ 

(5515) سنن ابن ماجه(١/8؟؟)؛‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب تقصير الصملاة في السفرء برقم(74"١٠).‏ 
(؟571)صحيح ابن خزيمة(7/٠1):‏ جماع أبواب صلاة العيدين ...» باب عدد ركعات صلاة العيدين» برقم(22؛ .)١‏ 
(174)سنن البيهقي الكبرى(؟/155١).:‏ باب صلاة الجمعة ركعتان؛ برقم( 55١5‏ ). 

.)١147١(مقرب كتاب الصلاة: باب عدد صلاة الجمعة؛:‎ ؛)١١١/؟(ىبتجملا‎ )١119( 

)۷١(‏ تحفة المحتاج(041/1): وقوله: 'فاتصل" يشير إلى أن الحديث كان منقطعاً قبل الزيادة 

.)١١7/؟(ةيوبنلا العثل الواردة في الأحاديث‎ )17١( 


ونقل ابن الملقن قول النسائي: لم يسمعه ابن أبي ليلى من عمر"؛ ثم قال : ' وأما ابن 
الموطأ فصححه:؛ ووقع في رواية صحيحة للبيهقي: عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة؛ 
عن عمرء لكن ليس في هذه الرواية قول: على لسان نبيكم 7"""). 
وصحح الألباني الحديث من الطريقين» بالزيادة» وبدونهال””" . 
وهكذا نرى أن بعض العلماء اعترض على الرواية غير المزيدةء وبعضهم 
صححهاء فيما جاعت الرواية المزيدة سالمة من الاعتراضء وكلاهما صحيح والله أعلم. 
.اماه 
٠ ۸‏ قال التسائي-رحمه الله-: : " أخبرتا عمران بْنْ بكار البراد المنصي» قال: حًا 
أبُو الِيَمَان» قال: أنبأنا شَعَيْبْ قال: أخبرتي الزهري؛ قال: أخبرتي عر وة ن ) الزبير- أن زنب 
بنت أبي سَلْمَةَ -وأمّها أم سلّمة زوج اللي أَخبرئه أن أمْ حبيبّة بت أبي سنفيّان» أخبْركها 
أنهَافَالت: َا رمئول اللّه: انكخ أختي بنت أبي سُفيَانَ...الحديث' قال النسائي: ' أدخل هشام بن 
عروة بين زينب وأم حبيبة: أم سلمة' '""). 
شم جاء بالرواية المزيدة فقال: 'أحَبّرَتا هناد بْنُ السسْرِيؤء عَن عَبْدَه عن هشامء عَن 
أبيه عَنْ زَيْتب بنت أبي سلمّة عن ام سم عن أ حي نحوها”"'. 
والحديث أخرجه البخاري'”")؛ ومسلمل'' وابن ماجهل'"), وأحمدل'"")؛ وابن 
حبان7”*"؛ وأبو نع( وأبو عوانة!'*"/, والبيهقي7”*", والشافعي؛ “", وابن أبي 





(107) خلاصة البدر المئير(١/۲۱۸)ء‏ وقوله يشير إلى تصحيح الطريقين. 

(5؟1) بالزيادة ينظر: أحكام الألباني على أحاديث سئن النساتي(۲۳۲/۱)ح رقم(١47١)؛‏ وكذلك: (296/1)ج رقم 
(540 ١)ءو(١/158).‏ ح رقم(3؟15). وبدون الزيادة ينظر: صحيح سنن ابن ماجهز١8/1؟؟)ع‏ رقم( 1" .)١٠١‏ 

(1Y4)‏ السنن الكبرى(؟/151). كتاب النكاح؛ باب تحريم للجمع بين الأختينءبرقم(04117)) وكان قد رواه في الباب 
الذي قبله: تحريم الجمع بين االربيبة...(710/5)ء برقم(©41©)عن وهب بن بيان» عن أبن وهب؛ عن يونس؛ 
به نحوهء وبرقم([١514)عن‏ قتيبة» عن الليث؛ عن يزيد» عن عراك بن مالك عن زينب به ببعضه ٠‏ 

(107) السئن الكبرى(597-58317/5؟): كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين الأختين برقم [4 541). 

(1۷)محيح البخاري(۱-٤/۹٣۹)‏ باب( وَرَبَائبكُم الذأتي في حَجُوركَمْ من نسائكمُ اللاتي دَخْلتمْ بهن)[النساء؟؟], 
برقم(5"١٠0‏ )وفي كتاب النفقات(١-4817/4),‏ باب المراضع من المواليات وغيرهنء برقم(؟؟57). 

(779)صحيح مسلم(177/7١٠3و77١٠)؛‏ كتاب الرضاع؛ باب تحريم الربيبة وأخت المرأة؛ برقم(45؛ ١مكرر).‏ 

(704 )سنن ابن ماجه(١4/1؟8):‏ كتاب النكاح؛ باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء برقم(ة57١).‏ 

(715)مسند أحمد(5474/56). 

(1۸۰)صحیح ابن حبان(411/9): ذكر الإخبار عن نفي جواز نكاح المرء بنت أخيه في الرضاع: برقم(١١١4‏ ). 

(1۸1)المسند المستخرج على صحیح مسلم(٤/۱۲۲)»‏ برقم( ۳۳۹۲ ). 

(141)مسند أبي عوانة(5/؟١١-4١١)الأحاديث‏ أرقام(؟ 5؟4 .)٠٤١١-‏ 

(؟8١)السئن‏ الكبرى للبيهقي (9/): باب لحكم بين الأزواج...؛ برقم( ١؟؟١‏ ) رفي(177/9١)؛‏ ح رقم(57 1١7١‏ ). 

(144)مسند الشافعي(١/؟7؟؟).‏ 


شيبةء وعبد الرزاق""» وابن راهواية"ء والحميدي"ء وأبو يعلى“ 
والطبراني7: '').جميعهم من طريق عروة عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة» من 
غير ذكر أم سلمة. 

وأخرجه أبو داودا'"ء وابن الجارود""'ء وأبو نعيم7”*'), والبيهقي''') جميعهم من 
طريق عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن أم حبيبةء بزيادة أم سلمة بين زينب وأم 
حبيبة. وقد صحح الألباني الحديث من الطريقينء بالزيادة '"'), وبدونها 1*"). 

قلت: الحديث من الطريق الثانية: مزيد في متصل الأسانيد» وهو صحيح من 
الطريق الأول بغير الزيادة » فلم يرو الزيادة سوى هشام بن عروةء ولم يتابع عليهاء ورواه 
هشام نفسه بغير الزيادةء وتابعه الزهري» وعراك بن مالك» وغيرهما؛ وروى الحديث جمع 
من العلماء وفي مقدمتهم البخاري ومسلمء ولم يذكر واحد منهم أم سلمة في إسناده» لكن جاء 
في بعض الروايات؛ كما عند النسائي وغيره: ' عن زيب بنت أبي سلَمَةء وأمها: أم سلمة 
زوج النبي2 “» والمقصود أن زينب هي ابنة أم سلّمة زوجٌ النبيٌ# وليس المقصود عطف 
أمها عليهاء أو أنها روت عن أمهاء ولعل هذا هو الذي أدخل أم سلمة في إسناد الحديث على 
أنها إحدى الحلقات فيهء ولا أظن أن الوهم من هشام بن عروة؛ بل من الرواة عنه؛ لأن هشاماً 
وافق الجماعة في الرواية الأخرى من غير الزيادة؛ والله تعالى أعلم. 
مهاه 

4. قال النسائي-رحمه الله-: ' أَخبّرتي عَبْدُ الله بْنْ عَبْدِ الصمّدء عَنَ إسحاق بن عبد 
الواحدء عن الْمُعَافىُ بْنْ عمئران» عَن عَبْد الحميد بن جتفر» عَن سعيد المبُري عَنْ عطاء 
مَونّى أبي أحْمَذ» قال: متمغت أبَا هْريْرَة يقول: إن رول الله 9 بعت بَعنَاء فَجَعل يقول 


(485؟)مصنف ابن أبي شيبة(545/7) باب ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب. 

(45")مصنف عبد الرزاق(۷/١۷٤و۷١))؛‏ باب يحرم من الرضباع ما يحرم من النسب» برقم(54141 ١او15556).‏ 

(1۸۷)مسند إسحاق ابن راهولية(1١/174١).‏ 

(144)مسند الحميدي(1١/714١).‏ 

(185)مسند أبي يعلى(7١/55).‏ 

(140١)معجم‏ الطبراني الكبير(؟575-777/7), الأحاديث أرقام(؟١5-4١1).‏ 

(١891)سنن‏ أبي داود(۲۲1/۲)ء كتاب النكاحء باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء برقم("5١؟).‏ 

(551)المنتقى لابن الجارود(١/١17١1)ح‏ رقمل١18‏ ). 

(159)المسند المستخرج على صحيح مسلم(4/؟؟١١))؛‏ برقم(51؟5). 

(144)سنن البييقي الكبرى(77/7١).,‏ باب ما جاء في قوله تعالى وإن تجمعوا بين الأختين» برقم(١١٠77١).‏ 

(40١)ينظر:‏ صحيح سنن أبي دلود(؟/1؟7؟)ح رقم("5١١).‏ 

(247)ينظر: أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(١8/1/٠ه-5:5):‏ الأحاديث رقم( 17+4؟ر 5758و 7548197؟): وينظر 
كذلك: صحيح سنن أبن ماجه(١/5574),‏ ح رقم(ة 59 1)., 


7٠ 


للراجل: ما معك مر القرآن يَا فلار؟...الحديث" قال النسائي: ' إسحاق بن عبد الواحد: ل 
أعرفه؛ وعبد الله بن عبد الصمد [قد حدثنا عن المعافى بن عمران بغير حديث]"""), وإنما 
أخرجناه لإدخاله بينه وبين معافى» وقد رواه غير عبد الحميد بن جعفر فأرسلهء والمشهور 
مرسل(“. 

والحديث أخرجه الترمذي""ء وابن ماجها' ''أعوابن خزيمة(!"”/, وان حبات("''), 
والحاكم"ء جميعهم من طريق عبد الحميد بن جعفر» عن سعيد المقبري» به بنحوه؛ إلا ابن 
ماجه ببعضهء فلم يذكر سوى قول النبي48: "اقَرَمُوا القرآن...الحديث. 

أما الطريق المرسل الذي أشار إليه النسائيء فلم يروه النسائي» ولا غيرهء لكن 
الترمذي أشار إليه بعد أن رواه متصلا قال: "هذا حديث حسن» وق رواهُ اللِيْث بْنْ متغد عَنْ 
سعيد الْمقبْرِي عَنْ عَطًاء مَولَّى أبي أحْمَد عن النبي # مُرسلاء ولم يذكر' فيه عَن أبِي هُريْرة 
حًا َة عر اللثث فذكر 0 ". 

قلت: اسحاق بن عبد الوأحد: مختلف فيهء اختلافا شديدا؛ فبعضهم وثقه» وبعضهم حكم 
عليه بالترك» والنسائي حكم عليه بالجهالةء وبين أن سبب إخراجه لحديثه؛ وجوده في السند 
بين عبد الصمد والمعافى» وأَنّ الحديث روي بغير هذه الزيادة *'" ولم يرو له أحدّ من 
أصحاب الكتب التسعةء غير النسائي» واعتذر عن ذلك ولم أجد له في جميع المصنفات التي 


(199) ما بين المعكوفتين في الأصل هكذا: (قدما على المعافى بن عمران بغير حديث)والصواب ما أثبتهء لأنه يتمشى 
مع السياق؛ وهو كذلك في الطبعة الجديدة للسنن الكبرى بتحقيق: شلبي(4/١4)ح‏ رقم(4555). 

(154) السنن الكبرى(5/+؟158-77): كتاب السيرء باب من أولى بالإمارة؛ برقم .)۸۷٤۹(‏ 

(595)جامع الترمذي(57/5١)ء:‏ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة... » برقم("؟58). 

.)١١؟(مقرب سنن ابن ماجه(7/8/1)؛ المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن وعلمهء‎ )7٠٠١( 

701 )مص حيح ابن خزيمة(5/5): باب استحقاق الإمامة...» برقم(5 ١5٠١‏ ) وفي(4/١4١):‏ باب استحباب تأمير 
المسافرين...؛ برقمز١‏ +2151 ). 

(؟١٠,‏ )إصحيح ابن حبان(555/5).: ذكر استحقاق الإمامة...: برقم("7١١7)‏ وفي(5/76١1؟):‏ برقم(12174١).‏ 

(5١)المستدرك :)111/١(‏ كتاب المناسك؛ برقم(777١)وقال:‏ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء. 

.) ۷)جامم الترمذي(٠/١١١)ء كتاب فضائل القرآن؛ باب ما جاء في فضل سورة البقرة... » برقم(2809"1‎ ٠ ٤( 

(۷۰) ینظر السئن الكبرى(ه/؟71؟78-5؟)ء ح رقم(ة 41/14). 


£1 


وقعت عليها سوى أربعة أحاديث7"”')؛. وسبق الحديث عن حال إسحاق في مبحث المجهول 
تفصيلاً بما يغني عن إعادته هنال""). 
والذي يبدو لي أن النسائي استغرب وجود إسحاق بن عبد الواحد بين شيخه 
والمعافى» فهو روى أحاديث كثرة عن شيخه: عبد الله بن عبد الصمد عن المعافى مباشرة 
دون ذكر إسحاقء فعدٌ وجوده في إسناد هذا الحديث من قبيل الوهم» فأخرج الحديث من هذا 
الطريق» ونبه عليهء فوجوده في إسناد هذا الحديث: مزيد في متصل الأسانيد. 
ونبه النسائي-أيضاً-إلى أن الحديث مرسل أشهر من الموصول. 
لكنني وجدت العكس» فقد حسنه الترمذي'ء وصححه الحاكم"'"ء وأخرجه ابن 
حبان» وابن خزيمة في صحيحيهما موصو لاء فيما ضعفه الألباني''» ولم أجد من رواه 
مرسلاء سوى الترمذي» وذكره في المتابعات"'“. 
٠.قال‏ النسائي-رحمه الله -: الحَارث بْنّ مسسكين قرَاءة عَلَيْهه عن ابن لقاسم قال: 
نا مالك عن أبن شهاب» عن حمزة» وسنالم- ابن عبد الله بن عُمَرَ ¬ عن عبد الله ِن عمر 
أن رول الله قال: "الو في الذار والمرأة والفرس' > ثم قال النسائي: ' أدخل ابن 
أبي ذئب بين الزهري وبين سالم: محمد بن يزيد بن قنفذء وأرسل الحديث“'. 
ثم جاء بالرواية المزيدة المرسلةء فقال فقال: أخبّرتا الَحُنَيْنُ بْنْ عيسى قال: نا ابن أبي 


ار بير اق 


فيك عن اڼن ابي ذئب٬‏ عَن ابْن شهابء عن مُحَمَّ بْنِ رَيّْد بن قنفذء قال: أخبّرتي سالم ابن 


)7٠١"7(‏ الأول: رواء الشهاب في مسنده عن النظرة المحرمة(١/55١)الثاني:‏ ذكره أبن عساكر في فضائل الشام. ينظر: 
تاريخ دمشق(١/147).:‏ والثالث: ذكره ابن حيان النحوي حديثا آخر في الغضب. ينظر: طبقات المحدثين 
بأصبهان(750/4): والرابع: أورده الدار قطني في تفسير قوله تعالى:(حَتّى إذَا فنع عَنْ قلوبهم)إسبأء الآية؟؟] 
ينظر: (العلل الواردة في الأحاديث النبوية77/4١).‏ 

(؟١٠,7؟)ينظر:‏ الفصل الثاني (رصس ١485-١484‏ )من هذه الدراسة. 

(۸٠۷)جامع‏ الترمذي(55/5١)‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(8١!)المستدرك‏ (١/11١1١)سبق‏ تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۷۱۰)صحيح ابن حبان(٥/۹۹٤و٠/١٠۳)؛‏ وصحيح ابن خزيمة(؟/عو4/+1١)‏ سبق تخريجهما في الصفحة السابقة. 

(١1/امضعيف‏ جامع الترمذي(557/0١)؛‏ ح رقم(1871). 

(؟١7)‏ ينظر: جامع الترمذي(ه/556١),‏ ح(6971١1)‏ سبق تخريجه. 

)١19(‏ الشؤم: ضد اليمن» يقال رجل مشوم» ومَشنُومٌ. وشُوْمٌ الدار: ضيقها وسوء جارهاء و شؤم المرأة: أن لا تلد 

وشؤم الفرس: أن لا يُنزى عليها. ينظر: (لسان العرب7١/5١7)؛‏ و(مختار الصحاح١/58١).‏ 

(14) السنن للكبرى(407-4:5/5)-كتاب عشرة النساءء باب شؤم المرأة(الإختلاف على يونس فيه)؛ برقم(5575). 


f۲ 


عَبْدِ اله أن رَسُول الله ® قال: "إن كَانَ في شيء قفي الْصَسكن ء والمَرأة والفرس 
والسييف"*'"). 

قلت: روى النسائي هذا الحديث من تسع طرقء كلها من طريق الزهريء؛ عن سالم 
وحمزة ابئي عبد الله بن عمرء(مجتمعين» ومتفرقين) وكلاهما عن أبيهما عبد الله بن عمرل'”) 

وأخرجه البخاري7””", ومسلءك'", وأبو داودل''", ومالك!'""اء وأحمدا"'"), 
والقضاعي”7””"؛ ومعمر بن راشدا"""اء جميعهم من طريق الزهري» عن حمزة وسالم؛ عن 
أبن عمر به بنحوه؛ ولم يذكروا أحدا بين الزهري وبين حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر. 

كما أخرجه البخاري“"» وابن ماجه""". وأحمد'"''")؛ والطيالسي'""). 
والحميدي”"", وأبو يعلى!''"؛ جميعهم من طريق الزهريء عن سالم» عن عبد الله بن عمر 
به بنحوهء ولم يذكر واحد منهم أحدا بين الزهري وسالم بن عبد الله . 

وأخرجه مسلم'"ءوالبيهقي'"'ء كلاهما من طريق عتبة بن مسلم» عن حمزة بن 
عبد الل؛ عن عبد الله بن عمر به نحوه.وأخرجه أحمد من طريق الزهري» عن حمزةء عن 
عبد الله ولم يذكر أحدا بين الزهري وحمزة!"". 


.)158١(مقرب المصدر السابق(5/؟٠ 5)؛ الكتاب والباب نفسيهما‎ )01١( 

(151)السنن الكبرى(8/5؟)ء كتاب الخيل» باب شؤم الخيل؛: برقم(5٠1414-١1١54):‏ وفي كتاب عشرة النساءء (5/؟5٠4‏ 
:)4١4-‏ باب ذكر الإختلاف على يونس فيه الأحاديث أرقام(4184-947+8) والطريق المزيدة برقم(5؟؟1) . 

(١)صحيح‏ البخاري :.)١1553/5(‏ كتاب النكاحء باب ما يتقى من شؤمء برقم( ©4480 )عوفي كتاب الطب (17/0١١؟)‏ 

) باب لا عدوىء برقم(74؟54‎ ٠ 

(14/)لصحيح مسلم(747/4١):‏ كتاب السلام؛ باب الطيرة والفأل وما يكون فية الشؤم؛ برقم(ه77١).‏ 

(14/,)سنن أبي داود(5/4١)ء‏ كتاب الطبء باب الطيرة برقم(؟557 ). 

.)١79 مؤطأ مالك(؟/577).ء كتاب الجامع؛ باب ما يتقى من الشؤمء برقم(‎ )77٠١( 

.)1؟78و1١5/؟(دمحأ‎ دنسم)7١(‎ 

(71!)مسند الشهاب(57/1١).‏ 

(77)الجامع لمعمر بن راشد(١١/411).‏ 

٤ (‏ ۷ إصسحيح البخاري(55/7١٠):‏ كتاب الجهاد والسيرء باب ما يذكر من شؤم الفرسء برقم(؟١٠507).‏ 

(١٠۷۲)سنن‏ ابن ماجه(١/۲٤1)»‏ كتاب النكاح»ء باب ما يكون فيه اليمن والشؤمء برقم(٥۹١1).‏ 

(75/ا)مسند أحمد(4/7)ح رقم(4 454). 

(17/)مسند الطيالسي(١/550).‏ 

(74؟/مسند الحميدي(80/7؟). 

(774)مسند أبي يعلي(55/5؟). 

(؟7)/صحيح مسلم(44/4؟١))‏ كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فية الشؤمء برقم(5؟7١١).‏ 

(1/ )سنن البيهقي الكبرى(8/١5١)..‏ 

(57)/مسند أحمد(؟/5١).‏ 


۳۳ 


قلت: إسناد الحديث صحيح متفق عليهء بغير الزيادة» فقد رواه جمع من العلماء في 
مقدمتهم البخاري ومسلم؛ ولم يذكر واحدٌ منهم هذه الزيادة. 
وقد أخرجه مسلمل"”"؛ وأحمد ©"ء والطبراني "جميعهم من طريق شعبة» عن 
عمر بن محمد بن زد › عن أبيه» عن ابن عمر به بنحوه. 
ولعل أحد الرواة أدخل حديثاً في حديث؛ فجاء بالزيادة وهم منه» فصار الإسئاد شاذا 
بهذه الزيادة» أو أن بعضهم ظن أَنْ عمر بن محمد بن زيد هو: "ان قنفذ" » والصواب هو: 
عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطابء والله أعلم. 
.هاه 
.١‏ قال النسائي-رحمه اله-: "أخبرتي عرو بن علْمان» قال: حَذتنا بيد ر 
بحير- ابن سعد عن خالد -ابن معدان 5 عن کثير بن مره عن تعَيْم بن بن هما ر قال: قال 
رشو الله : 'إن الله يقول: "ابن آتَمٌ اركع اربع ركعات أول نمار أكفاك ت آخرة"؛ قال 
النسائي : ' أدخل مكحول بين كثير بن مرةء ونعيم: قيسا الجذامي ۰ 
ثم جاء بالرواية المزيدة فقال: أخبّرنا مُحَمَّدُ س عبد الله بن بَزيع قال حذتا بشر-ابن 
نَمل ل- قال: حَدثنَا برد عن لمان بن مُومنىء عَن مَكْحُول؛ عن کثير بن مره عن قيس 
الجذامي عر نعم بن هَمارٍ الغطفانيء به مثله, إلا أنه قال: 'صل بدلاً من: "ارکه"*"". 
اما الطريق الأول؛ فذكره البخاري في التاريخ""ء وأخرجه أبو داودا'“"ء والإمام 
أحمد' والهيثمي"““ء من طريق مكحول» عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار به نحوه. 
كما أخرجه ابن حبان"“ من طريق بسر بن عبيد الله» عن أبي إدريس الخولاني 


(75 )أصحيح مسلم :)١744-١149//4(‏ كتاب السلامء باب الطيرة والفأل وما يكون فية الشؤم؛ برقم(©؟771مكرر). 

(4؟/ا)مسند أحمد(؟/46). 

.)١1؟؟41(مقر‎ ح)؟50/١7(ريبكلا‎ مجعملا)۷۳١(‎ 

(١۷۳)اختلف‏ في اسم أبيه؛ فقيل: حمارء وهبار؛ وهيار: وهدارء وخمارء وهمام؛ وقال ابن معين: "اختلف الناس في 
نعيم بن همار ... وأهل الشام بقولون: همارء وهم أعلم به". وقال لبن حجر: 'وهمار: أصح'وهو صحابي. 
غطفاني معدود في أهل الشام. ينظر: (الاستيعاب5/4٠6١-١١5١)ء‏ والإصابة(511/1). 

.)٤١١( السذن الكبرى(١/1۷۷)ء كتاب الصلاة الأول» باب الحث على الصلاة أول النهار برقم‎ (YY) 

(4؟/) المصد السايق» ح رقم(؟1"1). 

(7*4)التاريخ الكبير[37/4)وذكره من طرق متعددة: عن خالد بن معدان؛ وسعد بن عبد العزيزه وأبي الزاهرية؛ 
ومعاوية بن صالح جميعهم عن كثير بن مرة عن تعيم بن همار بنجوه. 

.) ١؟85(مقرب )سنن أبي دلود(۲۷/۲)» كتاب الصلاة باب صصملاة الضحيء‎ 4 ٠( 

(41/)مسند أحمد(٥/٦۲۸)ح‏ رقم(۲۲۰۲۲ ) وفي(٥/۲۸۷)ح‏ رقم‌(۲۰٠۲۲‏ و ۲۲٣۰۲۷‏ و۲۲۰۲۸). 

(٤۷)موارد‏ الظمآن في زوائد ابن حبان(١/١١1)ء‏ باب صلاة الضحي؛ برقم( ٤‏ 1۳). 

(؟4/!)صحيح ابن حبان(75/1؟): ذكر الاستحباب للمرء أن يصلي صلاة الضحى أربع ركعات...» برقم(١١١٠٠).‏ 
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عن نعيم بن همار الغطفاني به بنحوه. 

وأما الطريق الثاني؛ فأخرجه الدارمي“ء وابن حبان”*". والبيهقي'“"؛ وابن أبي 
أسامةل''")؛ جميعهم من طريق برد بن سنان عن سليمان بن موسى عن مكحول عن كثير بن 
مرة الحضرمي عن قيس الجذامي عن نعيم بن همار الغطفاني. 

قلت: روى مكحول حديثين من هذا الطريق: الأول هو حديث الباب» ورواه عن كثير 
بن مرةء عن نعيم بن همار_دون ذكر قيس الجذامي- به نحوه. 

والحديث الثاني: ورواه عن كثير بن مرةء عن قيس الجذاميء» عن نعيم بن همارء 
قال: " قيل للنبي23: أي الشهداء أفضل؟...الحديث" (8؟". 

والحديث الأول اشتهر عن نعيم بن همار» واقترن بترجمتهء فقال ابن عبد البر: " 
روى عن النبي ##حديثا واحدا فيما يحكيه عن ربه تعالى أنه قال: "ابن آدم صل لي 
أربع...الحديث!''"). وكلام ابن عبد البر فيه نظرل"”"). 

فلعسل الأمر اختلط على بعض الرواة فروى متن هذا بإسناد ذاك؛ والعكس بالعكس؛ 
وقد صحح الألباني الحديث بدون الزيادة» ولم يتطرق للطريق المزيدة'”". 


(7/44)سنن الدارمي(١/١٠4)؛‏ كتاب الصلاةء باب في أربع ركمات في أول النهارء برقم(١151١‏ ). 

(745)صحيح أبن حبان(7/1١7):‏ ذكر ما يكفي المرء آخر النهار بأربع ركعات يصليها من أوله؛ برقم(؟؟5؟ ). 

(745)سنن البيهقي الكبرى(؟//4)؛ باب ذكر من رواها أربع ركعات» برقم(١454).‏ 

(741)مسند الحارث بن أبي أسامة(1/؟5). ولكنه قال: ركعتين. 

(44) وهذا الحديث ذكره البخاري في التاريخ الكبير(45-454/4)عن محمد بن المثنى» عن عبد الوهاب؛ وعبد الأعلى 
كلاهما عن برد بن سئان» عن سليمان بن موسى؛ عن مكحولء عن قيس للجذامي؛ عن نعيم بهء وعن خطاب؛ 
عن إسماعيل» عن بحير» عن خالد بن معدان؛ عن كثير بن مرة؛ عن نعم به بمثله. ورواه أحمد في الممسند 
(410/5؟)عن الحكم بن نافعء عن إسماعيل بن عياش؛ عن بحير بن سعد؛ عن خالد بن معدان» عن كثير بن 
مرةء عن نعيم بن همار بنحوه؛ والطبراقي في الأوسط(87/2١1)عن‏ بكره عن شعيب بن يحيى؛ عن ابن لهيعة» 
عن علي أبي دينار للهذلي» عن نعيم بن همار بنحوءء وأبو يعلى في مسنده(۱۲/٥۲۸)عن‏ داود بن رشيدء عن 
إسماعيل بن عياشه عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان؛ عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار بنحوه؛ 
والضحاك في الأحاد والمثاني(؟/474) عن عبد الوهاب بن نجدة. عن إسماعيل بن عياش؛ عن بحير بن سعدء 
عن خالد بن معدانء عن كثير بن مرة؛ عن نعيم بن همار وذكره الهيثمي في:(مجمع الزوائده/97؟). وقال: 
رواه أحمد وابو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط» ورجال احمد وابي يعلى: ثقات. 

.)١15١١-1١8.9/4(باعيتسالا)745(‎ 

(٠0/اموجدت‏ له سبعة أحاديث غير الحديث الذي أشار إليه ابن عبد البر. ينظر:(التاريخ الكبيرة/4؛ 55-5))؛ ومسئد 

أحمد (47//0؟) بومسند أبي يعلى(1١/86١)بومعجم‏ الطبراني الكبير(١/57؟و4١8/1؟)ءوالأوسط‏ (185/9) ومجمع 
الزوائد(۱/٤۸‏ و ۲/٥‏ ۲۹و ۲۱۱/۷و۲/۱۰٤۲۳)‏ بوعال ابن أبي حاتم[ ۳۲۸/۱ر ١/١٠1)؛‏ و(تذكرة الحفاظ؟/؟75). 
(51/,)ينظر: صحيح سنن أبي داود(۲۷/۲)ء ح رقم(1۲۸۹). 
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وما دمنا بصدد الحديث عن المزيد في متصل الأسانيدء فإن في هذا الحديث زيادة 
أخرى جاءت في بعض الطرق التي رواها الإمام أحمدء إذ أدخل بين نعيم وبين النبي#: 
'عقبة بن عامر الجهني”")؛ وهذه الزيادة لا مستوغ لها؛ لأن نعيماً صرح بسماعه هذا الحديث 
من رسول الله 8 في أكثر من موضء7””). 

لماه 

؟. قال النسائي-رحمه الله-: "أخبّرتا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن مُحَمّد بْن كثير الحراني 
أبي توبة أدخل بين يحيى بن أبي كثير وعبد الرحمن بن أبي بكرة: يحيى بن أبي إسحاق'”. 

وكان النسائي قد روى الحديث بالزيادة التي أشار إليها في الحديث الذي قبله إذ قال: 
وفيما رئ عَلَينَا أَحْمَُ بْنْ منيع قال: حَدْتَنَا عبَادُ بْنْ الْعَوامء قال: حَدتنَا يَحْيَى بْنْ أبي إسحاق 
قال: حَدْثَنَا عَبْدُ الرتّحمن بْنُ أبي بكرّةء عن أبيه به نحوهك”". 

قلت: لعل النسائي يرى أن الطريق المزيدة هي الصواب» والأخرى منقطعة؛ لأن 
يحيى بن أبي كثير ليس له رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكرة"““. 

ولم يخرج الطريق المنقطعة سوى الإمام النسائي؛ ولعله أخرجها لينبه عليهاء لأنه 
أتبعها بالرواية الموصولة» ونبه بطريقة غير مباشرة على مكان الخلل فيها. 

أما الرواية الموصولةء فقد أخرجها من طريق يحيى بن أبي كثير: مسلم””"؛ وأبو 
عوانةل” "من طريق يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن 
يحيى بن أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي بكرة به نحوه. 

كما أخرجها من غير طريق يحيى بن أبي كثير: البخاري 7*")؛ والإمام أحمدا''"ا, 


(01)مسند أحمد(57/4١)‏ عن يزيد بن هارون: عن أبان بن يزيد العطار» عن قتادة» عن نعيم بن همارء عن عقبة بن 
عامر الجهني ان رسول الله...الحيث. 

(؟5/إينظر: سنن لبي داود(۲۷/۲)» ح رقم[1144): ومسند أحمد(٥/۲۸۱و۲۸۷).‏ 

.)11۷١(مقرب السنن الكبرى(١/۳۲) كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضةء‎ )۷٠١( 

(55؟) المصدر السابق ح رقم[ 1۱۷۰). 

(01) بحثت في ترجمة يحيى بن أبي كثير» وعبد الرحمن بن أبي بكرة؛ فلم أجد ذكرا لعبد الرحمن بن أبي بكرة بين 
شيوخ يحبيء ولم أجد ذكرا ليحيى بن أبي كثير بين تلاميذ عبد الرحمنء في حين وجدت يحيى ابن إسحاق 
مذكوراً في تلاميذ عبد الرحمن؛ وفي شيوخ ابن أبي كثير. ينظر: (تهذيب الكمال1١١/هو04/91٠6-١51).‏ 

(/751)صحيح مسلم(7/7١؟١):‏ كتاب المساقاة؛ باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناء برقم(55١‏ ). 

(7,64)مسند أبي عوانة(9؟/587)ح رقم(4 51٠‏ ). 

(۷۹)صحيح البخاري(۱-٤/۹٦۳)‏ كتاب البيوع؛ باب بيع الذهب بالذهب؛ برقم(2؛١؟).‏ 

(8/)مسند أحمد (8/0؟) وفي(44/0). 
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والبزار'”")؛ جميعهم من طريق إسماعيل بن علية» عن يحيى بن إسحاق به بنحوه. 

وأخرجها البخاري"""ء مسلم""» والبيهقي"» جميعهم من طريق عباد بن العوام 
عن يحيى بن إسحأق به بنحوه. 

وأخرجها ابن أبي شيبة2'")ءوأبو عوانة'): كلاهما من طريق وهيبء عن يحيي بن 
إسحاق به بنحوه. 

فالصصواب ما جاء من طريق يحيى بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن أبي بكرةء عن 
أبيه» وأما طريق يحبى بن أبي كثيرء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة»عن أبيه فمنقطعة. 

وقد صحح الشيخ الألباني هذا الحديث من الطريقين""ء وفي تصحيحه للطريق 
المنقطعة نظرء والله تعالى أعلم. 

وفي ختام هذا المبحث: لا بد من التنويه إلى أن مجرد قول النسائي: " أدخل فلان بين 
فلان وفلان: فلانا"؛ لا يعني بالضرورة الحكم على هذا الطريق أنه من قبيل: "المزيد في 
متصل الأسانيد'» وإنما هو إشارة إلى وجود طريق آخر على هذا النحوء وأحيانا تكون الزيادة 
صحيحة؛ بأن يروي الراوي الحديث على الوجهين» وهذا هو الغالب؛ وأحيانا تكون الزيادة 
هي الصواب وخلافها منقطع؛ كما في الحديث الأخير» وقد تكون الزيادة وهماء وهذا هو فقط 
ما يسمى ب: 'المزيد في متصل الأسائيد' وقد وجدت الحالات الثلاث عند الإمام النسائي؛ إذ 
تكلم على اثني عشر حديثا؛ ثلاثة منها كانت الطريق المزيدة هي الصوابء وخمسة كانت 
الطريق المزيدة خطأء والأربعة الباقية صواب من الطريقين. 

والجدول التالي يبين كل نوع مع رقم الحديث في الباب 


لطويق الصواب کر 










(1"//)مسند البزار(45/4)ح رقم(؟؟5؟ ). 

(؟/)صحيح البخاري(١-75/4؟):‏ كتاب البيوعء باب بيع الذهب بالورق يدا بيد» برقم(؟8١؟).‏ 

(55/)مصحيح مسلم(9/؟١؟١)2‏ كتاب المساقاة» باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناء برقمل .)١55 ١‏ 

(34/)سنن البيهقي الكبرى[587/5): باب جواز التفاضل في الجنسين وأن البر والشعير جنسان مع تحريم النساء إذا 
جمعتهما علة واحدة في الرباء برقم(47+؟١٠).‏ 

(١٠۷)مصنف‏ ابن أبي شيبة(٤/۹۸٤)ء‏ باب من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة:» برقم( 726٠٠‏ ). 

(۷11)مسند ابي عوانة( ۸۳/۲ ۳و ٤۳۸)ح‏ رقم(٩٤٤٥).‏ 

(۷٠۷نظر:‏ أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(1۹۹/1)ح رقم(۷۸٥٤و۹١١٥٤).‏ 
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الميحث الرا 
التففرد ولغراية. 

التفرد ليس سبباً لرد الحديث إذا كان المتفرد ثقةء وقد حدد الإمام مسلم-رحمه الله- 
ملامح قبول ما يتفرد به الراوي بقوله: * حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما 
يتفرد به المحدث من الحديث؛ أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما 
رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه 
قبلت زيادته» فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين 
لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة؛ وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل 
أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره» فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من 
الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهماء وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير 
جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم7'". 

والتفرد والغرابة توأمانء فلا تجد من يتكلم على أحدهما دون أن يتعرض للآخر حتى 
في التعريفات فهذا الحافظ ابن مندة الأصبهاني يعرف الغريب بقوله: "الغريب من الحديث : 
كحديث الزهري وقتادة ممن يجمع حديثهم» إذ انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا""". 

ويقول ابن الصلاح عن التفرد: " الأفراد من الحديث منقسمة إلى ما هو فرد مطلقاء 
وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصةء أما الأول: فهو ما ينفرد به واحد عن كل 
واحد...وأما الثاني: وهو ما هو فرد بالنسبة'"')» وحين تحدث عن الغريب قال: " الحديث 
الذي ينفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب*'". 

وقال الحافظ ابن حجر: * الغريب: هو ما تفرد بروايته شخص واحد في أي موضع 
وقع التفرد به من السند"7'”"). 

ويجتمع الغريب سنداً ومتنآ مع الفرد المطلق في أصل معناه ويفترق عنه بأنه يشترط 
في الغريب أن يكون المحدث المروي عنه من الرواة المشهورين الذين كثر طلابهم فتفرد عنه 
أحدهم بما لم يروه بقيتهم!””). 
(74!) صحيح مسلمء المقدمة(١/7).‏ 
(14؟) المنهج الحديث في علوم الحديث للسماحيء (صس95؟). 
)۷١(‏ مقدمة ابن الصلاح(١1/1--07).‏ 
)۷۷١(‏ مقدمة ابن الصلاح(54/1١).‏ 
)۷۷١(‏ شرح نخبة الفكر [(ص1۹)» ونكر ابن همات الدمشقي أن هذا هو الفرد المطلقء ونسب ذلك إلى النووي 
والعراقي وابن الصلاح.(ابن همّات؛ محمد بن حسنء قلائد الدرر على نتيجة النظر» صورة عن مخطوط المكتبة 
الوطنية فيي تونس» (لوحة٤٣‏ ب-٠"‏ أ) 
(۷۷۳) انظر : جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف للجوابي (ص44؟). 
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المطلب الأول: الشلقرد: 

التفرد بحد ذاته ليس سبباً كافياً لرد الحديث» فقد يكون الحديث فرداء ومع ذلك يكون 
صحيحاًء وخير دليل على ذلك حديث: ' إِنْمَا الأعْمال بالنئات*"ء فيه مطلق التفرد في 
الحلقات الأربع الأولى» فلم يروه من الصحابة إلا: عُمَرُ بْنُ الخطابء ولم يروه عن عمرً إلا 
عَلَْمةُ بْنْ وقاص الليْئى» ولم يروه عن عَلْقَمَةَ إلا مُحَمَهُ بْنْ إِْرَاهيمَ التيْمي» ولم يروه عن محمد 
إلا يَحْتَى بْنُ سعيد الأنصتاري» وكل هذا لم يؤثر في صحته؛ ولم يتكلم عليه النسائي بشيء؛ 
لأنه لم ير إشكالاً في هذا التفردء فجميع الرواة الذي تفردوا به هم ممن يحتمل تفردهم. 

إلا أن التفرد يصبح سبباً لرد الحديث إذا نتج عنه سبب آخر يؤدي إلى ضعف 
الحديث» إذ التفرد ينتج عنه: الشاذء والمنكرء والمعللء والمدرج» والمصحف» وزيادة الثقةء 
وغير ذلك من الأمور التي لها ارتباط مباشر بتفرد الراويء ولا يمكن تمييز هذه الأنواع إلا 
بجمع الروايات» وعرضها على أحاديث الثقات الأثبات؛ لمعرفة الصواب من الخطأء ولهذا 
نجد الإمام النسائي يجمع الأحاديث المتعلقة بمسالة ما - وخاصة الفقهية منها- في باب واحدء 
أو في أبواب متجاورة؛ حتى إنه يعقد تراجم خاصة؛ لبيان الاختلاف على الرواة؛ ويبيّن 
الصواب من هذه الروايات حيناء ويدع ذلك لنباهة القارئ حينا آخر. 

وفي هذا كثير من الفوائد الإسئادية والمتتية» وما ينتج عنها من أنواع علوم الحديث؛ 
فَيُعَلّم الاختلاف بين الرواة في حالة التعدد بالزيادة» أو النقصان؛ وبيان صيغ التحمل والأداء؛ 
لمعرفة ما إذا كان في الحديث تدليسء أو تصريح بالسماع من المدلسين» وفي حالة التفرد 
يمكن تمييز الشاذ من المنكرء والغريب من الفرد - عند من يفرق بينهما - أو زيادة الثقة 
المقبولة من المردودةء إلى غير ذلك من الأمور المهمة؛ والدقيقة. 

وهذا المنهج الذي سلكه الإمام النسائي -رحمه الله-» في تعداد الأسانيد وتكثير المتون 
قام على تخطيط سليم وأسس قوية واضحة المعالم» فأفرز لنا عدأ من الأحكام في علوم 
الحديث وكشف لنا عن شخصية الإمام النسائي النقدية» الموسومة بالفهم الدقيق» وسعة 
الإطلاع؛ والدقة المتناهية إلى جانب الأدب الجمء ودفء اللسان» ومراقبة الله تعالى في الأقوال 
والأفعال» فلم تكن ألفاظه في النقد جارحةء بل كانت في غاية الأدب» تؤدي المراد منها بدقةء 
وموضوعية» وكان ينهي كلامه غالبا بقوله : “والله تعالى أعلم'. 


(14) افتتح به البخاري صحيحه(١-5/5١):‏ كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي..برقم(١)؛‏ وفي كتاب 
الأيمان والنذور(١-183/5١)‏ باب النية بالإيمان برقم(1544)) كما رواه مسلم في صحيحه(؟/5١5١)؛‏ كتاب 
الإمارق باب قوله# إنما الأعمال بالنية برقم(501١),‏ وهو في السنن الكبرى(١9/1)‏ كتاب الطهارة؛ باب 
الوضوء في الإناء... برقم(77): وفي كتاب الأيمان والننور(؟/١٠5١)»‏ باب النية في اليمين» برقم(4775). 


£۳۹ 


وغالب الأفراد تتسم بالضعفء لكن في بعض الأحيان يكون التفرد منقبة؛ إذا كان 
المتقفرد ممن يحتمل تغرده» ولم يخالف في روايته ما رواه الثقات» إذ يقول الذهبي: " النقة 
الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع لهء وأكمل لرتبته» وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه 
دون أقرانه لأشياء ما عرفوها... وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريباء وإن تفرد 
الصدوق ومن دونه يعد منكر! * ("). 

لما تقدم فإن التفرد قد يقع في الصحيح, لكنه يدخل في أنواع كثيرة من الأحاديث 
الضعيفة التي تستوجب الردء مثل: الشاذء والمنكرء وغيرهما ولهذا سأكتفي ببعض الأمثلة؛ 
لأن الباقي يُذكر كل في بابه. 

ومن الأحاديث التي حكم عليها النسائي بالتفرد: 

.١‏ قال النسائيرحمه الله-: " أخبرنا ...قال: حَدَثنا مفيَان- ابن عْيَيْئة-» عَنْ عبد 
ره وهو ابن متسعيده عن عَمْرَة عن عَانَشَة» أن رمئول الله 2 كَان يقول للْمَرِيضٍ في 
الرقيّة... الحديث" قال النسائي: لا نعم احدا روى هذا الحديث إلا ابن عبينة *"". 

أخرجه البخاري""ء ومسلء ولو داود"ء وابن ماج وابن حبان 
والحاكما” "أ وابن أبي شيبة("ء والحميدي" "» وأبي يعلى(“ » جميعهم من طريق سيان 
ابّن غَيَيْنة عن عبد ربه بن سسعيدء عَنْ عَمْرَة» عن ] عَائشة به نحوه. 

قلت: بداية أشير إلى أن الحاكم-رحمه الله- قال بعد أن أخرج هذا الحديث: ' هذا . 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء*"؛ وهذا وهمّء فقد أخرجه البخاريء ومسلم 
في صحيحيهما من طريق سفيان نفسه(”*"). 


(تخكل 


(©77) ميزأن الاعتدال» للذهبي( .)١ 7٠١/5‏ 

)۷۷١(‏ السنن الكبرى(٠/۳١۲)ء‏ كتاب عمل اليوم والليلةء باب نكر رقية رسول الله 2 واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر 
في ذلك برقم(؟87١٠)وفي(5728/4).:‏ كتاب الطب» باب النفث في الرقية؛ برقم(١٥٠).‏ 

(۷۷۷) صسحيح البخاري(١149/4-1١١)2‏ كتاب الطبء باب رقية النب يكلا برقم زه ؛ لاغو 5 لاة). 

(4/) صحيح مسلم (4؟/07515١):‏ كتاب السلام؛ باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة برقم(4؛ 4 ١؟).‏ 

(1/5/ا)سنن أبي داود(71/4١)ء‏ كتاب الطب؛ باب كيف الرقيء برقم( 85؟). 

(80/ا)سنن أبن ماجه(17/5١١)2:‏ كتاب الطب, باب ما عوذ به النبي 28 وما عوذ بهء برقم(١؟521‏ ). 

(۷۸1)صسحيح ابن حبان(۲۳۸/۷)ء ذكر البيان 8ك قد كان يدعو للمرضى بغير ما وصفنا... » برقم(؟597). 

(۸۲)المستدرك على الصحيحين(459/4)» كتاب الرقى والتمائم؛ برقم(27157 ). 

(87/ا)مصنف ابن أبي شيبة(45/0): في المريض ما يرقى به ...» برقم(255؟7 )وفي(6/؟١)د‏ ح رقم(؟1945). 

(744)مسند الحميدي(١/؟7١)ح‏ رقم(97؟). 

(85/)مسند أبي يعلى(8/؟ ؟وا١1),‏ 

(87؟)المستدرك على الصحيحين(4519/4)؛ ح رقم(7757م ). 

(۷۸۷)محیح البخاريء ح رقم (٥٤۷دو٦٤۷٥)؛‏ وصحيح مسلم: ح رقم(54١؟7)وقد‏ سبق تخريجهما. 


د 


والحديث فرد مطلقء فليس له مخرج من غير هذا الطريق» وهو يشبه حديث: "إنما 
الأعمال بالنيات” تمامأء فكلاهما صحيح متفق عليه؛: وكلاهما وقع التفرد في الحلقات الأربع 
الأولى منه؛ وكلام الإمام النسائي هو الصواب بعينه» والله أعلم. 
.اماه 

؟. وقال النسائي-رحمه الله-: “أخبّرتا الْحَسَنْ بْنُ إبتماعيل بن سَلَيْمَانَ قال أنبأنا يَحْيَى 
ا مان ن يانه عن منصئور» عن َالد إن منغده عن أبي منُود» َل لش الذي 8 
حول الكغبّة فاستسقى ...الحديث" قال النسائيت: وَهَذا حبر ضتعيفة لان يَحيَى ابْنَ يَمَانِ أنفرد 
به ون أصتحاب سقبَانَ وَيَحيَى بْنُ يمَان: ل يتيده لوء حفطيه حفظه وكَثْرَة خملئه*". 

أخرجه الدارقطني!**"), والبيهقي!:؟" » وابن أبي شيب(" جميعهم من طريق يحيى 
ا يَمَانء عَن منفيّان» عن مَنصُورء عَن خالد بْنِ سعدء عَنْ أبِي مْعُودِ به بنحوه. 

قلت: هذا تفرد مطلق-أيضا-» كسابقه؛ لكن الأول: صحيح. وهذا ضعيفء إذ لم يتابع 
يحيى بن يمان على قوله في شرب النبيذء بل إن أصحاب سفيان بن عيينة رووا خلاف ذلك. 

وهذا الحديث ذكره كثير من علماء العلل» ونسبوا الوهم فيه إلى يحيى بن يمان؛ فقد 
قال ابن عدي: " سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول: ابن يمان سريع النسيان» وحديته 
خطأ عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد عن أبى مسعودء إنما هو عن أبى صالح؛ عن 
المطلب بن أبي وداعةء وقال ابن عدي: “وابن يمان في نفسه لا يتعمد الكذب إلا أنه يخطئ 
ویشتبه عليه" 

وقال ابن أبي حاتم: 'سألت أبا زرعة عن حديث يحيى بن يمان» عن سفيان...فقال: 
"هذا إسناد باطل عن الثوري؛: عن منصورء وهم فيه: يحيى بن يمانء وإنما ذا كرهم سفيان» 

عن أبي صالح» عن المطلب بن أبي وداعةء مرسل؛ ١‏ فلعل الثوري إنما ذكره تعجبا حين حدث 

بهذا الحديث مستتكر أ* (". 

وقال الدارقطني: "لا يحفظ هذا من حديث منصورهء إلا من رواية يحيى بن يمان» عن 
الثوري؛ وقد تابعه عبد العزيز بن أبان» وهو-متروك-» عن الثوري» وتابعهما-أيضا- اليسع 
ابن إسماعيل» وهو-ضعيف-» عن زيد بن الحبابء عن الثوريء وإنما الذي عند الناس 


(۷۸۸)السنن الكبرى(۲۳۷/۳)كتاب الأشربةء باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكرء برقم(١١١٠).‏ 
(۷۸۹ )سنن الدارقطني(٤/۳٠۲)‏ كتاب الأشربه وغيرهاء برقم(٤۸‏ ). 

(١۷۲۹)سنن‏ البيهقي الكبرى(ه/٤‏ ١٠)ء‏ كتاب الأشربة والحد فيهاء باب ما جاء في المسكر. 

(۷۹1)مصنف ابن أبي شيبة(٥/۲۹)؛‏ في الرخصة في النبيذ ومن شربه؛ برقم(8514؟؟ ). 

(؟45/)الكامل في ضعفاء الرجال(2/9؟؟-5512). 

(745)علل ابن أبي حاتم(؟/5-76؟)مختصرا. 


والثوري: عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود: "أنه كان يمسح على الجوربين" 
فيقال: إن يحيى بن يمان انقلب عليه هذا الحديث!؛""). 

وقال البيهقي: 'ورواه يحيى بن يمان عن سفيان فغلط في إسناده... وقد سرقه عبد 
العزيز بن أبان؛ فرواه عن سفيان؛ وسرقه اليسع بن إسماعيل؛ فرواه عن زيد بن الحباب؛ عن 
سفيان. وعبد العزيز بن أبان: متروكء واليسع بن إسماعيل: ضعيف الحديث أخبرنا بذلك أبو 
عبد الرحمن السلميء وأبو بكر بن الحارث عن أبي الحسن الدارقطني»ء وروى البيهقي بسنده 
عن البخاري أنه قال: " حديث يحيى بن اليمان هذا: لم يصح عن النبي ا(“ . 

وقال ابن الجوزي: "هذا حديث منكر" ثم نقل أقوال العلماء في هذا الحديث7"'). 

وقال الألباني: ضعيف الإسنادا"". قلت: وضعيف المتن أيضاً. 

وقد روى البخاري؛ وابن ماجه؛ والنسائي» وأحمد وغيرهم» جميعا من طريق: مفيّان 
بن عيينةء عن الزاهري» عَن أبِي سلّمَةَء عن عائشة عَنْ الثبئ 4# قال: كل شراب أمتكر فَهُو 
حَرَام7*""), وهذا يتنافى مع ما رواه يحيى بن يمان» وهو على مذهب النسائي: 'حديث منكر"؛ 


والله أعلم. 


¥ 4 ¥ 
المطلب الثاني: الغراب ة: 


حدد الإمام مسلم ملامح الغريب كما مر في مقدمة هذا المبحث؛ وتابعه على ذلك من 
جاء بعدهء إذ قيدوا الغريب ب: التفرد عن مشاهير المحدثين. 
والغريب من الحديث ليس مرغوبا عند المحدثين» وقد ذمه كثير من السلف» فقد وروى 
مسلم في مقدمة صحيحه بسنده عن حَمّاد بْنُ زَيْدء أنه قال لرجل: "تلغني أنك لزمئت ذاك 
الرَجّلء قال: نَعَمْ يَا أبَا بكر إنهُ يَحِينُنَا بأشيَاء غرائب» فقا أَيُوبْ: 'إنمًا نفر» أو تفرق من تلك 
الْغدائب(15), 
وقد اعتنى الإمام النسائي بالغريب» ونص عليه» وأصدر حكمه بعد بحث وتدقيق؛ 
وبالمقابل نفى الغرابة عن بعض الأحاديث التي يوهم ظاهرها ذلك» وإن كان لم ينص على 


(44؟7) العلل الواردة في الأحاديث النبوية(57/5١).‏ 

(45/)ينظر: السنن الكبرى للبيهقي .)٠٠١/۸(‏ 

(917؟) ينظر: العلل المتناهية(؟5175/5). 

(۷۹۷) أحكام النسائي على أحاديث سنن النسائي(١/884):‏ ع(؟١٠097).‏ 

(54)ينظر: صحيح للبخاري(١-55/5)كتاب‏ الوضوء.ء باب الا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكرء يرقم(؟؛ ؟)» 
وسنن ابن ماجه(۲۱۲۳)؛ كتاب الأشربةء باب كل مسكر حرامء برقم(545): وسنئن النسائي الكبرى(2/5١؟))‏ 
كتاب الأشربة» باب تحريم كل شربا مسكره برقم(1١٠5):‏ ومسند أحمد(51/5). 

(44/) مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي .)19/١(‏ 


ذلك صراحة» ولكن يفهم هذا من طريقة عرضه لهاء واعتمد في تصحيح الغرائب وتضعيفها 
قواعد وضوابط تنسجم مع منهجه في التصحيح والتضعيف. 
ومن الأحاديث التي نص الإمام النسائي على غرابتها: 

.١‏ قال النسائي-رحمه الله-: "أنبَا مُحَمَّدُ بْنْ إنريس-أبُو حاتم-الرازي قال: حدقا 
عُسَنُ بْنُ حقص بْن غيّاثء قال؛ حدثنا أبي: حن منغر» قال :: أخبّرئي طلحَة بن مُصراف؛ عن 
أبي مسلم الأغر» عن ابي هريره عن لذبي 4 قال: لا هي الْبُعْوتْ عَنْ غزو بَيْت الله حتى 
يُخسف بِجَيْش منهُم” 4 

؟. وقال-أيضا-: "أخبّرتي مُحَمَدُ ن داود المصّيصي قال حَدثنا يَحْيَى بْنْ مُحَمَّد بْن 
سابق قال حَدثنا أبُو أسامّة قال حَدْثَنَا عَبْدُ السلّامو-يعني ابن حرب- عَنْ الذالاِي-واسمه يزيد 
أبو خالد عن | عرو بن مره عن مالم بن أيي الجَعد عَن أخيه قال حَئتي ابن أبي ربيعة عن 
حفصة بنت عُسسَ قالت: قال رسول الله 2: 'يُبِعث حَشد إلى هذا الحرم. ..الحديث" قال النسائي 
معقباً على الحديثين معا: " هذا حديث غريبء والذي قبله غريب٠ا‏ 0 

أما الحديث الأول: فكان النسائي قد أخرجه في الحديث الذي قبله عن عمران بن بكار 
عن بشر بن شعيب٬عن‏ ايه عن الزاهري» سُحيم» عن ابي هْريْرَة به بنحوه"'“» وصححه 
الألباني من الطريقين؛ فقال عن الأول: '"صحيح؛ وعن هذا: 'حسن صحيح" ('“. 

ولم أجد من أخرجه بالإضافة إلى النسائي سوى الحاكم النيسابوري''*" وذكره 
الأنصاري في: طبقات المحدثين*'*» والفاكهي في: أخبار مكةل'”*). 

قلت: هذا الحديث غريب سنداً؛ لأن المتن له شواهدء ويبدو لي أن الغرابة في أصل 
الإسناد-أي في الصحابي-إذ لم يعرف هذا الحديث من طريق أبي هريرة» وعرف من طريق 
صحابة آخرينء وقول النسائي : "والذي قبله غريب يشمل حديث أبي هريرة من الطريقين؛ 
لأن حديث الخسف مشهور عن أزواج النبي#: (حفصةء وصفيةء وعائشةء وأم سلمة)ء ولم 
يروه غيرهن» فيستغرب أن يأتي هذا الحديث من طريق أبي هريرةه » ولا يستبعد أن يكون 


(* ۸۰( السئن الكبرى("/585؟): كتاب الحح؛ باب حرمة الحرم؛ برقم( .)۳۸٦۱‏ 

(۸۰۱)اسنن الکبری(۲۸۰/۲)» كتاب الحج؛ باب حرمة الحرم؛ برقم(5851). 

(۸٠ ۲(‏ السنن الكبرى( "م8 5ل كتاب الحج. باب حر مة الحم برقم( ۰ ^( 

)۸٠۳(‏ أحكام الألباني علي أحاديث سنن النسأئي(۱/٥٤٤)ح‏ رقم(۲۸۷۷و۲۸۷۸). 

[4 + ه)المستدرك على الصحيحين(٤/٦١٤)؛‏ برقم (۸۳۲۳ )قال الحاكم: "هذا حنبيث شغربيب دي ولم يخر جاه . 

(٠٠۸)الأنصاري»‏ عبد الله بن محمد بن جعفره طيقات المحدثين يأصيهان؛ مؤسسة الرسالةبيروت-لبنان» الطبعة 
الثائية, ۹۹۲ ١م.(٤‏ دو ٣٦؟).‏ 

( 1 ۸)الفاکهي؛ محمد بن اسحاق؛ أخيا مكة, دار خضيرء بيرقت حلبنان: اللطبعة الثائية» 5 AE 4١‏ 
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هذا الحديث مرسل صحابيء فلعل أبا هريرة سمعه من إحدى زوجات النبي#ك؛ ولم يذكرها 
في إسناده؛ وهذا أقرب الاحتمالات إلى الصواب, والله تعالى أجل وأعلم. 

وأما الحديث الثاني: فأخرجه الترمذي”"”*)؛ وابن ماجداث”*),وأحمدل''*اءوأبو يعلى 
٠‏ وابن راهوايه"'“ء وابن ابي شيبة"'ءو الطبر اني" »كلهم من طريق سفيَانَ الثوريء عَنْ 
سلَمَة بن ڪيل عن يي ٳذريس رهبي عن ملم بن صفوان عن صفيّة بنت حبي به نحوه. 

قلت: هذا الإسناد: ' مفْيَانُ الثوريء عن سلمّة بْن كهيل عَنْ أبي إئريس الْمُرْهبِيُ عَنْ 
صُنْلمِ بْنْ صفوان ' روي به الحديث نفسه عن صفية بنت حيي-أم المؤمنين-» وليس عن 
حفصة بنت عمر-أم المؤمنين-كما هو واضح من تخريج الحديث؛ وهذا هو وجه الغرابة فيه. 

وقد صححه الترمذيء والألباني من طريق صفية!''*)؛ وحكم عليه بالنكارة من طريق 

و( 01), 

أما حديث حفصسة: فأخرجه على الصواب: لمم مسلم" ')ء وابن ماج“ 
والطبراني*), والحاكما''*), والحميدي!”"". وأبي يعلى( ؛.جميعهم من طريق : سفيان بن 
عْيَينَة عن أُميّةَ بن صفوان بْن عَبْد الله بن صفوان عن جده عبد الله بن صَفوَانَ عن حفصة به 
نحوه أو بمعنأه. 


۸١ ۷[‏ )سنن الترمذي(478/4).: كتاب الفتن ١‏ باب ماجاء في الخسفء برقم(144١١)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۸۰۸)صحیح ابن ماجه(۲/٠١۱۳)؛‏ كتاب الفتنء باب جيش البيداء برقم(٤٦٠٠.‏ 

(۸۰۹)مسند أحمد(٣/۳۳۹)ح‏ رقم(1۹۰۱) وفي(۳۳۷/۹)ح رقم(۹۰۲٦۲).‏ 

۸٠١ (‏ )مسند أبي يعلی(4۹۳/۱۲٤)ح‏ رقم (۷۲۰1۹)وفي(۱۳/٤۳)ح‏ رقم(١۷۱۱).‏ 

(811)مسند إسحاق ابن راهواية(١/117)مبرقم(©١),‏ 

(417)مصنف ابن أبي شيبة(۷/ ٤٦۰‏ )» برقم .)۳۷۲۲٤(‏ 

(415)المعجم الکبیر(٤۲/٥۷)ح‏ رقم(۱۹۷)وفي‌(٤۲/٦۲)ح‏ رقم (۱۹۸). 

(4 ١ه)ينظر:‏ جامع الترمذي(478/4)؛ ح رقم(84١2):‏ حوقد سبق تخريجه-؛ وصحيح الجامع للألباني ح رقم(459١)‏ 
ء وصحيح أبن ماجه(؟/١851؟١)‏ ح رقم(4 ١57‏ 54). 

)8١(‏ أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/47‏ 4)ح رقم(14815). 

(>87) صحيح مسلم(9/4١؟؟١)عكتاب‏ الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت؛ برقم(5887). 

(411)صحيح ابن ماجه(؟/ :)١76 ٠‏ كتاب الفتن؛ باب جيش البيداء؛ برقم(؟7١‏ 5). 

(814)المعجم الكبير (؟7/؟5١٠١)ح‏ رقمزه : ؟). 

(419) المستدرك على الصحيحين(471/4): برقم(؟5؟85) وقال:هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(٠67)مسند‏ الحميدي(1717/1). 

(871) مسند أبي يعلى(7١4171/1).‏ 


فوجه الغرابة في الحديث أن السند الأول ذكر فيه حفصة وهما من أحد الرواة» مع أن 
الإسناد روى به الثقات الأثبات هذا الحديث عن صفية؛ وحديث حفصة روي بالإسناد الأخير 
على الصوابء كما هو في صحيح مسلم وغيرهء وصححه الألباني 

وقبل أن أنهي كلامي عن هذا الحديث أشير إلى أن الحاكم قال بعد إخراج هذا الحديث: 
" حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه'» ولعل هذا وهم منه-رحمه الله-؛ فقد أخرجه مسلم» من 
الطريق نفسه كما هو واضح في تخريج الحديث؛ وقد وجدت هذا قد تكرر مرارا من الحاكم: 
ولكن من يسلم من الوهمء فالكمال لله وحذه. 

»» 

*. قال النسائي: ' تنا القاسمٌ بْنُ زكريًا بْنِ دينار» قال: حا سين بن علي عن 

زائدة””*)» قال :حا عيذ أبْنْ أبي عَرُوبَة قال: نتا هام "٣ء‏ ان اا ازير المکي حَدَدهُم 


(55م) 


مومنى چم غ ق چ الخ مسر الى ايا 


عن نافع ابن جْبَيره أن أبَا عبَدة بن عبد اللّهِ بن مَنْمُودء حَتْتَهم أن ل لَه نعود قال 
كا في غزة فحبَستَا امرون غن صتلاة الف والتصنر واْمَغرب والعشاء. .. الحديث" قال 
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النسائي: ” هذا حديث غريب من حديث سعيدء عن هشامء ما رواه غير زائدة 


وكان الإمام النسائي قد رواه قبل ذلك من طريق عبد الله بن المبارك؛ عن هشام عن 
أبي الزبير به بنحوهل”*) وعن هناد بن السريء عن هشيمء عن أبي الزبير به بنحوه!""”). 
وأخرجه الترمذي"ء وأحمد“)ء والطيالسي("”*)؛ والطبراني7'”*)؛ وابن عبد 


البر('”*)؛ جميعهم من طريق هشام الدستوائي» عن أبي الزبير به بنحوه. 





(877) أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي( 45/01 4)ح رقم(١84١).‏ 

(۲۳ه) هو ابن قدامه الثقفي أبو الصلت الكوفي ثفة ثبت ثبت صاحب مئنة (تقريب التهنيب *١؟).‏ 

(814) هو الدستوائي؛ ابن أبي عبدالله سنبر ء ثقة ثبت انظر:(تقريب التهذيب577) 

(478) السئن الكبرى( 505/١‏ )» كتاب الأذان» باب الاكتفاء بالإقامة لكل صلاةت برقم .)1١171(‏ 

(475) السنن الكبرى(440/1). كتاب مواقيت الصلاةء باب كيف يقضى الفائت من الصلاة برقم(545١):.‏ 

(4719)السئن الكبرى(١507/1‏ )كتاب الأذان باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد وبالإقامة لكل صلاه حديث .)١١١١(‏ 

(6728)جامع الترمذي( 758-15519/١‏ )كتاب السلاة باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات.. .برقم .)١75(‏ 

(875) مسند أحمد(١/1075)عن‏ كثيرء عن هشام الدستوائي به. 

(870) مسئد الطيالسي(١/14‏ 4). 

)٠١١/٠١( )۸۳١(‏ عن أبي مسلم الكشي عن حجاج بن نصيرء عن هشام الدستوائي به. 

(455) التمهيد(ه/1907)عن عبدالوارث بن سفيان؛ عن قاسم بن أصبغ؛ عن أحمد بن محمد البرقي عن أبي معمرء 
عن عبد الوارث؛ عن هشام الدستوائي به. 
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كما أخرجه أحمدة”"), وابن أبي شيبة"ء وابن عبد البرا"“ء جميعهم عن هشيم 
عن أبي الزبير به بنحوه. 

ورواه البيهقي من طريق الأوزاعيء عن أبي الزبيرء به بنحوه 0 ”). 

قلت: متن الحديث صحيح ومشهورء وله متابعات كثيرة» كما هو واضح من التخريج 
كما أن له شواهد في الصحيحين»ء وغيرهماء لكن ما يهمنا هنا هو طريق زائدة» عن سعيد بن 
أبي عروبةء عن هشام الدستوائي. 

ويبدو لي أن الغرابة التي أشار إليها النسائي هي في سند الحديث؛ وبالتحديد في وجود 
سعيد بن أبسي عروبة فيه؛ فالنسائي رواه من طريق سويد بن نصرء عن هشام به على 
الصواب7"”*), ثم جاء بهذا الطريق واستغربه. 

وهذا الطريق تفرد به زائدةء ولم يروه أحد غيره» وهذا يسمى تفرد نسبيء فقد روي 
الحديث عن عبد الله بن المبارك: وحجاج بن نصيرء وعبد الوارث بن سعيد جميعهم عن هشام 
الدستوائي» ورواه هشامء وهشيمء والأوزاعي؛ جميعهم عن أبي الزبير به بنحوه. 

قلت: للحديث علة أخرى؛ وهي الانقطاع فيما بين أبي عبيدة» وأبيه» فقد قال 
الترمذي:" حديث عبد الله: ليس بإسناده بأسء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد ال" 

وقال الشوكاني: " الحديث رجاله رجال الصحيحء ولا علة له إلا عدم سماع أبي عبيدة 
من أبية» وهو الذي جزم به الحفاظ- أعني عدم سماعه منه-"""“؛ وقال الشنقيطي: 'والظاهر 
أن إسناد حديث أبن مسعود هذا لا يخلو من ضعف؛ لأن راويه عنه: أبو عبيدة » وروايته عنه 


{At 


مرسلة؛ لأنه لم يسمع منه؛ ولكن هذا المرسل يعتضد بحديث أبي سعيد": 


(۸۳۲) مسند أحمد(١/477)عن‏ كثيرء عن هشام الدستوائي به. 

(4؟8)مصنف أبن أبي شيبة(417/1).كتاب» باب في الرجل يتشاغل في الحرب أو نحوه كيف يصليءبرقم(ة117195). 

(5؟8) التمهيد (5/5؟؟)عن محمد بن إبرأهيم: عن محمد بن معاوية»عن أحمد بن شعيب» عن هناد بن السرى؛ عن 
هشيم» عن أبي الزبير به. 

(895)السئن الكبرى للبيهقي (؟/9١؟)‏ كتاب الصلاة» باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى برقم( .)٠٠١‏ 

.)۱٥۸۹( حدیٹ‎ )٤۹٥/۱( )۸۳۷( 

(۸۳۸)جامع الترمذي( ۳۳۸/۱)» ح رقم .)١5(‏ 

(9؟4) نيل الأوطار(؟/45). 

)۰ 4 الشسنقيطي: محمد الأمين بن المختار الجكني؛ أضواع البيان في تفسبر القرآن بالقرآن؛ دار الفكر؛ بيروت- 
لبنان ٤٦ ١/٣(.م١ ۹۹١‏ )بتصرفءوينظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدار قطني (مخطوط م”الوحة؟؛ "أ). 
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قلت: وكلام الشنقيطي مُوّجه؛ فلم يذكر أحدّ من العلماء أن لأبي عبيدة رواية عن 
أبيه““ء وقد صحح الألباني هذا الحديث من طريق هشيم» عن أبي الزبير به» معتمدا على 
حديث أبي سعيد الخدريء فقال: 'صحيح بما قبله"“. 

«®» 

4. وقال التسائي-رحمه الله-: "أنا أَبُو بَكْر بْنْ النضئر بْن أبي النضئرء أخبرتي أَبُو 
اضر هاشم بن القاسم» تا عبد الله الأشجعي» عن سيان اوري عَن عَبَيْدٍ المكتب» عَنْ 
فضتيل» عن الشغي» عَن أنس بن مالكء قال: كتا عند رول الله # فضتحك فقال: هل 
ترون مم ضتحكت؟. ..الحديث" قال النسائي: " ما أعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير 
الأشجعي» وهو حديث غريب واش أعل""““. 

والحديث أخرجه مسلم بسنده ومتنه» باختلاف يسير جدا في بعض حروفه ٣‏ 
كما أخرجه ابن حبان*؛*), وأبي يعلى(''*). وذكره الحاكم(''*), والمزي(”'*)؛ جميعهم من 
طريق أبي بكر بن النضرء عن ابن النضر به بنحوه. 

قلت: إن لم يعلم النسائي فربما عَم غيره؛ فقد رواه أبو عامر الأسديء عن سفيان؛ 
فيما نقله ابن كثير» عن ابن أبي حاتم أنه قال: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي 
شيبة» حدثا منجاب بن الحارث التميمي» حدثنا أبو عامر الأسديء حَدْثَنَا سفيَانَ-الثوري- 
4# فضتحك...الحديث» ثم عقب ابن كثير بقوله: " وقد رواه مسلم والنسائي جميعا عن أبي بكر 
ابن النضرء عن أبيه» عن عبد الله الأشجعيء عن سفيان الثوري به؛ ثم قال النسائي: "لا أعلم 
أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير الأشجعيء وهو حديث غريب" هكذا قال '““. 


(441) ينظر: تهذيب الكمال(55/714). 

(841) أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(11/1١)ء‏ ح رقم(117). 

(849) السنن الكبرى[2508/5)؛ كتاب التفسيره باب سورة الإنفطارء برقم(؟79١1١).‏ 

.)١555(مقرب صحیح مسلم(٤/۲۲۸۰) كتاب الزهد والرقائق؛‎ )۸٤4( 

(445)صحيح ابن حبان(5١/58")؛‏ ذكر الاخبار بأن أعضاء المرء في القيامة تشهد عليه.. .برقم(54*؛١).‏ 

(845) مسند أبي يعلى (91/9). 

.)"^/١(ثيدحلا في معرفة علوم‎ )۸٤۷( 

(844) في تهذيب الكمال(۹٠/٠۲۳)ء‏ وقال رواه مسلم والنسائي عن أبي بكر بن أبي النضر فوافقناهما فيه بعلو. 

)۸٤۹(‏ تفسیر ابن کثیر (۲۷۸/۳و۷۸٥)‏ بحثت عن قول ابن أبي حاتم في كتبه» فوجدته قال: ستل أبو زرعة عن حديث 
رواه سفيان عن عبيد المكتب؛ عن فضيل بن عمرو الفقيمي» عن الشعبي عن أنس قال ضحك النبي##... ونكر 
الحديث ورواه شريك عن عبيد المكتب عن الشعبي عن أنس عن النبي8 فقيل لأبي زرعة: أيهما أصح قال 
حديث سفيان.( علل ابن أبي ؟777/7). 
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ولذلك نجد النسائي يحتاط لنفسه؛ فلا يجزم إلا إذا كان متيقناء فحين قال: " ما أعلم أحدا 
روى هذا الحديث عن سفيان غير الأشجعي' نفى العلم عن نفسهء ولم ينفه مطلقاً. 

وفي ختام هذا الباب لا بد من الإشارة إلى أن الإمام النسائي-رحمه اللهحبرع في نقد 
الأسانيد» كما برع في نقد الرجال» وقد كان مصيباً في معظم أحكامه؛ وجانبه الصواب في 
القليل النادر منهاء وهذا لا يعيبه» أو ينقص من قدره أبدأً؛ لأنَ هذا يبقى اجتهاداء ولو قَدْنَ لنا 
أن نسأل الإمام النسائي عن هذا القليل؛ فلربما وجدنا عنده جواباً شافياء ولكن في ضوء 
المعطيات التي بين أيديناء لا نملك إلا أن نزعم أن الإمام النسائي خالف أحياناء وربما وهم 
أحياناً أخرى؛ وهذا حال أي عمل بشريء لا بد أن يعتريه النقصء ويأبى الله أن يشاركه أحد 
في الكمال» ويأبى كذلك أن تكون الصحة المطلقة لغير كتابه جل وعلا. 


خلاصة الفصل: 
حكم الإمام النسائي في هذا الفصل على إسناد تسعة وعشرين حديث بالرد وكانت على 
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من المهم أن نعلم أن الإمام النسائي لا يحكم على كل الروايات المقبولةء لكنه يحكم 
على بعضها فقطء وذلك للتأكيد على صحتهاء ورد الشبهات عنهاء أما الروايات السالمة من 
الانتقاد فلا حاجة للحكم عليهاء وبالجملة فإن سكوت النسائي على الحديث؛ شهادة منه 
بقبوله» وهذا في الغالب الأعم؛ لأن كتاب السنن يعد كتاب علل؛ وكل غلة علمها النسائي فلا 
بد له أن يبينهاء وما يسكت عنه؛ يفترض أنه لا علة لهء وقد سبقت الإشارة في المبحث 
التمهيدي إلى مثل هذاء وذنكرت قول الحافظ ابن حجر عن حديث رواه النسائي وسكت 
عليه: :" وأما النسائي فسكت عليه؛ فاقتضى أنه لا علة له عنده7"). 

لكن هذه القاعدة ليست مضطردة: فقد وجدته روى بعض الأحاديث المتكلم فيهاء 
وسكت عنهاء ولكن هذا قليل إذا ما قيس بحجم الكتاب؛ وهذه الأحاديث لا نستطيع أن نجيب 
عنها نيابة عنه؛ لكننا نجتهد فنقول: إما أن يكون فاته الكلام عليها سهوأء أو تكلم عليها في 
مواضع سابقة؛ أو في مكان آخرء فاكتفى به وإما أنه ترك ذلك لنباهة القارئ؛ وإما أنه لم 
ير لها علة عندهء فليس بالضرورة أن يحيط العالم يكل شيء: إذ الإحاطة التامة لا تكون إلا 
لله وحده. 

وخلاصة القول: أن أحكام الإمام النسائي على الروايات بالقبول قليلة؛ وذلك لأن 
معظم روايات الكتاب صحيحة-في نظره على الأقل-»؛ فهو ينبه إلى ما له علةء وأما ما لا 
علة له» فالكلام عليه من نافلة القولء لكنه يلجأ إلى ذلك ليزيل اللبس أو التوهم المتصور 
عن الرواية؛ فيحكم عليها بالقبول» والله تعالى أعلم. 


(١)انظر:‏ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأنكارء لابن حجر(١/؟١4).‏ 
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المبحث الا 
الدكم على الحديث بالصحة 

لا يلجا الشسائي إلى الحكم على الحديث بالصحةء إلا إذا كان الحديث متكلماً فيه؛ 
ليؤكد أن الحديث صحيح» بالرغم مما قيل فيهء وهذا على الأغلب. 

المطلب الأول: الأحاديث التي حكم عليها النسائي بالصحة بأقواله المستقلة. 

.١‏ قال النسائي-رحمه الله-:'أخبّرنا مُحَمّدُ بن رافع قال: نا مُحَمْهُ بْنْ بشر قال: نا 
عر بن خليفةء عن عبد الْجِبّار بن وائل» عن أبيهء أنه رأى النبي # إذا افتتح الصا رقع 
َيِه حَتى تَكاد ناماه تُحاذي شحمَةَ أنه" قال النسائي: "عبد الْجبّار بن وآئلء لم يسمع من 
بيه و الحديث في نفسه صحيح7). 
وقد سبق دراسة هذا الحديث في مبحث المنقطع دراسة مستفيضة بما يغني عن إعادته هناء 
وخلاصة ما قيل هناك: ' أن الحديث صحيح في نفسه-كما قال النسائي- وله متابعات كثيرة؛ 
لكنه منقطع من طريق عبد الجبارء عن أبيه؛ لأن عبد الجبار لم يدرك أباهء وقد أبان عن 
الواسطة بينه وبين أبيه في أحاديث أخرى كثيرةء فرواه عن أخيه» وعن أمه» وعن بعض 
مواليه» وعن آهل بيته» جميعهم عن أبيه وائل بن حجر" . 

وهذا يؤيد ما ذهبت إليه من أن الإمام النسائي يلجأ إلى الحكم على الرواية بالقبول إذا 
كان فيها شبهة» أو احتمال ضعفء فهذه الرواية مرسلة؛ لكن متنها صحيح بمتابعاته وشواهده. 
وقد جاء متصلاً من طرق أخرىء ناهيك عن أن المرسل يحتج به عند قوم مطلقاء وعند قوم 
بشروط منها أن یروی من وجه آخر متصلا. 

مالع اه 

؟. أَخْبَرنًا يَحْيَى بْنُ مُوسىء قال: حَدُثنا أنسْ بْنْ عيّاضء قال: حَدثنا الأوزّاعي؛ عن 

إن شهابء عَنْ أبي سلَمََ أن أبا ْرَيْرة قال: قُْتَ: يَا رسئول الّه! إِنْي رَجْلَ شاب قذ خشيت 





(1)السنن الكبرى(١/4١")كتاب‏ الإقتتاح؛ باب موضع الإبهامين عند الرفعء برقم(105)» وكان قد ذكره في )”017/١(‏ 
| باب رفع اليدين حيال الأثنين» برقم(۳٠٠)»‏ وأعاده في(٠/۳۲۳)»‏ باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام؛ 

برقم (4١٠٠)كلا‏ الحديثين من طريق عبد للجبار عن أبيه بالمعنى» وذكر قصة صلاة أبيه خلف النبي 83 
ووصفه لصلاة النبي8اء وقصة الرجل الذي دعا بعد الاعتدال من الركوع, وابتدار الملائكة لدعوته وارتفاعها إلى 
العرشء: وأخرجه النسائي كذلك من غير طريق عبد الجبارء فقد رواه في الكتاب نفسه (١/744)موضع‏ اليدين عند 
الجلوس للتشهد الأول برقم »)۷٤١(‏ وفي(١/774)؛‏ باب صفة الجلوس في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة برقم 
)١١41(‏ عن محمد بن عبد الله المقرئ؛ وقتيبة بن سعيد كلاهما عن سفيان» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن 
وائل؛ به بمعئاه. 

(؟) ينظر: الفصل الثاني من الباب الثاني (ص١7/وما‏ بعدها). 

(4) ينظر:مقدمة ابن الصلاح(١/۳۲)ء‏ وشرح نخبة الفكر .)٦۸/١(‏ 
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عَلَى نفسي العَنّتء ولا أجذ طولاً ازوج السا أفأختتصي؟ فأغْرض عَنهُ النبي 88 حتى قال: 
ثلاثاء فقَال النبي؛ 29: “يا أبَا هرَيْرَة جف الََْمّ يما أنت لاق» فاخنّص علَى ذَلكَ أ دغ ثم قال 
النسائي بعده: ": الأوزاعي لَمْ يَسْمَعْ هذا الحديث من الزهْري وَهَذًا حديث صحيحٌ قذ روا 
يُونسُ عَن الذهري7). 
قلت: وهذا-أيضاً- كالذي قبله» أعل النسائي الإسناد من هذا الطريقء وصحح المتن 
بوروده من طريق آخر صحیح؛ إلا أن الأول مرسل» وهذا منقطعء فلم يروه من طريق 
الأوزاعي -بالإضافة إلى النسائي- سوى الشهاب القضاعي في إحدى الروايتين عنها'. 
وروى ابن أبي عاصم الفقرة الأخيرة من الحديث:"جف القَلّمٌ بمَا أنت لاق ' ثم قال: 
وللمصنف بهذا السند حديث آخرء والحديث أعله النسائي بالانقطاع فقد أخرجه من طريق أنس 
ابن عياض...ثم ساق ابن أبي عاصم الإسنادء ونقل تعقيب النسائي عليه؛ ثم قال: قلت-القائل 
اين أبي عاصم-: 'رواية لو تس هذه ساقها المصنف بعده"1"), 
في حين رواه البخاري*ء والبيهقي ٤‏ والطبراني( و این أبي عا 
والقتضاعي(''ءوابن وهب7''!؛ جميعهم من طريق » يُونس بن يزيد عَن الزفري عن أبي 
سلَمَة» عن ابي هُرَيْرَة به نحوه. 
الزمري والأوزاعيء وقد اتصل من الطريق نفسه لكن من طريق يونس بن يزيد عن 
الزهريء وهذا ملحظ دقيق من الإمام النسائي. 
الله بُ عْمَرَ قال: حَدثني متعيد بْنْ أبي سعيدء عَنْ أبيه عَنْ ابي هرِيْرَة أن رمئول الله 4 
()السنن الكبرى(۲۹4/۳)كتاب النكاحءباب النهي عن التبتل برقم(۳١۳٠).‏ 
(1)مسند الشهاب(١/۳٠)من‏ طريق الوليد بن مسلم» عن الأرزاعيء عن الزهري؛ أبي سلمةء عن أبي هريرة بنحوهء 
وابن أبي عاصم في السنة(١/51)..‏ 
(۷)السنة لابن أبي عاصم النبيل(١/ )2١‏ قلت: لم أجد الرواية التي أشار إليها ابن أبي عاصم عند النسائي. 
(4إصحيح البخاري (1- ۹4/4 تاب النكاح؛ باب مأ یکر ه مر التبا والخصياء: برق( )٥۰۷٦‏ وقد رواد عن أصبغ 
أخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثلة. 
(4 )سنن البيهقي الكبرى(71/7) باب النهي عن التبتل والإخصاء برقم(؟714١).‏ 
(١٠)المعجم‏ الأوسط(؟/44)برقم(؛ .)١4١‏ 
(١1)السنة‏ لابن أبي عاصم(١/51)‏ 
(7١)مسند‏ الشهاب(١/9؟5؟).‏ 
("١)ايبن‏ وهفب. عبد الل بن وهبء القدر:؛ تحقيق: عبد العزيز العثيمء دار السلطان ءمكة المكرمة-السعودية» الطبعة 
الأونى 4.05 اه.(١51/1)‏ 
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كل السَئجِه قحل رَجْلَ قصلّى» كم جاء فلم علَى رمئول الله فرة عليه رول اله 
3 وقال: نجع فصل فَإِك لَمْ قصل" فرَجَعَ فصلى كما صلى» ثم جَاءَ ! إلى النبي 28 فَسلم 
عله فقال لَه رسُول الله 4: وعَليك السلا ازجع فصتلء قإلك م صل“ قعل ذلك ثلاث 
مَرات» فقَال الر“جل: : لذي بعك باحق ما أخنين 0 هذا ِي قال: إا قنت قت إلى 
الصلاة فكبّر: م اقرا ما تسر مَعْكَ من | القرآن» : ثم ارح حَتَى تَطمتن راكعاء : ثم ارفع حتّی 
تضتدل قائماء مادج حت تَطْمئِن متاجدأء َمْ رقع حَتَى تطْمئن جالسأء ثم اذعل ذلك ي 
صنلاتك کلھا ثم قال النسائي: "خولف يحيى في هذا الحديث فقيل: عن سعيد» عن أبي 
هريرة» والحديث صحيح''". 

قلت: يشير النسائي إلى أن بعضهم خالف يحيىء فرواه من طريق سعيد بن أبي 
سعيد-دون ذكر أبيه-عن أبي هرير ةي ويؤكد-أيضا-» أن الحديث صحيح» من الوجهين. 

أما الوجه الأول: فمروي من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله بن عمرء 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيهء عن أبي هريرة عن الثبي##؛ ورواه من هذا 
الطريق: البخاريأ”'ء ومسلم'ء وأبو داود اء والترمذي“'ء وأحمد "'ء وأبو نعيم('"ء 
واإبن خزيمة"ء وأبو عوانة(""ء وأبو يعلى" والبيهقي/'')» وغيرهمء جميعهم من طريق: 
يحيى بن سعيدء عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي 
هريرةد؛ به بنحوهء مع الاختلاف اليسير في بعض الألفاظ. 


.)554( كتاب افتتاح الصلاةء باب فرض التكبيرة الأولى برقم‎ ء)۳١۸/(ىربكلا‎ ننسلا)١‎ ٤( 

(١)مصحيح‏ البخاري :)1١١9/4-1(‏ كتاب الأذان باب وجوب القراءة للتمام والمأموم...برقم(01؟): وفي الكتاب 
نفسه ))١14/4-١(‏ باب أمر النبي#الذي لا يتم ركوعه بالإعادة برقم(7/57)» وفي كتاب الاستئذان(١-4/‏ 
٠‏ »؛ باب من رد فقال: عليك السلام برقم(؟5؟1). 

(151)صحيح مسلم :)548/1١(‏ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...يرقم(؟91١).‏ 

(۷)سنن أبي داود )۲٠١/1(‏ كتاب لصلاةء باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع ولسجود.... رقم("45). 

(14) جامع الترمذي )٠١4-٠١/9(‏ كتاب الصلاةء باب ماجاء في وصف الصلاة» برقم(؟٠؟)وقال:‏ حَمبَنَ صحيحٌ. 

(۹إمسند أحمد (477/7): في مسند أبي هريرة برقم(؟؟17). 

(١1)مستخرج‏ أبي نعيم الأصبهاني على صحيح مسلم(؟/١٠)؛‏ كتاب الصلاة باب من لم يتم الصلاة برقم(841). 

(١؟)‏ صحيح ابن خزيمة(١574/1؟)؛‏ كتاب الصلاة باب التكبي لافتتاح الصلاة برقم(1٦؛)ءوفي‏ الکثاب نفسه(۲۹۹/۱)؛ 
باب الأمر بإعادة الصلاة إذا لم يطمئن المصلي...برقم(+55). 

(؟؟) مسند أبي عوانة (١/475)أيواب‏ الصلاة: بابييان صفة الصلاة؛ برقم(؟ .)١٠١‏ 

(؟)مسند أبي يعلى( )445/١١‏ ح رقم(5917/9). 

(٤۲)سنن‏ البيهقي الكبرى(۳۷/۲)ء كتاب الصلاة. باب فرض القراءة في كل ركعة بعد التعوذ رقم(9١؟)»‏ وفي كتاب 
الصلاة (77/1١1)؛‏ ء باب فرض الطمأنينة في الركوع برقم(545١):‏ وكتاب الصلاة(؟/؟77)؛ باب وجوب القراءة 
في الركعتين الأخريين برقم(؟١؟؟١).‏ 
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ورواه أبو نعيم الأصبهائي-ليضا- من طريق عبد الله بن نميرء عن عبيد الله بن 
عمر» عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه به نحوه. 
وأما الوجه الثاني؛ فرواه البخاري""ء ومسلم""ء وأبو داودا""ءوالترمذي“ وابن 
ماجه"'ء وأبو عوانة'ء وابن حبان"ء وابن أبي شيبة""ء والبيهقي"'ء جميعهم من طريق 
عبيد الله بن عمرء عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة به بنحوه؛ وبعضهم يزيد على 
بعض في بعض الألفاظ. 
فالخلاف في هذا الحديث في رواية سعيد المقبري للحديث نفسه؛ عن أبيه عن أبي 
هريرة» وعن: أبي هريرة-مباشرة من غير واسطة-, وقد يُتوهم أن أحد الإسنادين خطاء فإذا 
كان الإسناد الأول هو الصحيح» فالثاني منقطع؛ وإذا كان الثاني هو الصحيح؛» فالأول مزيد في 
متصل الأسانيدء ولذلك نبه النسائي إلى هذه المسألة بقوله: " خولف يحيى في هذا الحديث 
فقيل: عن سعيدء عن أبي هريرة» وصحح الطريقين بقوله: 'والحديث صحيح7 ). 
لكن الترمذي قَدْمْ رواية 'سعيدء عن أبيه» عن أبي هريرة"؛ على الرواية الثانية: 
'سعيد عن أبي هريرة": وصح الرواية الأولى مع تأكيده على أن سعيد سمع من أبيه» وسمع 
من أبي هريرة”"؛ وحّسن الرواية الثانية وأكدّ على أن الرواية الأولى أصحة' ". 





(©؟)أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان(١-4/١7١١).‏ باب من رد فقال: عليك السلام برقم(51؟5)» وفي كتاب 
الأيمان والنذور (١-88/4١1١-185١)غ‏ باب إذا حنث ناسيا برقم(57519). 

(6١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه(18/1؟)ككتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...برقم(۳۹۷). 

(۲۷إسنن أبي داود (57/1؟) كتاب لصلاة؛ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع ولسجود.... رقم[ 46). 

(۲۸)جامع الترمذي(25/5): كتاب الاستئذان والآداب؛ باب ما جاء كيف السلام برقم(7947١)‏ وقال: حديث حسن. 

(4؟) سئن لبن ماجه (1171/1) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاة برقم(٠٠٠٠).‏ 

(0)مسند أبي عوانة (١/4755)أبواب‏ الصلاة؛ باببيان صفة الصلات برقم(5١15).‏ 

(١؟)صحيح‏ أبن حبان(7-777/5١١)‏ ذكر البيان بأن المرء يكتب له بعض صلاته إذا قصر في البعض الآخرء 
برقم(٠145١)‏ من طريق يحيي بن سعيدء عن عييد الله به نحوه. 

(؟*) مصنف بن أبي شيبة(7517/1)؛ كتاب الصلواتء باب في الرجل ينقص صلاته...؛ برقم(5104). 

(؟؟)سنن البيهقي لكبرى(؟/5١):‏ كتاب الصلاق باب ما يدخل به في الصلاة من التكبيرء برقم 2)75١51(‏ والكتاب 
نفسه(؟/7؟١).:‏ باب ما يفعل في كل ركعة وسجدة من الصلاة؛ برقم(15519). 

(4؟)ينظر: السنن الكبرى 2/1 ٠ح‏ (124). 

(5؟)قسال: هَذَا حديث حَسَنَ صتحيحٌ قال وقذ روى ابن مَيْر هذا الحديث عَن عَبَيْد الله بْنِ عُمْرَ عَنْ ستعيد المَقبُرِي عَنْ 
بي ختسرة و وئر یہ عت بيه عن یی شر رو تی فن تید خت خی ف خن ست ري 

(د») قال هذا حديث حمل ور يَخْتَى بن متعيد اقطان هذا عن عُبيْد الله بن شرا عن متعيد ابي فلن أبيه 

عن ابي هريرة؛ وحديث يَحْيَى بن سعيد أصنح. سبق تخريجه. ينظر(ص”27؛4 هامش؟ ؟). 
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فأماقول النسائي: 'خولف يحيى" ففيه نظرء فقد روأه يحيى بن سعيد نفسه من 
الطريق الثاني؛ كما جاء في رواية ابن حبان7"؛ وعبد الله بن نمير؛ الذي اشتهرت 
الرواية الثائية من طريقه تابع يحيى بن سعيد على روايته من الطريق الأول كما جاء في 
رواية أبي نعيم الأصبهاني. 
وأما تفضيل الترمذي للطريق الأول على الثاني» وتصحيح الأول وتحسين الثاني؛ 
ففيه نظر-أيضا-؛ لأن عبد الله بن نمير قد توبع على الطريق الثاني من جمع من الرواه 
فقد تابعه حماد بن أسامة؛ كما في رواية البخاري» ومسلمء وابن حبان؛ والبيهقي؛: كما 
تابعه أنس بن عياض في رواية أبي داود»ء وأبو بكر بن شيبة كما في رواية ابن ماجه. 
وإسحاق بن منصورء وعيسى بن يونس كما في رواية أبي عوانة. 
وخلاصة القول: أن الإسنادين صحيحان؛ كما قال النسائي. 
والذي أرجحه: أن سعيد المقبري سمعه عن أبي هريرة بواسطة أبيه» ثم سمعه من 
من غير واسطة من أبي هريرةء فرواه على الوجهين: مرة عن أبيه عن أبي هرير دخ ومر ة 
أخرى عن أبي هريرة#مباشرة؛ ورواه عنه عبيد الله بن عمر كذلك. 
وسعيد المقبري له سماع من أبي هريرة: وروى أحاديث أخرى غير هذا الحديث على 
الوجهين: مرة عن أبيه عن أبي هريرة ومرة عن أبي هريرة» وقد تكررت الرواية على هذا 
النحو في حديث آخرء فقّد سئل الدارقطني عَنْ حديث متعيد بن أبي سعيد سر خا بي 
ريْرَة نه قيل يا سول الله من أكرمٌ الناس؟ قال: "أتقَاهُم", فقالوا: َيْسَ عَنْ هذا نسنالك» قال 
فوسف مف تبي الله ابن تبي الله ان تبي الله ابن خليل الله" قالوا: لس عن هذا نالك قال 
من مَعَادن الْعرب شََألُون؟ خَيّارُهُمْ في الْجاهليّة خيَانُهُمْ في السام إذا فَقَهُوا"9"), فقال: 
يرويه عبيد الله بن عمر واختلف عنه فرواه يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد اللهء عن سعيد 
المقبربيء عن أبيه عن أبي هریرة؛ وخالفه عبد الله بن نميرء وأبو أسامة ومحمد بن بشرء 


(؟؟)ينظر: صحيح ابن حبان(7/5١؟5-1١١)‏ ذكر البيان بأن المرء يكتب له بعض صلاته إذا قصر في البعض الآخرء 
برقم( )١86‏ قال: "أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشرهء قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا يحيى بن سعيد 
قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثني سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة أن رسول الله ...الحديث. 

(4؟)ينظر: مستخرج أبي نعيم الأصبهاني على صحيح مسلم(70/7)؛ كتاب الصلاة؛ باب من لم يتم الصلاة برقم(١84)‏ 
قال أبو نعيم: ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر حدثني سعيد بن لبي 
سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي #6 دخل المسجده ة فدخل رجل فصلى ثم سلم على النبي8ك. . الحديث. 

(۳۹) الحديث أخرجه البخاري(١-283/4)كتاب‏ الأنبياءء باب قوال الله تعالى (وَاتّحَدْ الله إبْرَاهيم خليلاً) [النساء:5؟ ١‏ 
برقم,(1757 )من طريق سعيد عن أبيه عن أبي هريرةكدء وفي الكتاب نفسه(١-257/4)باب‏ قول الله تعالى: (إلقذ 
کان في يُومئف وإخوته آيَات للسائلين» [يوسف:/إبرقم (۳۳۸۲۳)من طريق سعيد عن أبي هريرةتك. 
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والحسن بن عياش؛ فرووه عن عبيد اللهء عن سعيد عن أبي هريرة لم يقولوا فيه: عن أبيهء 
والقول قول یحیی بن سعید(“. 
فالحديث صحيح» وحكم النسائي صحيح» وجاء متمشياً مع أقوال السابقين» وتابعه 
عليه من جاء بعده» وصححه من الرواية الأولى: الألباني من المخدثين'“. 
.ا » 
4. قال النسائي-رحمه الله-: "أخبّرنا قََيْبَةٌ بن سعيدء قال: حَدَعنًا الليثء عَن الربيع بْن 
سَبرة الجُهني» عن أبيهء قال: أذنَ رسُول الله ##» بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إِلَى امترأة من 
سي خامر» تضق نا أشنا :ما تُضلي؟ : فقلت: رذائي» وقال صاحبي: ردائيء 
وکن رذاءُ صتاحبي أجولة من ردائيء وكَنتَ أشبا مه فَإذَ نرت إَِى رذاء صتاحبي أغجتهاء 
وإذا نظت إِلَيُ أَحْجَبَتهَاء ثم قالّت: أنت وَرداوك يكفيني, فمَكت مَعَهَا ناء ثم ِن رسُول الله 
© لَه تن كان له من هذه الام لذ يل ميم ثم قال بعد 'قال أبو عبد 
الرحمن: "هذا حديث صتحيح"7'). سبقت دراسة هذا الحديث بما يغني عن إعادته هنا" . 
.هاه 
ه. قال النسائي-رحمه الله-: " أنبا عرو ب علي قال: حَدُتنا يَحْيَى-بْنُ ستعيد-. 
جابر ن عب الله أن رول الله #قرأى رجلا قذ ظلل عَلَيْه في السثفر فقال: اليس من ابر 
الصليَامٌ في السّفر". ثم قال النسائي بعده: " حديث شعبة هذا هو الصحيح*“). 
قلت: سبقت دراسة هذا الحديث تفصيلاً بما يغني عن إعادته هنا"'). 
» »+ 
5. روى النسائي-رحمه اللهحبسنده(؟؛) عن أبي أَيُوبطيهء عَن النبيّ 88 قال: ' (قل هو 
اله أحد) ّث القُرآن» ثم قال بعده: قال أَبُو عَبْد الحْسَن "ما أغرف في الحديث الصحيح 


(40)الدارقطني: علي بن عمره إللل الواردة في الإحاديث النبوية؛ تحقيق: محفوظ الرحمن السلفي؛ دار طيبة: 
الرياض -السعودية» الطبعة الأولى 546 ام.(174/4-ه؟1). 

(١4)أحكام‏ الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/47١)ح‏ رقم (484). 

(۲٤)السنن‏ الکبری(۳۲۹-۳۲۸/۳)» كتاب النكاح» باب تحريم المتعة» برقم( 566). 

(؟؛)ينظر الحديث الأول في الفصل الثالث(ص14*؟-ه؟؟). 

(44)أخرجه النُسائي في السنن الكبرى(1/١٠٠)‏ كتاب الصيامءباب ذكر اسم الرجل برقم( 157)موكان قد ذكر في 
الحديث الذي قبله رجل مبهم في الإسناد؛ فجاءت هذه الترجمة تبين اسم الرجل المبهم. 

(©؟)ينظر: الحديث الثاني في الفصل الثالث(ص5؟7-م؟"). 

(47)سبق ترجمة جميع رجال إسناده في الفصل الأول من الباب الثاني (ص299-758) 
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اتتادا اطول من هَذّ7). 

قلت: سبق دراسة سند هذا الحديث تفصيلا وأما متته فصحيح: ومشهور عند 
المحدشينء فقد رواه عدد من الأئمة من طريق عدد من الصحابةء فرواه البخاري من طريق 
أبي سعد الخدري ن“ “ء وراه مسلمل''!؛ من طريق أبي هريرة: وأبي الدرداء-رضي الله 
عنهما-: ورواه الترمذي من الطريق الذي رواه النسائي نفسه؛ لكنه جمع قتيبة مع محمد بن 
بشار» وتنب المرأة الأنصاريةء فقال: اثرأة أبِي أَيُوب» وزاد في لفظه أن رَسول اللّه 48 قال: 
جز أحَدكم أن يَقْرأ في َة كت القّْرْآن؟ من قرأ الله الْوَاحدُ الصّمد فقَد قرأ ثلث القرآن", ثم 
قال بعده: هَذا حديث حت ول تعر ف أحدا روى هذا الحديث اخسن من ر وَايَة زَائدَة وتابعه 
عَلَى روايته إمئرائيل وَالفضيل بْنْ عيّاض وقد روى شعبَةٌ وَغيْرُ واحد من الثقات هَذَا الحديث 
عَنْ مَنصور وَاضْنطْرَبُوا فيه 'وقال 

ايضا: وقي الباب عن أبي الذرداء» وأبي ستعيدء وَقَنَادةَ بْن النعمّان» وأبي هُريْرة, 
وأنس» وان عمّرء وأبي مَمنْعُود ٠‏ كما رواه معظم أصحاب كتب الرواية'. 

والحديث بهذا اللفظ رواه النسائي من طريق محمد بن قدامةء عن جرير؛ عن منصور 
به بمثل رواية الترمذي دون التصريح باسم المرأةل"")؛ وقد روى الحديث عن زكريا بن 
يحيى» عن بشر بن الحكم» وعن أبي بكر بن عليء عن عبيد اللهء ويوسف بن مروان كليهما 
عن فضيل بن عياض» وعن أحمد بن سليمان» عن حسين ومحمد بن بشارء عن عبد الرحمن 
كليهما عن زائدةء وعن محمد بن قدامةء عن جريرء وعن محمد بن المثنى » عن محمدء عن 
شعبة» جميعهم: (بشر بن الحكم» وفضيل بن عياض» وزائدة» وجريرء وشعبة) عن منصور 
ابن المعتمرء عن هلال بن يساف»ء عن عمرو بن ميمون؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن 
عن امرأة من الأنصارء عن أبي أيوب الأنصاري به» مع بعض الاختلاف في الألفاظ 
وجميعها تدور حول معنى واحد هو: أن( قل هُوَ الله أَحَدْ) تعدل ثلث القرآن9”). 


(40)السنن الكبرى(77/1١):‏ كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلةء برقم(۷٠١٠٠)»‏ وكان 
فد رواه في كتاب صفة الصلاة(١/47؟)‏ باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد برقم(54١٠).‏ 

(44)ينظر: صحيح البخاري(١474/4-1)كتاب‏ فضائل القرآن؛ باب فضل(7 قل هو اللْهُ أَحَدَ هبرقم (2017و5014) من 
طريق مالك بن أنس» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيدطه. 

(44)صحيح مسلم(0017/1) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل( فل هو الله أحَدّ )برقم(١١۸و١١۸).‏ 

١ [‏ )ينظر: جامم الترمذي )١77/5(‏ كتاب فضائل القرآن» باب ماجاء في سورة الإخلاص برقم(5845). 

(١2)رواه‏ أحمد في مسنده (414/5)» ورواه سعيد بن منصور في سننه (074/1؟)كتاب فضائل القرآن برقم( 7)؛ 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (4/؟5١)‏ برقم(40717-4:75) وقد نكر المتن مع القصة. 

(27)السنن الكبرى ع( .)٠١51‏ 

(؟0)ينظر: السئن الكبرى الأحاديث أرقام(1514"1و١١٠و615١او؟611١٠٠ار614١1).‏ 
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ورواه من طرق أخرى مرسلة أو منقطعةء وقد حكم الشيخ الألباني بصحتها". 


«9 ¥ ¥ 


/. قال النسائي-رحمه الله-: أنبَا إبنحاق بن إراهيم قال: أنبًا وكيعٌ عَنَ هشام بْن 
عروَة عَن أبيه عن غَاصم بن عم عن أبيه عن النبِئُ ذا جَاءَ الليل من ها هنا وَذّهب 
اهار من ها هنا ققذ فط الصنائم7”). 

4. قال النسائي-رحمه الله-: أَنبَا مُحَمَد بن مَنصورء عَنْ مفيّان عن أبي إسحاق 
الشيياني قال: سمغت عَبد اللّه بن بي أوقى + قال: كنا مَعْ النبي8 في ستقر فقا لرَجل: 
انز ل فاجدے'' لتا“ قال: الشمئس يَا رسُول الله م ١‏ قال له ر 4 رسُول للّهؤ8: 'انزل فاجدح” قال: 
الشمْس يا رول الله قال: انزل فاجدخ”» فنزل فجَدَحء فشرب النبي 5 ثم] قال إذا 
رايم اللي قذ أقبل من ها هنا -وأشار بيده إلى الأفق- فقذ أفطر الصنائمٌ» وقال بعده: " قال 
أبو عبد الرحمن: حديث عَاصم بْن عُسَرَ » وحديث ان أبي أوفى: "صتحيحان'“. 

قلت: التباين واضح بين الإسنادين؛ مع أن المتن واحد تقريباء ولذلك روى النسائي 
هذا الحديث من الطريقين؛ ثم حكم عليهما بالصحة معا 

ولعل عمر بن الخطاب؛ وعبد الله بْن أبي أوفى كانا مع النبي## في السفر الذي حدثت 
فيه هذه الحادثةء فجاء الحديث على هذا النحو. 

والحديث من الطريق الأول رواه البخاري('")؛ ومسلم!'"). وأبو داودا"'ء وأحمد"'ء 


(24)ينظر: السئن الكبرىء الأحاديث أرقام(۹٠١٠٠ومن )٠١١۲۸-٠١١۲١‏ على التوالي. 

(55)ينظر: أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/1١1)ح‏ رقم(147). 

(017)السنن الكبرى؟157/7كتاب الصيام الأرل» باب متى يحل الفطر؛ برقم( 1( 

(01)الجصسدح : أن يُخَرك المتويق بالماء ويُخواض حتى يستوى . وكذلك اللَبّن ونخوه » والمجذح : غود مجح الرأس 
ساط به الأشربه» وربّما يكون له ثلاث شعب. ينظر:(النهاية في غريب الحديث 417/١‏ 7)مو [لسان العرب7/١47).‏ 

(58)غير موجودة في الأصل» وأضفتها ليستقيم المعنى» وهي موجودة في الطبمةالجديدة:(۲۹۹/۳ع۳۲۹۷). 

(04)السنن الكبرى؟/27 ؟كتاب الصيام الأول» باب متى يحل الفطرء برقم(1١22).‏ 

(0٠)صحيح‏ البخاري(١-15/4؟)كتاب‏ الصومء باب متى يحل فطر الصائم؛ برقم(4 .)١15‏ 

(1؟)صحيح مسلم(777/7) كتاب الصيام؛ باب وقت انقضاء الصوم وخروج النهار برقم(١١١١).‏ 

(11)سنن أبي داود(4/1 ٠؟)كتاب‏ الصيام؛ باب تعجيل الفطر برقم(5781). 

(؟")/مسند أحمد(١/8؟):‏ و(١/44):‏ و(١/54).‏ 
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والحميدي0", والبزارا*")؛ وعبد الرزاق الصنعاني7")» وابن حبان!"")؛ والبيهقيء 
جميعهم من طريق هشام بن عُروة عَنْ أبيه عَنْ عَاصم به بمثله. 

وأما الطريق الثاني: فروأه البخاري(*'), ومسلء!'"), وأبو داودا'"), وأحمد"“ء 
والحميدي7”"": وعبد الرزاق9'".؛ والبزارا”"), وابن حبان7'"؛ جميعهم من طريق أبي إسحاق 
الشيباني» عن عبد الله بن أبي أوفى به بنحوه. 

وهكذا نجد أن الحديث من الطريقين متفق على صحته؛ وحكم النسائي جاء موائقاً 
لأحكام الأئمة قبله وبعده» وقد أحسن النسائي الجمع بين الطريقين» والحكم عليهما معاء حتى لا 
يُتوهم أن أحد الإسنادين خطأ. 

.اماه 

4. قال النسائيرحمه الله-: '"حَدثنا سُنَتْدَه حَدَتَنا يَزِيدُ -هُوَ ابن زَرَيْع- حذثنا ملَيْمَان 
لم عَن أبِي عَنْمَانَء عَنْ ابن منود أن رَجْلاً أصاب من امرأة قله فَأتّى رمئول الله 
© دعر ذلك لَه تأنزلت عله (وَأقم الصلاة طرفي الْهار وْلفاً من اليل إن السات يذهين 
السسيّنات ذلك نر للذاڪرين)" قال الرّجل: أي هذه؟ قال: المَن عمل بها من أمّتي» ثم 
قال النسائي بعده: " هذا هو الصحيه"(*"), 

قلت: أخرج النسائي هذا الحديث سبع مرات؛ من طريق سفيان الثوريء» وشعبة» 
وأسباط بن نصرء وأبي الأحوصء وأبي عوانة» جميعهم عن سماك بن حرب» واضطرب 


(14)مسند الحميدي(١1/1١)ح‏ رقم( ؟). 

(5")مسند البزار(١/5814؟)‏ اح رقم(٠٠").‏ 

(11)مصنف عبد لرزاق(07/4؟؟) كتاب للصيام؛ باب تعجيل الفطر برقم( 59؟١).‏ 

(1 )أصحيح ابن حبان(۲۷۹-۲۷۸/۸)ء ذكر الإباحة للمرء للتكلف لإقطاره برقم( ١‏ 21؟و؟١2؟).‏ 

(۸)السنن الكيرى تلبيهقي(5/4١١)‏ كتاب الصومء باب الوقت الذي يحل فيه فطر الصسائمء برقم(؛ 775). 

(1۹)صحيح البخاري(۳۳۳/۲-۱)كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطار برقم( ٤٤۱۹)والکتاب‏ نفسه( ٠٠٠٣/۲-۱‏ 
)» باب متى يحل الفطر للصائم» برقم(ه555١)‏ وباب يفطر بما تيسر علية بالماء وغيره؛ برقم(1551١):‏ وباب 
تعجيل الفطر برقم :)١55+(‏ وفي كتاب الطلاق(١477/4-1)؛‏ باب الإشارة في الطلاق برقم(؟5؟5). 

(+/الصحيح مسلم(؟/؟؟!) كتاب الصيامء باب وقت إنقضاء الصوم خروج النهار برقم(١١١١).‏ 

(1/)سئن أبي داود(6/7١٠")كتاب‏ الصيامء باب تعجيل لفطر برقم(؟0؟؟) . 

(1)مسند أحمد(4/:٠58).‏ 

(7)مسند الحميدي(1/1١؟)ح‏ رقم(4 .)1١‏ 

(74)مصنف عبد لرزاق(5/4؟؟) كتاب الصيامء باب تعجيل الفطر برقم(554). 

(٥۷)مسند‏ البزار(۸/٤۲۹)‏ ح رقم(٣۳۳۲).‏ 

()صحيح ابن حبان (180/4)ذكر الوقت الذي يحل فيه الفطر. .برقم( .)501١‏ 

(۷۷)سورة هود آية(4 .)١١‏ 

(78)السنن الكبرى(4/4١7)؛‏ كتاب الرجم» بأب من اعترف بما لاتجب فيه الحدود.. .برقم(1؟77). 
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سماك» فرواه مرة عن الأعمش» عن إبراهيم بن يزيدء عن عبد الرحمن بن يزيدء عن ابن 
مسعودء ومرة عن إبراهيم-مباشرة-عن عبد الرحمن»ء عن ابن مسعودء وثالثة عن إبراهيم. 
عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعودء ورابعة عن إبراهيم» عن علقمة والأسود» عن أبي 
هريرة. ومعلوم أن سماك بن حرب اختلطء وربما كانت هذه الرواية بعد اختلاطهء فاضطرب 
فيها هذا الاضطرابء فلا يعتمد على روايته إلا فيما وافق فيه الثقات*). 

وأخرج النسائي الحديث-أيضاً- من طريق الأعمشء عن إيراهيم بن يزيد مرسلاا““ء 
ثم جاء بالحديث الذي قال عنه "هذا هو الصحيح . 

وقد أخرج الحمديث سني الضريق الذي ص کح النسائي: البخاري!!*, 
ومسل" »و الترمذي"“ء وابن ماجه“ء وأحمدا"“ء والبزار"“ء والطبراني"“» والبيهقي““. 

وإذا أنعمنا النظر في طرق الحديثء نجد أن الطريق الأخير أصح الطرق التي رواها 
النسائي كلها؛ لأنها أعلى الروايات إسناداً؛ كما أن جميع رواتها ثقات؛ والنسائي تابع الإمام 
البخاري في هذه الرواية عن شيخهما: مسددل'"*)ء ومسدد تابعه: قتيبة(:'): وأبو كامل 
الجحدري("ء ومحمد بن عبد الملك7"")؛ جميعا عن يزيد بن زريع» ويزيد بن زريع تابعه 


(۷۹)ینظر: السنن الکبری(٤/۳۱۷-۳۱۹)›‏ ح رقم(۷۲۱۷و ۷۳۱۸و ۷۳۱۹و ۷۲۲۰و ۷۳۲۱و ۷۳۲۲و ٣۷۳۲و‏ ۷۳۲4). 

(۸۰)السنن الکبری(٤/۳۱۸-۳۱۷)‏ ح رقم(٣۷۳۲).‏ 

(١41)صحيح‏ البخاري(١5/4-1١٠)‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب العصسلاة كفارةء برقم("27)ء وفي كتاب التفسي ( 
١87107/4-1)ء‏ باب (وأَقم السلاة طرفي النهار...) برقم (4781). 

(41)/صحيح مسلم(5/4١١١):‏ كتاب التوبة» باب قوله تعالى: (إِنّ الحسنات يُدْهبْنَ الميّنات)برقم (؟175). 

(45 )جامع الترمذي(5/١9١)ءكتاب‏ تفسير القرآن» باب: من سورة هودء برقم(؛ ١١؟).‏ 

(84)سئن ابن ماجه(١/447)»‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة برقم(594١)؛‏ وفي كتاب الزهد ( 
۲ باب ذكر التوبة برقم(4 5؟4). 

(85)مسند أحمد(١/585).‏ 

(86)مسند البزار(17/6). 

(۸۷) معجم الطبراني الكبير(١٠/٠"").‏ 

(۸۸)السنن الكبرى للبيهقي(۳۲۲/۸)» كتاب الحدودء باب فيما يودب إن رأى الإمام تركة تركه. 

(85)ينظر: صحيح البخاري(١-877/4).‏ كتاب التفسيرء باب(وأقم الصلاةً طرفي النهار...) برقم(۸۷١٠)ء‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي(541/84): باب من اصاب ذنبا دون الح رواه من طريق البخاري عن مسدد. 

(60) ينظر: صحيح البخار ي( ٠/٤-١‏ )ء كتاب مواقيت الصلاق باب الصلاة كفارةء برقم("؟5). وصحيح مسلم ( 
4 كتاب التوبةء باب قوله تعالى: (إِنُ الحستات يُذْهِبْنَ المنيّنات)برقم (77575). 

(41) ينظر: صحيح مسلم(5/4١1؟)؛‏ كتاب التوبةء باب قوله تعالى: (إنّ الحسنات يُذْهِبْنَ المُيقات)برقم (1717). 

(47) المصدر السابق نفسه؛ وينظر كذلك: مسئد البزار(ه/57). 
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يحيسى بن سعيدل”")ء وإسماعيل ابن علية!'')؛: والمعتمر بن سليمان*'): وجرير بن حازءال""), 
وسلام بن أبي مطيم"» جميعهم عن سليمان التيمي به بنحوه» وكلهم ثقات. 
وخلاصة القول: أن هذا الإسناد بمتابعاته أصح ما ورد في هذه القصة» ولعل النسائي 
تابع مسلماء والترمذي» فقد ذكرا معظم الطرق الأخرى التي ذكرها النسائي من طريق سماك 
ابن حرب» لكن كل منهما بحسب منهجهء وطريقته في سياق الأسانيد. وعليه فالنسائي سائر 
¥ ¥ # 
المطلب الثاني: الأحاديث التي نقل النسائي الحكم عليها بالصحة عن غيره: 
إن الأمانة العلمية تفرض على الباحث أن لا يقتبس شيئا من كتب السابقين إلا ويحيل 
إليهاء ويقوم بتوثيق المعلومة المقتبسة توثيقا علميا صحيحاء لكن طرق التوثيق تختلف 
باختلاف الأزمان والأعراف؛: فإن "منهج المحدثين في الاقتباس من الكتب المتقدمة والتزامهم 
بطرق التحمل والرواية لهذه الكتب» لم يكن يتطلب بالضرورة؛ أن يصرح المحدث باسم 
الكتاب الذي اقتبس منه صراحة»ء بل يكتفي بذكر طريقة المؤلف"ء إلا انهم كانو! يحرصون 
على عزو الأقوال إلى أصحابها؛ لأهمية هذا الموضوع في التأصيل؛ ولأن الأمانة العلمية 
نقتضي ذلك ء وعذوا ذلك من بركة العلم» إذ يقول الإمام القرطبي في مقدمة تفسير ه: ۹ 
وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصنفيهاء فإنه يقال: "من 
بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله"*")؛ وقد حرص الإمام النسائي-رحمه الله-على هذا 
الجانب؛ فكثيراً ما نجده ينسب الأقوال النقدية إلى أصحابهاء وكذلك يفعل في مسألة التصحيح 
والتضعيفء مما يظهر لنا دقة الإمام النسائيء وأمانته» بحيث ينسب الفضل لأهله. 
. ف كض/ 
ومن الأحاديث التي نقل الإمام النسائي حكم غيره عليها: حديث: 'كل ستكر حرام 
ا ل 8 ي س ي م ا 
وکل م مُسكر خسر”؛ حيث قال؛ " أخبّرتا الحسين ن م منصُور بن جعفرء قال: حذثنا حم ا 
س س ت ر ا ّ ف لك : ار ا سي س هم 
عُْمَرَ قال قال رول الله 4 كل مسكر حرام وكل مُسكر خمر" ثم قال: 'قال الحسين بن 
(؟4)ينظر: جامع الترمذي(ه5/١51؟).كتاب‏ تفسير القرآن؛ پاب: سر سوڊ ةط هودء برقم( ٤‏ 11{ و عمسنث أحمد( .(TAaej‏ 
(44)ينظر: سنن ابن ماجه(١/47‏ 4)؛ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في أن الصلاة كفارة برقم(54؟١).‏ 
(45)ينظر: سنن ابن ماجه(5717/7١)ء‏ كتاب الزهدء باب نكر التوبة برقم( 4 476). 
(47)ينظر: السنن الكبرى للبيهقي(577/8). كتاب الحدودء باب فيما يودب إن رأى الإمام تركة تركه. 
(۹۷) ينظر: معجم الطبراني الکبیر .)570/٠١(‏ 
(44)موفق عبد القادر.توشبق النصوص وضبطها عند المحدثین؛ دار البشائر» بیروت-لبنانء ط۱ 447 ام(ص028). 


(15) الفرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكرء جامع أحكام القرآن: تحقيق: أحمد عبد العليم؛ دار الشعب: القاهر ه-مصير » 
الطبعة الثانية؟"؟59 1ه.(١/١).‏ 
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مَنَصُورء قال أحْمَد: وَهَدَا حديث صتحيح".7'), ثم أعاده في موضع آخر بسنده ومتنه؛ وقال 
بعده؛ : “قال أَحْمد: : هذا حَديثُ صتحيح؟.(ا ٣‏ 

قلت: الحديث صحيح» فرواته عن الحسين بن منصور جميعهم ثقات أثبات» والحسين 
إن منصور: ثقةء وقد روأه النسائي عن سويد بن نصرء عن عبد الله بن المباركء وعن 
الحسين بن منصور عن أحمد بن حنبل؛ عن ابن مهديء وعن يحيى بن درست ثلائتهم: 
(ابن المبارك؛ وابن مهديء وابن دُرّسنت) جميعاً عن حماد بن زيدء وعن علي بن ميمون؛ عن 
ابن أبي رواد» عن ابن جريجء وكلاهما: (حماد وابن جريج) عن أيوب» ورواه النسائي عن 
سويد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك؛ عن محمد بن عجلان وكلاهما: ( أيوب ومحمد بن 
عجلان) عن نافعء ورواه النسائي عن محمد بن المثنى» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة»؛ وكلاهما: (نافع وأبو سلمة) رواه عن ابن عمر به نحوءا”''!» وصححه 
الألباني (*, 

كما أخرجه مسل" '), وأبو داود(*'')»والترمذي7'')., وابن ماجها"*')موأحمد' "ا 
والشافعي""'؛ وأبي عوانه("''), وابن حبان('''), والبيهقي”'')»والدارقطني7'''أ» جميعهم من 
طريق أبن عمر به نحوه. 





(١٠٠)السنن‏ الكبرى :)١١7/5(‏ كتاب الأشربةء باب إثبات اسم الخمر لكل مسكرء برقم (؟505). 

(1١٠)السنن‏ الكبرى(185/4١):‏ كتاب الأشربة المحظورة» الباب نفسه» برقم(؟581), 

(1١٠)ينظر:‏ السنن الكبرى(7/9١1؟5-؟١؟)‏ الأحاديث أرقام(؟6.قو؟9١‏ قر 4 تء قرت 4. فرق مر ١40‏ 5), 

(١٠)ينظر:‏ أحكام الألباني عل أحاديث سنن النسائي )84/١(‏ ح رقم(3587), 

)٠١4(‏ صحيح مسلم(081/5١)»‏ » كتاب الأشربة؛ باب بيان أن كل مسكر خمر وكل خمر حرامء برقم(؟ ٠ ٠‏ "مكرر) من 
طريق أبي الربيع العتكي وأبي کامل الجحدري» كلاهما عن حماد بن ريد به مثله» وزاد في آخره: ومن شرب 
قر فی کف نت ور شیا تزا قز تیا فی ادر وروا كك من طريق شک نن هيه وبي 
بكر ين إبنحق كلامما عن رؤح بن غبادء عن ابن جرټج عن موس ب عقبَة غن نافع به مثله. . وفي الحديث 
الثالث: عن مُحَنْد بْن المت وَمُحَمَد بْن حاتم كلاهما عن يَحْتَى وَمو الْقَطَآنْ عَن عَبَيْد الله عن نافع به مثله. 

(©١٠)سئن‏ ابي داود (557/7 )كتاب الاشربة؛ باب النهي عن المسكرء برقم .)۳١۷۹(‏ 

(5١٠)جامم‏ الترمذي ( 75١/4‏ )ء كتاب الاشربة؛ بأب ما جاء في شارب الخمرء برقم (18751١)وقال:‏ 'حسن صلحيح". 

.)۳۳۸۷( )سنن أبن ماجه (؟/؟7١١)كتاب الأشربة باب ما يكون منه الخمر؛ برقم‎ ٠١1( 

(4١٠)مسند‏ أحمد(44/1) ء وينظر كذلك: (5/9او5؟وااو4؟1و1717١).‏ 

.)١45/١(يعفاشلا‎ دنسم)٠١5(‎ 

(١١٠١)مسند‏ أبي عوأنة(ه/4؟ .)٠١‏ 

(١١١)صحيح‏ ابن حبان(7١/484١)»‏ فصل الأشربة» و(1۹۱/۱۲) الخبر الدال على أن الشراب من أي شيء اتخذ كان 
خمرا إذا أسكر كثيرهء و(145/117١)ذكر‏ البيان بأن كل شراب حكمه أن يسكر حرام على المسلمين شربه. 

(7١1١)السنن‏ الكبرى للبيهقي(848/4١)‏ باب التشديد على المدمن. 

.)١7(مقرب )سنن الدارقطني(٤/۸٤۲) كتاب الأشربة برقم(؛) » و(43/4؟)الكتاب نفسه‎ ١١١( 
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المطلب الأول: الحكم على الحديث بالحسن: 

قال النسائي-رحمه الله-: حدم أيُو دَلود!"'")؛ قال: حَكدنًا عفان2'')؛ قال: حَدْثنا 
يزيد بن زرئءل' '') قال: حدثا وئس بن عب عبد عن ځميد بن هلال9""), عن عبد الله ن 
مُطرف ن شیر" ن ایی رة شريه أنه قال: : كنا عند أبي بَكْر الصتئيق,ظله 
فُفضب على رَجُل من امین فاشتد تة عله جذ لما رات ذلك ت: يا خليفة رَسُول 
الله! أضنر با عقة؟ فلا كرت الل أضترب عن فلك الحديث أَجْمّع نمع إلى غر ذلك من النذو. 
قلمًا تَفرقتاء ارس ّي فقال: يَا أبَا بُررةٌ! مَا قلت؟ -ونسيت الذي قلت قلت: ذكرنيه؟ قال: ما 
تَدْكُُ ما قلت؟ قلت لا واللّهء قال: ريت حين رَأَيتنِي غضبْت على رَجْل» فقلت: صرب عَنَقَهُ 
يا خليفة رول الله أمَا تَذْكر ذلك؟ أو : كنت فاعلاً ذلك؟ قلت: ؛: نَعَمْ واللهء والآن إن أمرتني 
فت قال: : وال ما هي لأحد بنذ محمد ١‏ ثم قال النسائي بعده: قال أَبُو عَيْد الرحمّن: 
هذا الحَديث أَحْسَنُ الأحاديث وأجوذها واللة تَعَالى أع("'. 

وقبل أن أتكلم على هذا الحديث لا بد من الإشارة إلى أن قول المحدث: "هذا أصح 
الأحاديث في البابء أو أحسنهاء أو أجودهاء ونحو ذلك» لا يعني بالضرورة صحة الحديث أو 
خسنه» بل يراد بذلك المفاضلة بين الأحاديث؛ فإذا كانت أحاديث الباب جميعها صحيحةء فهذا 
أصحهاء وإن كانت حسنةء فهذا أحسنهاء وإن كانت ضعيفة» فهذا أقلها ضعفاء وهكذاء وقد 





(4١١)هو:‏ سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم: ثقة حافظ مات سنة۲۷۲ه(تقريب التهنيب .)١ 67/١‏ 

)؟15/١ ابن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار: ثقة ثبتء مات بعد سنة5 ١11ه بقليل. (تقريب التهذيب‎ )١١6( 

(1١1١)أبو‏ معاوية العائشي البصري: ثقة ثبت مات سنة 87١ه.‏ (التاريخ الكبير5/4؟؟؛: وتقريب التهذيب١1/1١٠)‏ . 

(110١)السبدي‏ أبو عبد الله البصري يقال له مولى عبد آلافء مات سنة تسع وثلاثين ومائة» وقال ابن حجر: ثفة ثبت 
فاضل ورع (التاريخ الكبيرخة/7٠1)ء‏ و(تفريب التهيذيب .)1177/١‏ 

)11۸( العدوي أبو نصر البصري: ثقة عالم, توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان(تقريب التهذيب .)١185/1١‏ 

(19١١)ابن‏ عبد الله بسن الشخير العامري-أبو جَزاء بفتح الجيم وسكون الزاي- : صدوق» مات قبل والده سئة سبع 
وثمانين .(التاريخ الكبیر ۹٦/٥‏ 1وتقریب التهذیب .)۳۲۳/١‏ 

(١٠1)صحابي‏ جليل»؛ غلبت عليه كنيته» واختلف في اسمه» واسم أبيه وأصح ما في ذلك قول من قال اسمه: نضلة بن 
عبيدء وهو قول احمد بن حنبل» ويحيى بن معين؛ وقال غيرهم: أبو برزة نضلة بن عبد الله » ويقال: نضلة بن 
عائذ وينسب نضملة بن عبيد بن الحارث ابن جبال بن دعبل بن ربيعة بن أنس بن خزيمة بن مالك... ومات 
بالبصرة بعد ولاية ابن زياد وقبل موت معاوية سنة ستين وقيل بل مات سنة أربع وستين. ينظر(الاستيعاب4/ 
ر( 

(١۱۲)السنن‏ الکبری(٣/٦١۳۰)‏ کتاب المحاربة» باب الحكم فيمن سب النبي هة برقم( .)۳١ ٤١‏ 


£۲ 


أشار الإمام النووي إلى هذه المسألة بقوله: "لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث» فإنهم 
يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب»ء وإن كان ضعيفاء ومرادهم أرجحه؛ أو أقله ضعفا*""'. 

وهذا الحديث رواه النسائي من طرق عدة؛ فقد رواه عن عمرو بن عليء عن معاذ بن 
معاذء عن شعبةء عن توبة العنبري» عن عبد الله بن قدامةء عن أبي برزة الأسلمي 
مختصرا9”"). 

ورواه عن محمد بن العلاء» عن أبي معاوية-محمد بن خازم-. 

وعن أبي داود-سليمان بن سيفء عن يعلى بن عبيد. 

وعن محمد بن المثنى» عن يحيى بن حمادء عن أبي عوانة-وضاح بن عبد الله- 
ثلاثتهم: (أبو معاوية» ويعلى: وأبو عوانة) عن الأعمش» عن عمرو بن مرة. 

واضطرب الأعمش؛ فرواه في الطريق الأول: عن عمرو بن مرةء عن سالم بن 
الجعدء وفي الطريقين الثاني والثالث: عن عمرو بن مرة» عن أبي البختريء كلاهما: (سالم 
وأبو البختري» عن أبي برزة بنحوه» ورجح النسائي طريق أبي البختري على طريق سالم بن 
الجعدء وقال: هذا أولى بالصواب؟'*'). 

ورواه النسائي كذلك عن معاوية بن صالحء عن عبد الله بن جعفرء عن عبيد الله بن 
عمروء عن زيد بن أبي أنيسة. 

وعن محمد بن المثنى: عن أبي داود-سليمان بن داود بن الجارود-عن شعبة: 
كلاهما: (زيد وشعبة) عن عمرو بن مرة» قال شعبة: عن أبي نصرة""'ا: وقال زيد عن أبي 
نضرول””"), وأعل النسائي رواية زيدء فقال: الصواب: "أبو نصر*""'ء كما في رواية شعبةء 
شم قال عن رواية شعبة: ورواه عن حميد بن هلال فأسندهك"' ثم ختم الباب بالحديث الذي 
قال عنه: أحسن الأحاديث وأجودها من طريق يونس بن عبيد عن حميد بن هلال به بنحوه. 

وإذا أنعمنا النظر في هذه الأحاديث نجد أن الحديث الأول والأخير سالمان من 
المعارضة:؛ ورجال إسناد الأول كلهم ثقات» والثاني كذلك باستثناء: عبد الله بن مطرف فإنه 


(١1۲)النووي:‏ يحيى بن شرف» الأذكار المطبعة الخيريةء الطبعة الأول ی ۲۲١١ه.(١/٤۸)‏ 
(75١)السنن‏ للكبرى؟14/7 ٠ح‏ رقم(14؟55). 

(14١)ينظر:‏ السنن الكبرى؟5/7١٠7ح‏ رقم(۳۷٥۳)»‏ وينظر: الأحاديث(570؟و55؟5؟و 9717 1). 
(6؟١1)‏ هو: حميد بن هلال العدوي البسري أبو نصر (التاريخ الكبير؟/”4؟). 

(77١)أبو‏ نضرة اسمه: المنذر بن مالك بن قطعة(الكنى للبخاري١51/1).‏ 

(707١)ينظر:‏ السنن الكبرى؟/5١٠”ح‏ رقم(5؟595). 

(74١)ينظر:‏ السنن الكيرى؟/57 ٠7ح‏ رقم(١1514).‏ 


۳ 


صدوق؛ فالحديث الأول أصح من الحديث الذي قال عنه النسائي: أنه أحسن الأحاديث 
وأجودهاء فلماذا اختار هذا وأعرض عن ذاكء مع أنه أنظف إسناداء وأحسن حالا؟ 

قلت: لم يعرض النسائي عن الحديث الأول» بل بدأ به ولم يتكلم عليه؛ وذلك لأنه 
خارج دائرة المفاضلةء إذ فصل بينه وبين الأحاديث الأخرى بترجمة عنوانها: ذكر الاختلاف 
على الأعمش في هذا الحديث؛ فالحديث الذي اختاره كان هو أحسن الأحاديث التي ذكرها بعد 
هذه الترجمة؛ إذ اضطرب الأعمش في الروايات الثلاث الأولى؛ وقد دافع ابن حزم عن هذه 
الروايات» ظنا منه أن الاختلاف على عمرو بن مرة:؛ فقال: 'فإن قيل هذا خبر رواه عمرو بن 
مره مر عن سالم بن أبي الجعدء ومَرّة عن أبي البختري وكلاهما عن أبي برزةء قلنا: فكان 
ماذا؟ كلهم ثقة» سمعه من كل واحدء فحدث به كذلك» وعمرو بن مرة من الجلالة والثقة بحيث 
لا يغمزه يمثل هذا إلا جاهل"'. ۰ 

قلت: قول ابن حزمء فيه نظرء فالاختلاف وإن كان ظاهره على عمرو بن مرة؛ لكن 
الاختلاف في الواقع ليس عليه؛ وإنما على الأعمش؛ لأن تلاميذ الأعمش رواه كل واحد منهم 
عن الأعمش على وجههء ولو افترضنا أنّ الأعمش سمعه على الوجهينء لوجدنا له ولو رواية 
واحسدة جمع فيها بين شيخيهء فيقول فيها: عن عمرو بن مرة عن سالم بن الجعد وأبي 
البختريء وهذا ما تبه إليه النسائيء وعقد له ترجمة خاصة: فهل النسائي جاهل؟. 

أما الرواية الرابعة؛ فوهم فيها زيد بن أنيسه في اسم شيخ شيخه؛ فرواه عن عمرو بن 
مرةء عن أبي نضرة؛ والصواب: أبو نصر؛ لأن شيخ حميد بن هلال هو أبو نصرء وليس أبو 
نضرةء وقد نبه النسائي على ذلك. 

أما الحديث الخامس ففيه انقطاع »لأن حميد بن هلال لم يسمع من أبي برزة؛ وهذا ما 
أشار إليه النسائي» ثم جاء به على الصواب في الرواية الأخيرة» وكذلك أشار الدارقطني إلى 
الانقطاع في هذه الرواية» والتصحيف في الرواية التي قبلها فقال: "رواه زيد بن أبي أنيسة: 
وشعبةء عن عمرو بن مرة» عن أبي تضرةء عن أبي برزة ءوقال غندر: عن شعبة» عن 
عمرو بن مرة عن حميد بن هلال؛ عن أبي برزةء وحميد بن هلال يكنى: أبا نصرء ولم 
يسمع هذا الحديث حميد من أبي برزة» ورواه يونس بن عبيدء فجود إسناده؛ فقال: عن حميد 
ابن هلال» عن عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن أبي برزةا'"'. 

وعمل الإمام النسائي هذا يبرز لنا دقته » وتبحره في علم العللء ومنهجيته في عرض 
الروايات بأسلوب علمي متدرج للوصول إلى النتيجة الصحيحة؛ والحكم الصائب. 


(178١)المحلىي(١4:9/11-١١4).‏ 
(١؟1١)علل‏ الدارقطني(1797/1). 


وهذا الحديث أخرجه أبو داودل'"", وأحمدل””"» والبزار7"")؛ وأبو يعلىا'""). 
والمقدسي9”""',»جميعهم من طريق يونس بن عبيدء عن حميد بن هلال» عن عبد الله بن 
مطرف. عن أبي برزة بنحوه وقال عنه النسائي: " هَذَا الحديث اخس الأحاديث وَأَجْوَدُهَا 
وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَُلا”")؛ وسبقه إلى ذلك البزارء فقال: " وأحسن إسناد في هذا حديث: يونس عن 
حميد بن هلال" وصححه الألباني0"'. 

أما الحديث الآخرء فرواه: أبو يعلى "'ء والبيهقي'“'ء والمقدسي'“'ء جميعهم من 
طريق شعبةء عن توبةء عن عبيد الله بن عمروء عن أبي السوار-عبد الله بن قدامة-عن أبي 
برزة بنحوه» وصححه المقدسي"“'ء والاألباني"“'. 

وقبل أن أختم الكلام عن هذا الحديث» أشير إلى العلاقة بين الحديث والباب الذي ذكر 
فيهء وهل هذا الحديث مرفوع أم موقوف؟ 

فقد ذكره أكثر أهل العلم في باب حكم من سب النبي هه 

أما علاقة الحديث بهذا الباب فقد ذكر بعضهم أن سبب غضب أبي بكر الصديق#نأن 
الرجل سب أبا بكر وأغلظ له القولء ومن سب النبي8ك؛ يستحق القتل؛ فهل هذا الحكم ينسحب 
على خليفة رسول الله 823؟ 

فجاء هذا الحديث لبيان أنْ من سب غير النبي 4 لا يستحق القتل. 

وأما المسألة الثانية فأشار إليها البزار بقوله: ' أدخله بعض أهل العلم في مسند أبي 
بكر» وإن لم يكن حكى عن النبي## فيه بشيء» ولكن لما قال أبو بكر #بليست لأحد بعد 


(51١)سنن‏ أبي داود(5/4؟7١):‏ كتاب الحدود؛ باب الحكم فيمن سب للنبي 2 برقم(؟4537). 
(7؟١)مسند‏ أحمدؤا/م١٠١).‏ 

.)١؟؟وا11/1١(رازبلا‎ دنسم)١؟؟(‎ 

(14؟١)مسند‏ أبو يعلي(87/1). 

.)٠١ 4/١ المسختارة(‎ ثيداحألا)٠۳١(‎ 

(195)السنن الكبرى(١1/" ٠‏ ") كتاب المحاربة؛ باب الحكم فيمن سب النبي 823 برقم(١54؟5)‏ 
(71١)ينظر:‏ مسند البزار( .)1١5-11 5/1١‏ 

(54١)أحكام‏ الأثباني على أحاديث سنن النسائي( ۹ح رقم(لالا١‏ 4). 

(۱۳۹)مسند أبي يعلى(١/84).‏ 

(4١)السنن‏ الكبرى للبيهقي(١/؟)باب‏ استباحة قتل من سبه-أي الثبي#ة -أو هجاء برقم(١١٠١٠).‏ 
(41١)الأحاديث‏ المختارة(١7/1١'و84١٠).‏ 

.)١٠١7/١(ةراتخملا‎ ثيداحألا)١41(‎ 

(45١)أحكام‏ الألباني على أحاديث سنن النساني(١/578)ح‏ رقم(71١5).‏ 


£٥ 


رسول الله ه دل على أن هذا الفعل كان لرسول الله 4 دون غيره» وكأنها حكاية عن رسول 
2" ولذلك فهذا الحديث مرفوعأ“'. 


المطلب الثائي: الجيد: 

2 قال النسائي-رحمه الله-: " أخبرتا سوي بن نصر» قال: ا عند الله هو‎ .١ 
جارك عن الفُضَيل بن غزوان» عَن ابن أبي غم عن بي هُريرءَ أنه حَدْنَهُ قال: قال ابر‎ 
القاسم 8# تبي الثوابة: 'مَن قف مَملوكة [وليس كما قال] ”'؛ أقام عَلَيْهِ الْحَدْ يَوْمْ القيامَة إلا‎ 
.' أن يَكون كما قال": ثم قال لنسائي بعده؛ هذا حديث ج“‎ 

والحديث أخرجه البخاري" 'ء ومسلم 'ء والترمذي والإمام أحمدا'”")؛ وابن 
الجارود''ء وأبو عوانة7”*') والبيهقي7”*')»والدارقطني؛*"), وابن راهوايةل””"؛ والطبراني! 
“*')» وعبد بن حميدا” "كلهم من طريق فضتيّل بْن غزوان»عَن اين بي نغمءعن أبي هُريْرَة به 

قلت: الحديث صحيح متفق عليهء فلماذا عدل النسائي عن قوله: صحيح إلى قوله جيدء 
مع "أن الجهبذ من المحدثين لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة؛ كأن يرتقي الحديث عنده 
عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح*”". 


.)1584و1117/1١(رازبلا‎ دنسم)١44(‎ 

)١4©(‏ السنن الكيرى(9/4”؟)؛ أبواب التعزيزات والشهوده باب قذف المملوك؛ برقم(؟5؟7). 
(45١)اتفرد‏ النسائي بما بين المعكوفتين موقال غير»ه “(بريئا مما قال)؛ وهكذا هي في الطبعة للجديدة 1 4( ١؟!).‏ 
407 ١إصحيح‏ البخاري(5/5١55):‏ كتاب الحدودء باب قدف العبيد برقم(514"5 . 

(44١)صحيح‏ مسلم(747/5١):‏ كتاب الأيمان؛ باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنىء برقم(+177١‏ ). 
)15 ١)جاسع‏ الترمذي( 2/4 ؟١):؛‏ كتاب البر والصلة» باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم. برقم ١951417(‏ . 
(١6١)مسند‏ أحمد(؟/١71؟4).‏ 

(51١)المنتقى‏ لابن الجارود(١/7١؟)ح‏ رقم(؟ 84 ). 

(؟©١)مسند‏ أبي عوانة(4/١7).‏ 

.)١ )سنن البيهفي الكبرى[(8/*‎ ١6515 

٠١ ٤(‏ سنن الدار قطني( /1٠)؛‏ كتاب الحدود والديات وشيرهاء برقم( ٥‏ ٣وا‏ ")۔ 

(©6١)مسند‏ إسحاق بن راهواية(۲۷۲/۱. 

(621١)معجم‏ الطبراني الصغير(١/١٠7١)ح‏ رقم(؟ ١5‏ ). 

(؟61١‏ )مسند عبد بن حميد( 79/١‏ 4). 

.)١1؟4/1(يوارلا‎ بيردت)١154(‎ 


قلت: لعل النسائي غدل عن الصحيح إلى الجيد؛ لأن مسألة عدم إقامة الحد على الحر 
إذا قذف عبدا في الدنياء وإرجاء ذلك إلى يوم القيامة؛ مسألة مختلف فيهاء ولو أن جمهور 
العلماء يرون ذلك»وبعضهم نقل الإجماع عليه؛ فقد نقل الحافظ ابن حجر عن المهلب أنه قال: 
'أجمعوا على أن الحر إذا قنف عبداً لم يجب عليه الحدء ودل هذا الحديث على ذلك؛ لأنه لو 
وجب على السيّد أن يُجِلَدَ في قذف عبده في الدنيا؛ لذكره كما ذكره في الآخرة؛ وإنما خص 
ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين: فأما في الآخرة فان ملكهم يزول عنهم ويتكافئون 
في الحدودء ويّقتص لكل منهمء إلا أن يعفو ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى” ثم عقب الحافظ ابن 
حجر على قول المهلب بقوله: " قلت: في نقله الإجماع نظرء فقد أخرج عبد الرزاق؛ عن 
معمرء عن أيوبء عن نافع» ستل ابن عمر عمن قذف أمّ ولد لآخر؟ ققال: يضرب الحد 
صاغراًء وهذا السند صحيح. وبه قال الحسنء وأهل الظاهرء وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن 
قذف أمّ ولدء فقال مالك وجماعة: يجب فيه الحد وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيدء 
وكذا كل من يقول: إنها عتقت بموت السيدء وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى الحد على 
قاذنف أم الولدء وقال مالك والشافعي من قذف حرا يظته عبدا وجب عليه الحد"*'. 

وقال الئووي: "فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه 
لكن يعزر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن وسواء في هذا كله من هو كامل الرق وليس فيه 
سبب حرية والمدبر والمكاتب وأم الولد '"'. 

أما إسناد الحديث: فرجاله كلهم ثقات إلا ابن أبي نعم فهو مختلف فيهء لكنٌ النسائي 
نفسه وه" ء إلا أنه تفرد بهذا الحديثء ومعلوم أن التفرد عند المتقدمين نوع من الشذوذ 
وهو عند الإمام النسائي منكر إن لم يكن من كبار الثقات الذين يحتمل تفردهم. 

وهكذا فإنه عذل عن الصحيح إلى الجيد؛ لأن ابن أبي نعم وإن كان ثقةء لكنه ليس 
ممن اتفق على توثيقه؛ فلم يضغف الحديث ولم يصححه؛ وجعله في مرتبة بين المرتبتين. 

»+ هاه 

. أخبرتا إبنماعيل بْنْ ً سَنْعُودء قال: نا خالد» عَنَْ شَعْبَةء قال قال: أخبرتي ميْسرة بْن 

حبسیب» قال: سمغت ؛ المهَال بْنَ عَمْروء يُحَدْتُ عن ابي بيده عن عند الله آنه رى رجلا 


(1859١)فتح‏ الباري(7١45/1١)شرح‏ حديث رقم(1411). 

)١51/1١١ )شرح النووي على صحيح مسلم.(‎ ١1٠١( 

(71الأكره ابن حبان في الثنات؛ وقال أبن سعد: ثفة وله أحاديث؛ ونكر له أبو حاتم فضلا وعبادة» وقال النسائي في 
التمييز: ثفة» وفال ابن أبي خيثمة:عن ابن معين ضعيف؛ وقال الذهبي:إمام حجة: وقال ابن حجر: صدوق عابد. 
ينظر : التقات(8/؟1١1١)ءوميزان‏ الاعتدال(77/4؟)ءوسير أعلام النبلاء(5/؟71)؛ وتهذيب التهنيب(557/1؟) 
والتقريب(١/؟57١).‏ 


يُصلَّي فَذْ صف بَيْنَ قَتمَيْهء فقال فقال أخطأ المنة» ولو راوح بَيْنَهُمَا كان أعْجَب إل" قال النسائي: 
' أبو عبيدة لم يسمع من أبيه والحديث جيد”7''). 


وک ان قد رواه في لذي ٿيا عن ترو يي ڪيه ين کي عن قان بين سوير 


دم عان أعجب"؛ ول دعب عله بشي ,0۳ 

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة"'ء والبيهقي "البيهقي من طريق شعبةء وابن أبي 
شيبة من طريق سفيان الثوريء كلاهما عن ميسرة عن المنهال به نحوهء وأخرجه عبد 
الرزاق7""؛ والطبرائي7”")) كلاهما عن سفيان الثوري عن رجلء عن المنهال به نحوه. 

قلت: رجال إسناد النسائي ثقاتء باستثناء المنهال» وميسره؛ فهما صدوقان؛ والمنهال: 
يهمء والحديث مرسلء لأن عبيدة لم يسمع من أبيهء وقد ضعف الألباني إسناد الحديث!*''). 

فالإستاد ظاهر الضعف» أما المتن فلعل النسائي عدل عن الصحيح إلى الجيد؛ لأن 
مسألة الصف بين القدمين؛ مختلف فيهاء فقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن عيينة 
ابسن عبد الرحمن قال كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلا صافاً بين قدميه فقال: ألزق 
إحداهما بالأخرىء لقد رأيت في هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب النبي 8 ما رأيت أحدا 
منهم فعل هذا قط" ""'ء كما روى في الوقت نفسه عن عدد من الصحابة والتابعين أنهم كانوا 
يفعلون ذلك؛ وأن عبد الله بن عمرء وابن الزبيرء وعكرمة» والحسنء وابن مغفلء؛ والقاسم بن 
محمد كانوا يصلون وهم يصفون بين قدميهم!ا'"'). 

وقال البيهقي: ورويئا عن عبد الله بن الزبير أنه صف قدميه وضمهما في الصلاة 
وروينا عنه فيما مضى أنه قال صف القدمين» ووضع اليد على اليد من السنةء وحديث ابن 
الزبير موصول وحديث أبي عبيدة عن أبيه مرسل والله تعالى أعل("'. 


)١11(‏ السئن الكبرى(١/511):‏ كتاب افتتاح الصلاة؛ باب الصف بين القدمين؛ برقم(؟57). 

(11)المصدر السابق نفسه. ح رقم( 55). 

.)٠1۲(مقرب مصنف أبن أبي شيبة(5/7١٠)من كان يرواح بين قدمية في الصلاة‎ )١1114( 

)١15(‏ سنن البيهقي الكبرى(؟/188)باب من كره أن يصف بين قدمية وهو قائم في الصلاة برقم(45؟؟). 
(71١1)مصئف‏ عبد الرزاق(205/5؟ )باب التحريك في الصلاة برقم(" ١2؟).‏ 

.)1؟17(مقرب)7؟١/5(ريبكلا المعجم‎ )1١110( 

.)۸۹ ٣و۸۹‎ ۲( أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي (١/۷٤۸-1٤1)ء ح رقم‎ )١14( 

.)٠١7(مقرب مصنف ابن أبي شيبة(؟/5١٠)من كان يرواح بين قدمية في الصلاة‎ )١114( 

.)7 ١1/0 /اآوالاء /اوالاء /او 4 /اء /أوات/ء /أو الاء /او‎ ١/١ مصنف ابن أبي شيبة(؟/١١١)الأحاديث أرقام(‎ )١( 
السنن الكبرى للبيهقي(؟/188) كتاب الصلاةء باب من كره أن يصف بين قدميه وهو قاتمء برقم(ء8؟؟).‎ (۷1) 
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ولهذا جود النسائي هذا الحديثء لكنني أرى في هذا التجويد نظراء إذ الإستاد مرسلء 
والمئن مختلف فيه؛ وقد أشار البيهقي إلى أن الصواب خلاف ما روى عبيدة؛ والله أعلم. 
ها ءاه 
*. قال الإمام التسائي-رحمه الله-:" أَخبّرنا يَعْقَوبُ بْنُ إيْرَاهيمَ» عَن ابن عليه قال: 
حَدتنا سفيّان الذوري» ن حَبيب بن ابي ثابت» عن طاووس عن ابن عباس» أن ستول اللمقك: 
الى عند كوف الشمئس ثَمَانِيّ رَكَعات وَأَرَبَعَ مَجدَات" وَعَنَ عَطّاء مثل ذلك ثم قال بعده: 


"هدا ٍ : جید* )"0 


وأعاده بسنده ومتنه في موضع آخرء ولم يعلق عليه بشيء7'")» واتبعه بحديث آخر. 
من طريق محمد بن المثنىء عن يحيىء عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن طاووس» عن 
ابن عباس عن النبي #5: "أنه صلى في كسوف قفقرأ ثم ركع ء ثم قرأ » ثم ركع » ثم قرأ » ثم 
ركع ء ثم قرأ , ثم ركعء ثم سجدء والأخرى مثلها”*؛"). 

والحديث أخرجه مسلم"'ء وأحمد""'» والدارمي"'ء وابن حبان!*"')موأبو نعيما؟"' 
والبيهقي7:*'"؛ والدارقطني(!*", وابن أبي شيبة(”*')» جميعهم من طريق سيان الثوري» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عَنْ طاووس عن ابن عباس ٠‏ باللفظ الأول. 

كما رواه مسلم!”*')»والترمذي!؛*'), وأبو داو د(“ وأحمدل'*'): والدارمي7”*')؛ وابن 
خزيمة7”*').والبيهقي!'*')»جميعهم من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن سفيان» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن طاووسء عن ابن عباسء باللفظ الثاني. 


(171)السئن الكبرى(١/45١)»كتاب‏ الصلاة» باب عدد صلاة الكسوفء ذكر الاختلاف على ابن عباس؛ برقم(" 5). 
(YT)‏ السنن الكبرى(١/553)؛‏ كتاب كسوف الشمس والقمرء باب كيف صلاة الكسوف. برقم (؟825١).‏ 
(4؟1)السنن الكبرى(١/259)حديث‏ رقم .)٠١۸۲(‏ 

.)1١ كتاب الكسوف» باب ما عرض للنبي:8 من الجنة والنار» برقم(‎ »)١١ ٤/٦(ملسم صحيح‎ )٠۷١( 

(111)مسئد أحمد .)۲۲١/١(‏ 

(1۷۷)سنن الدارمي(١/١٠٤)؛‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة عند الكسوف». برقم("؟5١‏ ). 

(1+4)صحيح ابن حبان(1۸/۷)ء ما يجب على المرء أن يتبرك برؤية كسوف الشمس والقمر. 

(175)المسند المستخرج على صحيح مسلم(7/1؟45)» برقم(7١7‏ ). 

(١1۸)السئن‏ الكبرى للبيهقي(۳۲۷/۳)ءكتاب الخسوف باب من أجاز أن يصلي في الخسوف ركعتين...«برقم(ة 1١١‏ ). 
(141١)سنن‏ الدارقطني(4/7١)‏ .باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيتتهما (1). 

(47١)سصنف‏ أبن أبي شيبة(۲۱۷/۲)؛ برقم( ۸٠١‏ ). 

(185) صحيح مسلم(014/1) )؛ كتاب الكسوف؛ باب ما عرض للنبي# من الجنة والنار» برقم (404). 
(٤1۸)جامم‏ التر مذي( )٤ ٤١-٤ ٤٩۹/۲‏ كتاب الصسلاة؛: باب ما جاء في صلاة الكسوف برقم(١٠‏ "5 )وقال:حديث ابن عباس 
)1١45(‏ سئن أبي داود »)۳١۹/۱(‏ كتاب الصلات باب من قال أربع ركعات؛ برقم (؟8١١).‏ 
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قال عبد الله بن احمد : قال أبي: كان وكيع يقول في حديث الكسوف: حديث سفيانء 
عن حبيب» عن طاووسء أن النبي #صلى في الكسوف ست ركعات في أريع سجدات » قلت 
له: إن إسماعيل بن عليهء ويحيى بن سعيد قالا: ثماني ركعات في أربع سجدات» فكما كان 
بعد ذلكء رجع إلى ثمان*''. 

وحديث ابن عباس فيه إشكالان : الأول: فيه حبيب بن أبي ثابت» وهو مدلس وقد 
رواه بالعنعنة » والثاني : قوله ثماني ركعات. 

أما الإشكال الأول: فمع أن حبيب بن أبي ثابتء عنعن في روايته عن طأووس» وهو 
من المرتبة الثالثةء لا يقبل العلماء تدليس أصحابهاء إلا إذا صرحوا بالسماع؛ لكن روايته 
مخرجه في صحيح مسلمء والمرويات بالعنعنة في الصحيحين لها حكم خاصء وهي محمولة 
على الاتصالء عند أكثر أهل العلمأ""'ء وتخريج مسلم لهذا الحديث في صحيحهء دليل ثبوت 
اتصاله عنده» وان حبيباً لم يدلسه» وفي الصحيحين» من حديث حبيب بلفظ العنعنة الشيء 
كثيرء وهذا دليل على انه لم يدلس فيهاء أو انه ثبت سماعه في رواية خارج الصحيحين. 

وكذلك تصحيح الترمذي لهء يدل على أن الحديث متصل وصحيح""'ء ويضاف إلى 
ذلك أن الحديث مرويء من طريق عطاءء عن ابن عباسء بهذا اللفظ كما في تعقيب النسائي 
على الحديثء كما أن مسلماً والبيهقي؛ أشارا إلى أن الحديث مروي من طريق علي بن أبي 
طالب ی" . 

أما الإشكال الثاني: فيمكن الجواب عنه؛ بأن ابن عباس كغيره ممن روى صفة 
الكسوف فمنهم من روى ركوعين» وثلاثةء وأربعةء وخمسةء وستةء وثمانية » فالمسألة مروية 
على وجوه عدةء وهذه الرواية إحدى هذه الوجوه» وروايته من طريق علي بن أبي طالب› 





.)4757/1١(دمحأ مسند‎ )١181( 

(۸۷ ) سنن الدارمي )۳۸۲/١(‏ باب الصلاة عند الكسوف برقم .)١414(‏ 

(1۸۸)صحیح ابن خزیمة(۳۱۷/۲)ح رقم(42؟١‏ ). 

(۱۸۹)السنن الكبرى للبييقي (۳۲۷/۳)ء كتاب صلاة الخسوف» باب من أجاز أن يصلي في الخسوف ركعتين في كل 
ركعة أربع ركوعات»؛ برقم(؟١١5‏ ). 

(140) للجامع في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (١/؟4؟)‏ حديث( ؟؟1). 

)1۹١(‏ أنظر: فتح المغيث للسخاوي(١/55١):‏ وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ المزي قال: 'وسألت عما 
وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنء هل نقول إنهما اطلعا على اتصالها ؟ قال: كذا يقولون'. (النكت 
على كتاب ابن الصلاح؟177/7)» وقال العلائي:" وبعض الأنمة حمل ذلك على أن الشيخين اطلعا على سماع 
الواحد لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ 'عن” ونحوها من شيخه".( جامع التحصيل للعلائي١/7١١)4؛‏ وقد سبق لي 
القيام بدراسة تطبيقية على الروايات المعنعنة لبعض المدلسين في الصحيحينء؛ وتوصلت لهذه النتيجة نفسها. 

(؟5١)‏ انظر : الجوهر النقي المطبوع بذيل سنن البيهقي( ۳۲۷/۳). 

(155) انظر صحيح مسلم بشرح النووي ©١5/5‏ وسئن البيهقي( ؟/217؟). 
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تقويه» "وقد ذهب أغلب أهل العلم إلى الجمع بين هذه الأحاديث بحملها على أن صلاة الكسوف 
تطول وتقصر بحسب المدة التي يستغرقها الكسوفء وأن النبي #6 صلاها أكثر من مرة؛ 
بحسب الحال؛ فجاءت الروايات بهذا الشكل؛ كل يروي ما رآه من فعل النبي خخ“ “"'. 

ويدل على ذلك ما رواه النسائي-رحمه الله- في كتاب كسوف الشمس والقمر قال: 
'أخبّرنا مُحَمْهُ تمد ر بر المكنى قال: حئثتا مُعَاذ وُو ابن هشام قال: : حَدثنِي أبِي عَنْ قتادة عَنْ أبي 
نة عن قيمتة فبا ل لعش فضت فمل تي ف ركن رتد خي 
انجلّت م َل إن الم والقَرَ ا نخسقان لمت أحدء ولكنهُما لقان من خلقه؛ ون الله 
غ وجل خت في آله نا شات وإ الله عد وَجِلُ إذا تَجِلّى لشيء من خَلقه؛ يَخْشَعُ لَه 
َأَيُهمَا حَدثْ فصلواء حَنَّى يَنْجَليَ أو يُخدث الله أمر |( 

فقوله: 'ركعتين ركعتين" يدل على تكرار الصلاة أكثر من مرة بحسب المدة التي 
يستغرقها الكسوفء وقوله: " حَنَّى بَنْجَلِي" أ يُحْدثْ الله أ" يدل على استمرار الصلاة حتى 
ينجلي الكسوف. 

وقال أبو سليمان الخطابي: 'يشبه أن يكون صلاها مرات؛ وكانت إذا طالت مدة 
الخسوف مذ في صلاته» وزاد في عدد الركوع؛ وإذا قصرء نقصء وكل ذلك جائزء يصلي 
على حسبء ومقدار الحاجة فيه... وذهب أكثر أهل العلم إلى هذا؛ انه إذا امتد زمان الخسوف 
يزيد في عدد الركوع؛ أو في إطالة القيام والركوع" "'. 

فطول الصلاة وقصرها تبعا للمدة التي يستغرقها الكسوفء وبذلك نعمل بجميع 
الأحاديث الصحيحة دون إهمال أحدها. 

وقال ابن خزيمة: " للمرء أن يصلي في الكسوف كيف أحب وشاء مما فعل النبي 3 
من عدد الركوع» إن أحب ركع في كل ركعة ركوعينء وإن أحب ركع في كل ركعة ثلاث 
ركعات» وإن أحب ركع في كل ركعة أربع ركعات؛ لأن جميع هذه الأخبار صحاح عن النبي 
وهذه الأخبار دالة على أن النبي## صلى في كسوف الشمس مرات لا مرة واحدة7'*"). 

ولأجل هذا الاختلاف في عدد الركوع في صلاة الكسوفء وعنعنة حبيب؛ غدل 
النسائي عن قوله صحيح إلى قوله جيدء والله أعلم. 


(14:4 ) شرح السنة؛ للبغوي(580/14؟) بتصرف. 

۳۸۰/۱( باب نوع آخر من صلاة للكسوف حديث رقم (141717) بورواه لبو دلود‎ :)0077/١( )السنن الكبرى‎ ١146( 
.)١١45(مقرب أكتاب الصلاة؛ باب من قال: أربع ركعات‎ 

.)158١/14(يوغبلل شرح السنة؛‎ )1۹١( 

(191 ) صحيح ابن خزيمة (518/1). 
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؟. قال النسائي-رحمة ارڑے ۰ "أخبّرتا 7 محمد بُ العَلاءء قال: حدنا أَيُو مُعَاويَة: عن 


الأغنش عَن عمّارة هُو- ابن عَمَيْر. عَنْ عَبْد الرُحْمَن بْن يَزِيدَء قال: أكْرُوا عَلَى عَبْد الله 
E‏ إن ف ئی عقا زان ونا فضي ومن هتالت من ل ل وجل 


جا لن ل في ڪب لله ايش بنا : تی به َه & قان جاءَ أ يس في کناب الله ونا 
قضنى به نب فض بما قضتی به الصالحُون إن جاءَ أ لَيْسَ في كتاب الله ونا قَضنى به 
به هونا قضنى به الصالخون فليجتهذ رأة ولا قول ل إني أخاف وإني أخاف فإِن الحلال بَيْنَ 
ورام َي وَين ذلك أمور مُشتبهات فدغ ما ريبك إلى ما لا ريبك" قال النسًائي: "هذا 
الحديث جِيْد ج" *. 

والحديث بطوله؛ لم يروه سوى النسائيء؛ والدارمي'"'"؛ من أصحاب الكتب التسعةء 
أو من غيرهم-في حدود علمي- إلا أن هناك روايات لبعض فقرات الحديث دون بعض. 

فقد روى البخاري7””') ومسلم(''') كلاهما من طريق زكريال””)؛ عن عامرا”” ')؛ عن 
لنعمان بن بشير قال سمعت رسول الله 3 يقول: الحلال بين وَالْحَرَامٌ بَيْنّ وبَيْنهُمَا مُشبّهَات 
ا يَعلَمُهَا كي من الناس .. . الحديت . 

وروى الترمذي من طريق الحسن بن عليه قال:" قال: ' حفظت من رسئول اللديظ: 
دغ ما يريك إلى ما ًا يريك فإ الصذق طمانينة إن الكنب ريبَةا» وقال: 'وَهَدًا حديث 
حَسَنٌ صتحيح" 4'"). 

وروی الترمذي: وأبو داودء والدارمي حديث معاذ لما بَعَنْهُ إلى اليَمَنِء '... فضرب 
صنذرة ف قال: "الحم لله الذي وفق رممُول رمئول الله لما ُرأضي رسول الله“ . 

وهكذاء نجد أن الحديث قد جمع عددا من معاني الأحاديث الأخرىء والنقاد يقدمون 
'الرواية الأتمّ على غيرها وترجيحها -وفق ضوابط محددة- وذلك لاحتوائها على الصورة 
الكاملة للحديث؛ بما فيه من زوائد؛ 


(1۹۸) السنن الكبرى(۸/۳٦٤)‏ كتاب القضاءء باب الحكم بما اتفق عليه أهل العلم» برقم( 5514). 

(144)رواء الدارمي في المقدمة(١/51-57‏ ) باب الفتيا وما فيه من الشدة» برقم(ة175او١٠7او1؟17).‏ 

(١٠٠)صحيح‏ البخاري (١7/4-1؟)‏ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه برقم (51) واللفظ له . 

.)١515( كتاب المساقاة والمزارعة باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم‎ )١7١5/5( صحيج مسلم‎ )٠١١( 

)117/١بيرقتلا( زكريا: هو ابن أبي زائدة واسم أبي زائدة خالد بن ميمون الوداعي: ثقة‎ )٠١7( 

)؟"؟8/١بيرقتلا( عامر: هو الشعبي الفقيه المشهور: عامر بن شراحبيل ثقة مشهور‎ )٠١( 

(4١٠)جامع‏ الترمذي (554/4 )كتاب صفة القيامة» برقم( )۲٠١۸‏ والحديث مروي في السنن الكبرى. 

(١٠۲)رواء‏ الترمذي(؟/111) كتاب الاحكام؛ باب ماجاء في القاضي كيف يقضي برقم (۱۳۲۸)» وابو داود (۳۲۷/۲) 
كتاب الاقضية؛ باب اجتهاد الرأي في القضاءء برقم (5917؟ )ء والدارمي (515-55/1) باب للفتيا...برقم .)١517(‏ 
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مما يدل على صحة حفظ راويهاء واستيعابه لها" '). 
والذي يبدو أن الإمام النسائي- رحمه الله- قصد بقوله (جيد جيد) جودة المتنء 
وحسن سياقته» واشتماله على عدد من الأحكام؛ وتقعيد بعض القواعد الأصولية؛ وأشير إلى 
حديث معاذ؛ الذي عذه الأصوليون أحد الأدلة على جواز الاجتهاد والقياس"''ء وهما قضبتان 
مهمتان في علم أصول الفقه» فإن جميع طرق هذا الحديث فيها كلام» ولم تثبت صحتهء 
وحديث النسائي» أتى بمعنى حديث معاذ من طريق جيدء وهذا جيد. 
( شجرة الإسناد للحديث وطرقه) 


اسو ا 
| 





7 : r 
1 1 ب‎ / 

ؤ أبيه | | حريث بن ظهير ظ | عبدالرحمن بن يطلا م 

القاسم بن عبدالرحمن ۰ .“| عمارة بن عمير 
1 2 ٍ 
شعبة أبو عوانة جرير أبو معاوية 
سفيان 

يحيى بن حماد عبدالله بن محمد محمد بن العلاء 


١ 





(5١3)الصناعة‏ الحديثية في السئن الكبرى للدكتور نجم عبد الرحمن(ص257). وهذا الأمر ليس دائما إذ يعده النقاد 
أحياناً من باب تلفيق الروايات» أو من قبيل تصرف الرواة؛ بحيث يجمعون عددا من الروايات في رواية واحدة 
بقصد تجويدهاء فالأمر ليس على إطلاقه » ولابد له من ضوابط. ومما استفدته من شيخي الدكتور سلطان العكايلة 
مشرفي على الماجستير: ان التقاد كانوا يعيبون ذلك على ابن اسحق كما جاء في رسالته' تحقيق جامع المسانيد . 
)3١(‏ انظر؛علم أصول الفقه؛ لعبد الوهاب خلاف(ص556). 
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المطلب الثني: الصساح: 

لم يستخدم الإمام النسائي هذا اللفظ إلا مرتين: مرة في حكمه على الإسناد. وقد مر“ 
في بابهء ومرة أخرى في حكمه على المتن» فقال i:‏ حبرا مُه بن بشار» قال: حثتنا عل 
توخا قال: حَدثنا خالدٌ؛ عن عكْرمَةء عَن ان عَبَاسء أن زواج بَرِيرة کان عَبَْا يُقال له 

مُغيث” كأني أنظر' به طوف خَلفَا يتتكي» ومو عة سيل على لحيّته» فقال اي 8 س 
نا عباس! ألا تَعْجبْ من حب مغيث» بريرة ومن بغض بريرةلا '"أمُغيثا؟". فقال لها النبي 3 

: لو راجعتيه فَإنهُ أو ولك" قالت: با ستول الله! تاسرني؟ قال: ' إنما أنا شفيع" قالت: فلا 

حَاجَةَ لي فيه"؛ ثم قال النسائي: ' هذا حديث صالح (٣ ١!‏ 

والحديث أخرجه البخاري”' "و أبو داودا''ء وابن ماجه"'"ء وأحمد 
و وابن حبان*'")؛ والدارقطني/''"), وابن أبي شيبة"')؛ وعبد الرزاق!*' ), 
والطبراني' أ» جميعهم من طريق عكرمةء عن ابن عباس به» مٿه أو نحوه. 

وأخرج كثير من العلماء قول ابن عباس مجرداء دون قول النبي ا '". 

قلت: هذا الحديث صحيح» ورواته ثقات» وله متابعات وشواهدء وأخرجه البخاري في 
صحيحه» من الطريق نفسه باستثاء شيوخ المصنفين» فما سر قول النسائي: "صالح' 
وإعراضه عن لفظ: "صحيح"؟. 


«(1) 





(۸٠۲)بريرة‏ هي: مولاة عائشة كائت لعتبة بن أبي لهب» وقيل: لبعض بئي هلال فكاتبوها ثم باعوها فاشترتها عائشة 

وجاء الحديث في شأنها بان الولاء لمن أعتق(تهذيب التهنيب؟١1/1؟4).‏ 

)7١4(‏ السنن للكبرى(؟/٠44))‏ كتاب القضاءء باب هل يشفع الحاكم على الخصوم قبل فصل الحكمء برقم(54174). 

)١٠١١(‏ صحيح البخاري(١-4/١17))‏ كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي2 في زوج بريرة: برقم(5147). 

(١711)سنن‏ أبي داود.(7/١17؟):‏ كتاب الطلاق» » باب المعلوكة تعتق: وهي تحت حر أو عبد برقم(١71771و12175).‏ 

(؟١؟7)سنئن‏ ابن ماجه(١/701)؛‏ كتاب الطلاقء باب خيار الأمة إذا أعتقتء برقم( ۲٠۷١‏ ). 

,)7١١2/1(دمحأ‎ دنسم)7١5(‎ 

(4١؟)سنن‏ الدارمي(؟/؟١١):‏ كتاب الطلاق؛ باب تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق» برق(؟51؟1). 

(15١7)صحيح‏ ابن حبان(١٠١/47).؛‏ باب ذكر الخبر المصرح بأن زوج بريرة كان عبدا لا حراء برقم(477). 

(17؟) سنن الدارقطني(51/1١)؛‏ باب في أوامر النبي 89 يرقم(١).‏ 

(١7)مصنف‏ ابن أبي شيبة(41/4): ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا. 

(14١؟)مصنف‏ عبد الرزاق(9/٠16)ح‏ رقم(١٠١؟1‏ ). 

(۲۹)المعجم الکبیر (۱۱/١٠۴)ح‏ رقم ۱۱۸١۱۹(‏ ) وفي( ٤٥/۱۱‏ ۳)ح رقم‌( ۱۱۹۱۲ ). 

)٠٠١(‏ ينظر على سبيل المثال لا الحصر: صحيح البخاري(١-4/١57):‏ كتاب الطلاق. باب شفاعة النبي في زوج 
بريرة: برقم(2585). والمنتقى لابن الجارود(١/184١)؛‏ ومسند الشافمي(775/1)وغيرهم أعرضت عنهم 
اختصارا. 
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يبدو لي-والله أعلم- أن الس يكمن في صلاحية المتن للاحتجاج من الناحية الفقهية أو 
عدمه» فمسالة تخبير الأمة يعمل به إذا كان زوجها عبدأء وأما إن كان زوجها حراء فلا خيار 
لهاء وقد وردت بعض الآثار التي تفيد أن مغيثا زوج بريرة كان حراء ففي هذه الحالة لا يصح 
تخييرهاء فقد قال الترمذي: "حا هناد حَدقنا أبُو مُعَاويَةَ عن الامش عن راهيم عن لأنود 
عَن غائشة قالت: كان زج بريرة أ خراء فَخيّرَهَا رسُول الله #" وقال الترمذي: حدیث 
عائشة حديث حن حي( "". 

و نقل الترمذي عن بعض أهل العلم» قال قال: "وقالوا: ا كانت الأمَةَ تخت الْحْر فأعتقت 
فلا خيَار لَهَاء وَإنمَا يكون لَهَا الخيَارٌ إذَا أعتقت» وكانت تخت عبْدء وَهُوَ قول الشافعي وخم 
وَإبنحّق ورؤى الأغش» عن إبراهيم» عن | الأستود عن ¡ عائشة قالت: کان زوج برِيرة خرا 
برها رول الله 4 وروى أَبُو عَوَانة هذا الحديث عَن الْأعْمّش عن إِنرَاهِيمٌ عن الأمنود 
عسن ؛ عَائشة فِي قصنة برِيرة قال الأسوة وكان زَْجهَا حرا وَالْعَمَل عَلَى هذا عند بَعْض أهل 
العلم من | التابعين ومن بعدهم وَهُوَ قول سفيّان اوري وأفل الكوفة"7"""). 

وقال القرطبي في تفسير قوله تبارك وتعالى:(وَالْمُحْصنَات من النساء إلا مَا ملكت 
أيُمَانكم)76””): 'وفي الآية قول ثان؛ قاله عبدالله بن مسعودء وسعيد بن المسيب» والحسن بن 
أبي الحسنء وأَبَيّ بن كعبء وجابر بن عبد اللهء وابن عباسء في رواية عكرمة أن المراد 
بالآية ذوات الأزواج أي فهن حرام إلا أن يشترى الرجل الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقهاء 
والصدقة بها طلاقهاء وأن تورث طلاقهاء وتطليق الزوج طلاقهاء قال ابن مسعود: فإذا بيعت 
الأمة ولها زوج فالمشتري أحق ببضعهاء وكذلك المسبية كل ذلك موجب للفرقة بينها وبين 
زوجهاء قالوا: وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون بيع الأمة طلاقا لها؛ لأن الفرج محرم على 
أثنين في حال واحدة بإجماع من المسلمينء قلت-القائل: القرطبي-: وهذا يرده حديث بريرة؛ 
لأن عاتشة رضي الله عنها اشترت بريرةء وأعتقتهاء ثم خيرها 4 وكانت ذات زوج» وقي 
إجمساعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها مغيث بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها؛ 


(1؟77)جامع الترمذي(477/5): كتاب الرضاعء باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج برقم(55١١):‏ وينظر: سنن 
أبي دلود(؟/١77)ومسند‏ أحمد(47/6و١117و117و75١)‏ وسنن الدارمي(77/1؟)والسنن الكبرى للبيهقي(17/١١7‏ 
و ۲۲۳و ۰(۲ ۳۳۸/۱ )وسنن الدارقطني(۲۹۰/۳)ومصنف بن ابن أبي شيبة(؟/2+7و41/4)ومصنف عبد 
الرزاق(154/97١)‏ ومسند إسحاق ابن راهویه(۳/ ۸۷۱و ۸۷۲|ومسند الطيالسي(١/517‏ ١و١‏ |ومسند أبي يعلى(١/‏ 
¥( صحيح وابن حبان (١١/7١5)ورواه‏ مسلم(4/7 5 ١١)وقال‏ البخاري: قال الحكمٌ وكان زوجھا حر اء وقول 
الحكم مُرسل» وقال ابن عباس ريه عَبْدا. [صحيح البخاري ٠۲١٠/٤-١‏ ح٠١1۷‏ )قال أيضاً: * قال الأمنوث: وكان 
زوجها خر قول سود منقطح وقول ابن عبّاس: ريه عبذاء أصتح". (صحيح البخاري١-7/4١1ح17514).‏ 

(؟7؟)جامع الترمذي(؟/١15).‏ 

.)١ سورة النساءء آية(4‎ )١19( 
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لدليل على أن بيع الأمة ليس طلاقهاء وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
والحديث؛ وألا طلاق لها إلا الطلاق وقد احتج بعضهم بعموم قوله: إلا ما ملكت أيْمَانكم)» 
وقياسا على المسبيات» وما ذكرناه من حديث بريرة يخصه ويرده وأن ذلك إنما هو خاص 

بالمسبيات على حديث أبي سعيد وهو الصواب والحق إن شاء الله تعالي''"). 
وهكذا فإن الخلاف في كون مغيت زوج بريرة حرا أم عبداء والاختلاف في حق 
الخيار للأمة في الطلاق من زوجهاء أو بقائها معه» كل هذا جعل النسائي يعدل عن قوله: 
"'صحيح"؛ إلى قوله: "صالحوالله تعالى أعلم. 
٠‏ 


المطلب الثائث: المحمنفغوظ: 

.١‏ قال النُسائي-رحمه الله-: 'أخبْرتي مُحَمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْد الله النيسابوري» قال: 
نا يعوب بن إنراهيم» قال: ْنَا أبي» عَن صالح-بن كيسان-» عَن ابن شهَاب» قال: 
حي عبد بيد الله بن عبد الله بن عتبَة عن ابن عباس» عن عَمّارء قال: 'غرس رمئول الله 4 
بأولات الجش وَمَعَهُ حَائشةٌ وجنه َائقَطَعَ عقدها من جزاع ظقارا» "أ قبس الئاس ابْتغاء 
عقْدها ذلك حتَى أضناء ال ولس مع الاس ماء قتعي ليها أبُو بكر ققَالَ حبست الناس 
وس مهم مء انز اله عر وجل رُخصنة اليم بالصتعيد قال فقا امون مَعَ رول 
الله 3ت فضتربُوا بايديهم ازس ثم رقتو يديهم ولم ينْفْضُوا من التراب شیا فمَسنَخُوا بها 
وُجوَهَهُمْ وَدِيْهُم إلى لماكب" )» ومن بُطُون أَيدِيهمْ إِلَى الآبَاط' ثم قال النسائي: " خالفه 
مالك ابن أنس» رواه عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد اللهء عن أبيه عن عمار بن ياسر 
بنحوو!!""). 

؟. ثكم جاءد بالحديث الآخر الذي أشار إليه» فقال: ' أخبّرنا الْعَيّاسُ ن عبد العظيم 
العَنتِري؛ قال: : فنا َب اله بن محئد بْن أمنتاء قال: حدقا جريْرِيَةٌ عن مالك» عن 
ارف ري عن عبد الله بن عبد اله بن عة أنه أخبر هُ عَنْ أبيه» عن مار بن يَاسرء قال: 
يتا مَعَ رول الله #بالتراب فَسَسَحَنَا يوٌجُوهنًا وأيدينا إلى المتاكب ثم قال بعده: "وكلاهما 
محفوظ والله أعلم "(4"). 





(174)تفسير القرطبي(77/6١-71١).‏ 

)٠٠١(‏ الجزأع: الخرث اليّماني؛ الواحدة جزّعة. (النهاية في غريب الحديث(١/74١).‏ وظفار: مدينة حمُيْريّة» واليها 
بسب الجزع الظفاري. ينظر: (الغريب لابن قتيبة 514/1؟). 

(177)المناكب؛ جمعْ منكب؛ وهو مابين الكتف والعُنق.( النهاية في غريب الحديث5/5؟١١).‏ 

)۷( السنن الكبرى(١1/؟7١):‏ كتاب الطهارة: أبواب التيممء برقم(١٠٠).‏ 

)۲۸( السئن الكبرى(١/1۳۳)»‏ كتاب الطهارة» أبواب التيمم» برقم(٠١).‏ 


و 


أما الحديث الأول فأخرجه أبو داور" وأحمد""ء وابن الجارود(""ء والشاشي/ 
""» وأبو يعلى" جميعهم من طريق يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن الزهري» عن 
عبيد اللهء ابن عبد اللهء عن ابن عباسء عن عمار بن يأسر بنحوه. 

وأخرجه أبو داود'”)؛ وابن ماجه”"')ءوأحمد"". والبيهقي/"')موعبد الرزاق/""". 
والشاشي"ء والشاشي'“"ء وأبو يعلى“ من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد اش 
عن عمار بن ياسر- دون ذكر ابن عباس- بنحوه» زاد بعضهم قول أبي بكر الصديقه 
لابنته: " ما علمت أنك مباركة". 

وأما الحديث الثاني فأخرجه ابن ماجه“ء والشافعي“" والشاشي©“'ء 
والحميدي“'ء وأبو يعلى“ يمن طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن 
عمار بن ياسر ينحوه. 

وأخرجه الشافعي"“"ء من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله -دون ذكر أبيه-عن 
عمار بن ياسر بنحوه. 

وخلاصة القول: أن الحديثين صحيحانء سنداء ومتنأء لكن مسألة المسح إلى المناكب 

ليس فيها بيان أن النبي 8تفعله» بل ثبت عنه28 أنه أمر عمار! بخلافه؛ وأما فعل عمار؛ فيمكن 


(۲۲۹)سنن أبي داود(١454/1م):‏ كتاب الطهارق باب التيمم؛ برقم( 1{ 

(۲۳۰)مسند أحمد(77/4؟)زاد فيه أحمد: " وبَلغنا أن أبَا بكر قال: "والله ما علمت إنك لمباركة". 
(1؟7)المنتقى لابن الجارود(١/١4)ء‏ باب التيممء برقم(1؟١).‏ 

(1؟؟)مسند الشاشي(؟5/١171)ح‏ رقم( ؟٠ .)١‏ 

(75؟)مسسند أبي يعلى(54/5١):‏ وفي‌(۱۹۹/۳). 

۲۳٤(‏ )سنن أبي داود(١/45):‏ کتاب الطهارة» باب التیمم» برقءم(15-51+4؟)بالمعنى: ولم يقل المناكب والأباط. 
٣٣ ١(‏ سنن ابن ماجه(١/819١))‏ كتاب للطهارة وسنتهاء باب ما جاء في التيمم» برقم(٥٠٠٥‏ ). 

(۲۳۹ )سند أحمد(٤/١۳۲)‏ وفي(۳۲۱/۳). 

(۲۳۷)سنن البيهقي الكبرى(١/۸٠٠)؛‏ باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسره برقم(* 54 ). 
(۲۳۸ إمصنف عبد الرزاق(۲۱۳/۱)ح رقم(۸۲۷ ). 

(۲۳۹ سند الشاشي(۳۳/۲٤)ح‏ رقم( ء٤٠‏ وا .)١‏ 

.) ۳٤ ٤(مقر‎ ح)۳٦۸/۲(يشاشلا )مسند‎ ۲ ٤ ۰( 

(١4؟7)مسند‏ أبي يعلى(9/١٠٠7)ح‏ رقم(؟؟15). 

٤۲(‏ ۲ سنن اين ماجه( ١ Av‏ كتاب الطهارة وسنتهاء باب ما جاء في الْتيسم » برقم(5157). 

(؟4؟)مسند الشافعي(١/١١١).‏ 

(44؟)مسند الشاشي(4/5؟4)ح رقم(؟ 4 .)٠١‏ 

(©4 1)مسند للحميدي(18/1)ح رقم(5؟١).‏ 

(147)مسند أبي يعلي(355/7١)ح‏ رقم(71؟17 ). 

(7419)مسند الشافعي(١/١7١).‏ 


{YY 


حمله على المبالغة كما في مبالغة أبي هريرة في الوضوء بغسل يديه إلى المناكب أملا بإطالة 
غرته» لحديث النبي#: ' آم اْغُْ اْمُحَجِلُونَ يَوْمَ الْقمَة من إسنبَاغ الُْضئوء فسن امنتطّاغ 
منك فيطل غرتة وتخجيذة“""'»-كما قال الجصاص-“". 
١ ۰‏ ويمكن حمله- أيضاً- على أن هذا الأمر كان في بداية نزول آية التيمم» وكان لفظ 
اليد فيها مطلقاً؛ ففهم الصحابةء أنها تشمل جميع اليد من الكف إلى الأبطء ثم بين النبي3 
مقدار المسح في الأحاديث اللاحقةء واش أعلم. 

خلاصة الفصل: 

حكم الإمام النسائي بالقبول على ثمانية عشر حديتأء كان الحديث في أحدها منسوبا 





٤۸(‏ ۲ إرواء مسلم في صحيح(١/1١١)‏ كتاب الطهارة؛ باب استحباب اطالة الغرة...برقم(؟؛ ؟). 
(15")أحكام القرآن للجصاص (8/4؟). 


YA 


مما هو جدير بالذكر أن اصطلاح: 'الشاذ" يندر استخدامه عند المتقدمين» ويستعيضون 
عنه بألفاظ متعددة مثل: "الوهم"؛ و'الخطأ", أو'غير محفوظ؛ أوالم يتابع عليه وأحيانا يعبرون 
عن الشاذ ب: "المنكر" فبعضهم لا يفرق بين الشاذ والمنكر' . 

أما المنكرء فقد استعمله المتقدمون بما فيهم النسائي بكثرةء وله معان متعددة عندهم. 

والمنكر لغة: خلاف المعروف» وكل ما قبحه الشرع»؛ وحرمه؛ وكرهه فهو منكرا . 

والمنكر في الاصطلاح: عرفه الحافظ أبو بكر البرديجي : "أنه الحديث الذي ينفرد 
به الرجل؛ ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منهء ولا من وجه آخد") 
» وهذا ما اصطلح عليه أهل هذا الفن من المتقدمين» لكن الذي استقر عليه المتأخرون فهو: 
"الحديث الذي رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقات"7). 

أما الإمام النسائي-رحمه اش-فانه يطلق المنكر على ما ينفرد به الراوي الذي لا 
يحتمل تفرده؛ بغض النظر عن قيد المخالفة- كما هو عند المتأخرين- شأنه في ذلك شأن 
معظم العلماء المتقدمين: وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله: "هذا مما ينبغي التيقظ له 
فقد أطلق الإمام أحمدء و النسائيء وغير واحد من التقاد لفظ: 'المنكر” على مجرد التفردء لكن 
حيث لا يكون المنفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة من غير عاضد يعضده). 

ويقول الإمام مسلم: "وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث 
على رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء خالفت روايته روايتهم» أو لم تكد توافقها. فإذا كان 
الأغلب من حديثه كذلك: كان مهجور الحديث؛: غير مقبولة ولا مستعملة7/؛ وعلق الإمام 
النووي على كلام الإمام مسلم فقال: "هذا الذي ذكره هو معنى المنكر عند المحدثين؛ يعني به 


(١)المليباري:حمزة‏ عبداش, الحديث المعلول قواعد وضوابط دار ابن حزم » بيروت-لبنان» الطبعة الأول ى ۹۹1١م.‏ 
(ص؟5) بتصرف.. 

. )١؟؟/5( ينظر: لسان العرب‎ )١1( 

(۳) البرديجي: هو أبو بكر » أحمد بن هارون البرديجي . 

(4) ينظر: مقدمة أبن الصلاح (ص47) » التبصرة )197/١(‏ وفتح المغيث )7١١/١(‏ . 

(6) ينظر: نظر: النكت على كتاب ابن الصلاح (؟7-5194/5؟1) وشرح نخبة الفكر (57) والباعث للحثيث (58) . 

(1) النكت على كتاب ابن الصلاح )1۷٤/۲(‏ . 

(۷) مقدمة صحيح مسلم(۷/۱). 


۹ 


المنكر المردودء فإنهم قد يطلقون المنكر: على انفراد الثقة بحديث وهذا ليس بمنكر مردود إذا 
كان الثقة ضابطا متقناً"" . 

قلت: يفهم من كلام الأئمة أنهم لا يفرقون بين الشاذ والمنكرء ف النسائي لم يستعمل 
لفظ: "الشاذ" ولو مرة واحدة في السنن جميعهاء في حين ذكر المنكر أكثر من عشرين مرة. 

وابن الصلاح عندما تحدث عن الشاذء لم يذكر له أمثلة؛ وإنما ذكر أمثلة للمنكر 
وعندما عرف المنكرء قال: “وعند هذا نقول: المنكر على قسمين: على ما ذكرناه في الشاذ 
فانه بمعئاه...* . 

نستنتج من الأقوال السابقة: أن الفرق الجوهري بين المتقدمين والمتأخرين في المنكر 
هو اشتراط المخالفة» إذ المخالفة شرط عند المتأخرين وليست كذلك عند المتقدمين. 

إلا أن الإمام مسلم نص صراحة على اشتراط المخالفة» وهو من المتقدمينء والذي 
يبدو لي أن مفهوم المخالفة عند المتقدمين يختلف بعض الشيء عنه عند المتأخرينء 
فالمتقدمون يعتون الراوي قد خالف لمجرد روايته شيئا لم يروه غيره؛ وإن لم يكن فيه مخالفة 
لغيره» في حين يرى المتأخرون أن المخالفة لا تتحقق إلا إذا خالف الراوي ما يرويه الثقات 
وهذا يدخل في باب التفردء وزيادة الثقات؛: ولعل تعقيب النووي على كلام الإمام مسلمء قد 
أزال ما يشكل من قول مسلم. 

كما ان تقسيم علماء المصطلح إلى متقدمين ومتأخرين ليس له ضابط يضبطه؛ ولا 
زمن يحددهء فقد استقر" رأي المتأخرين في تعريف الحديث الشاذء على ما قاله الإمام الشافعيء 
وهو من المتقدمين!''). 

وبما أن لفظ الشاذ غير مستعمل عند الإمام النسائي» فسأستعيض عنه بلفظ: "غير 
محفوظ"؛ لأنه أقرب الألفاظ إلى الشاذء واستعمله الإمام النسائي. لكنه في بعض الأحيان لا 
يقصد بقوله: "غير محفوظ': الشاذء بل يقصد المنكر» وهذا ما سيظهر لنا من خلال البحث. 
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(4)مقدمة صحيح بشرح النووي( .)57/١‏ 

(1)مقدمة ابن الصلاح(١47/1)؛‏ وينظر؛ التقييد والايضاح[ص5١٠) ٠‏ 

(١٠)فقد‏ قال الخليلي: قال الشافعي وجماعة من اهل الحجاز: * الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد ويرويه 
ثقة خلافه زائداً لو ناقصا"(الإرشاد١/175)؛‏ وتعريف الشاذ عند المتأخرين: " ما رواه المقبول مخالفا لمن هو 
أولى منه". وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجرء فقال: 'وهذا هو المعتمد في نعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. 
(شرح نخبة الفكر )57/١‏ وهذا قريب جدا مما قاله الشافعي. 


{A 


المطلب الأول: غير المحفوظ : 

استعمل النسائي هذا اللفظ في مجموعة من الأحاديث؛ وأيّا كان قصده من هذا اللفظء 
فهو يشير إلى التضعيف» وينبه إلى وجود علة فيهء وقد استخدم هذه العبارة في الأحاديث 
الأتية : 

.١‏ قال النسائي-رحمة الله-: ' أَخبّرتا يُونْسُ بْنُ عَبْد الأعلّى» قال: ثَنَا ابْنْ وَهبء قال: 
اخبرتي تي بن عبد الله عن أبي عبد الراخن الْحبلي!"»غن عَبد الله بن عمو قال: مات 
رَجْلَ بالمديئة سنة ولد بهًا فَصلّى عَلَيِهِ رول الله 9 ثُمْ قال يا لَْنَهُ مات بِعَيْرٍ مَوئده' قانُوا: 
ولم ذلك يَا رول اللّد؟» قال: 'إن الراجل إِذَا مات بغيْر مولده قيس لَه من مولده إلى منقطع 
ره في الجن" قال النسائي: " حتَيُ بن عبد الله » ليس ممن يعتمد عليهء وهذا الحديث 
عندنا غير محفوظ. والله اعلم» والصحيح عن النبي##: "من استَطًاع منكمْ أن يَمُوت بالمدينة 
قإني أشقع لمن مات بها ٠‏ 

أخرجه ابن ماجه“).والإمام أحمدا*)؛ وابن حبان7"؛ من طريق حُيَيَّ بن عبد الله 
ن يي عبد الرخمن ابي عن عبد الله بن عرو به بنحوه. 

قَلْت: نسب النسائي الوهم في هذا الحديث إلى حي بم عَبْد اللّهه وحيي بن عبد الله 
تفرد بهذا الحديثء وهو متكلم فيه» فلا يقوى على التفرد؛ فقد قال عنه البخاري: فيه نظرء 
وقال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال النسائي: ليس بالقويء وقال ابن معين: ليس به بأسء وقال 
ابن عدي: أرجو انه لا بأس به إذأ روى عن ثقةء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: 
'صدوق يه" . 

أما الحديث الآخر الذي أشار إليه النسائي في نهاية الحديث الأول وصححه › فقد 
رواه الإمام النسائي نفسه في موضع آخر'. 


)1١(‏ في الأصل: " الخشني”؛ والصواب ما أثبته: " ايلي كما جاءت في باقي الروايات الأخرى» وهي كذلك في 
الطبعة الجديدة من السنن الكبرى على الصواب. (۳۸۲/۲ح ١1۹۷)ء‏ والخشني": هو: أبو ثعلبة الخشني: وأسمه: 
جرهم بن ناشم.(الأسامي والكنى لابن حنبل ١/١٤)۔‏ 

,)١554( السئن للكبرى(١7-5707/1١٠) حديث رقم‎ )١١( 

)١(‏ المسدر للسايق نفسه. 

.)١١١٤(مقرب سنن ابن ماجه(١/5١2).: كتاب ما جاء في الجنائر» باب ما جاء فيمن مات غريباء‎ ١ ٤( 

)١©(‏ مسند أحمد(1۷۷/۲). 

(1١1)صحيح‏ ابن حبان(؟57/9١):‏ ذكر إعطاء الله للمتوفي في غربته مثل... ؛ برقم(٤‏ ۲۹۲ ). 

(١)بنظر:‏ التاريخ الكبير(7/5؟)؛ والكامل لابن عدي(؟/445): والضعفاء والمتروكين للنسائي(5/1؟): والجطرح 
والتعديل (71/5؟) والنقات(كره؟؟), وتهذيب التهذيب (؟/47): وتقريب التهنيب .)١86/١(‏ 

(۸ 1)السنن اللكبرى(488/1)): كتاب الحج» باب من مات بالمدينة» برقم(©478 ). 


مع 


كما رواه ابن ماجها")؛ والترمذي')؛ وأحمد ('): وابن حبان!"')؛والضحاك7'"اء 
جميعهم من طريق معاذ بن هشامء عن أبيه» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر بنحوهء وفي 
رواية أخرى لأحمد من طريق الحسن بن أبي جعفرء عن أيوب؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء 
به حيث تابع فيها الحسن بن أبي جعفر» معاذ بن هشام» في الروايات الثلاث الأولى: 
فخرج الحديث عن حد الغرابة مع ان هذا الراوي ضعيف عند النسائي"": إلا انه وافق معاذ 
ابن هشام في روايته؛ ومعاذ أعلى رتبة منه إذ قال عنه الذهبي: '"صدوق صاحب حديث 
ومعرفة"؛ وقال ابن حجر: 'صدوق ربما وهم'"")» فتقوى الحديث بالمتابعة والشواهدء إذ ورود 
غير ما حديث في فضل المدينة عن ابن عمر وغيره. يضاف إلى ذلك تحسين الترمذي 
للحديث» وقوله:'وفي البّاب عَنْ مبَيْعَة بنت الحارث الأسلميٌة" وأشار إليه ابن حجر-أيضا-"". 

وهذا ما جعل الإمام النسائيحرحمه الله- يحكم على الحديث الأول بأنه غير محفوظ 
لتفرد الراوي به؛ فضلاً عن مخالفته لمن هو أوثق منه؛ فالحديث على مذهب المتأخرين: "شاد" 
وهو كذلك عند الإمام النسائي. 

وقد حكم الألباني على الحديث الأول بالحسن“'ء وعلى الثاني بصحة إسناده» ولم 
يتعرض للحكم على متنهل" '). 

.مداه 

۲ . قال النسائي-رحمة الله-:“أنبانا مُحَسّدُ بْنُ رافع منصُور قال حَدْدْنَا عَبْدْ الرّزاق قال 
آنا مَنمر٬‏ والآوڙاعي عن الڙهري عن علي بن سين عن عفرو بن لمان عن أسامَة بن 
زد قال : يا رول الله أن تتزل عذا ؟ قال النبي :6ك" وهل ترك لنَا عقيل مَنزلاً * قال 
النسائي: 'حديث الأوزاعي غير محفوظ7' ). 


(15) سنن لبن ماجه(؟/79١٠)‏ كتاب المناسك ,باب فضل المديئنة حديث رقم 5١١1(‏ ). 

)٠١(‏ جامع الترمذي(1/5١/)‏ كتاب المناقب باب حديث رقم( ۳۹۱۷ ) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(۲۱) مسند أحمد(؟/4 /او؛ .)٠‏ 

(۲۲)صحيح ابن حبان(۷/۹٥)ء‏ ذكر إثبات شفاعته# لمن أدركته المنية بالمديئة من أمتهء برقم(١7741‏ ). 

(؟١)الأحاد‏ والمثاني(5/؟؟)ح رقم(4 575١‏ ). 

.)5784( حديث رقم‎ )۲٤( 

( ")قال النسائي:ضعيف وفي موضع آخر متروكء وقال البخاري: منكر للحديث.(تهذيب التهذيب 474/١‏ ). 

(1؟)ميزان الاعتدال (77/4١))؛‏ وتقريب التهذيب (015/1). 

(11) جامع الترمذي(115/0) كتاب المناقب باب حديث رقم( 5417 ) وقال ابن حجر في التقريب( 744/1): هي 
سبيعة التي روى عنها ابن عمر حديثا في فضل المدينة» وهي سبيعة بنت الحارث زوج سعد بن خولة؛ صحابية. 

(18) ينظر: أحكام الألبائي على أحاديث سنن النسائي(45/1؟)ء ح رقم(؟1879١).‏ 

(15) ينظر: صحيح جامع الترمذي(5/5١/)ء‏ ح رقم(۳۹۱۷)» وصحيح سنن ابن ماجه(۱۰۳۹/۲)» ح رقم(۳۱۱۲). 

(0") السنن الكبرى(7/٠4)44؛‏ كتاب الحجء باب دور مكةء برقم("475). 
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وكان قد روي قبله حديثا آخر بمعناه؛ قال: "أنبا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا ابن 
وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد('/.عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره؛ أن عمرو بن 
عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال : يا رسول اللهء أتنزل في دارك بمكة ؟ قال : 'وهل 
ترك لنا عقيل من رباع أو دور" وكان عقيل ورث أبا طالبء هو وطالبء ولم يرث جعفر 
ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين»: وكان طالب وعقيل كافرين؛ فكان عمر بن الخطاب من 
أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر".("”) 
والحديث الأول أخرجه البخاري"ء ومسل "ء وابن ماجه*"؛ وأبو داودا"/, 
وأحمدا"/ء وابن خزيمة) وابن حبان""ء والحاكم'ء والأصبهاني"“ء وأبو عوانة"“ء 
والبيهقي"“ء والدارقطني“ء والطبراتي جميعهم من طريق محمد بن حفصة؛ عن 
الزهري» عن علي بن حسين؛ عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد» بهء وأخرجه أبو 
عوانة(”*)؛ وعبد الرزاق" كلاهما من طريق معمر والأوزاعي» عن الزهريء عن علي بن 


حسين: عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد. 


(1؟) في الأصل “مزيد" -بالميم-؛ والصواب ما أثبته؛ لأئه لايوجد راو بهذا الاسمء وذكر في الروايات الأخرى: يزيد- 
بالياء-» وهو يونس ابن يزيد الآيلي . 

(١؟)‏ المصدر السابق حديث رقم (4755). 

(؟؟)+صديح البخاري(775/4-1): كتاب الحج؛ باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء برقم(1544 ) وفي كتاب 
الجهاد والسير(١-51731/4):‏ باب إذا أسلم قرم في دار الحرب» برقم(54١"‏ ) وفي كتاب المغازي(١-41/4؟)؛‏ 
باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح؛ برقم(5857؛). 

(1؟)اصحيح مسلء(384/7و185): كتاب للحج؛ باب نزول بمكة للحاج وتوريث دورهاء برقم(21؟١‏ ). 

(5؟)سنن ابن ماجه(؟/؟111))؛ كتاب الفرائض؛ باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشركء برقمل 777١‏ ) وفي(؟141/1) 
كتاب المناسك؛ باب دخول مكةء برقم(5147؟). 

(1؟)سنن ابي داود(7/١١؟)؛‏ كتاب الفرائض؛ باب هل يرث المسلم الكافره برقم(١٠١2)‏ وفي(؟/25١).‏ 

(۳۷ )سند أحمد(٥/۲۰۱و۲۰۲).‏ 

(4؟)صحيح أبن خزيمة(4/؟؟57؟)؛ باب ذكر الدليل على أن النبي2 قد كان أعلمهم وهو بمنى...» برقم .)١142(‏ 

(4؟)صحيح أبن حبان(307/11): ذكر الخبر الدال على إياحة أخذ الأجرة على سكئى بيوت مكة؛ برقم(؟ 5١4‏ ). 

(١٤)المستدرك‏ على الصحيحين(۲/٥1۸)‏ برقم(4۱۷۸ ). 

(41)المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم(19/4): برقم(4 4 ١؟).‏ 

(؟4)مسند أبي عوانة(475/5). 

(؟4 )سنن البيهقي الكبرى(5/١17١).؛‏ باب ما جاء في مال الكعبة وكسوتهاء برقم(5١0؟‏ ) وفي(514/1): باب ما جاء 
في بيع دور مكة ...» برقم( ٠١17+‏ ) وفي(18/1١5).؛‏ باب لا يرث المسلم الكافر...؛ برقم(١٠١١‏ و5١٠١١١).‏ 

(44)سئن الدارقطني(؟/؟١):‏ كتاب البيوع: برقم(؟؟؟ و۲۳۸ و۲۳۹ و٤٤۲‏ ). 

(45)المعجم للكبير(54/1١)ح‏ رقم(؟١4‏ ). 

(47)مسند أبي عوانة(477/5). 

(41)مصئف عبد الرزاق(4/5١)؛‏ لا يتوارث أهل ملتين: برقم(5851 ), 
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قلت: الأوزاعي لم ينفرد بهذا الحديث» بل تابعه عليه معمرء ومحمد بن أبي حفصة: 
كما أن مثن الحديث؛ رواه البخاريء وغيره من الأئمة» بالإضافة إلى الحديث الآخر المروي 
من طريق الزهري بالسند نفسه» فظاهر الحديث؛ أنه صحيح سندأ ومتناً. 

وبإنعام النظر في الروايتين يتضح لنا مدى براعة الإمام النسائي في النقدء إذ بَيّن 
الطريق المعلول» وذكر علته بالرغم من غموضه؛ وحكم على الحديث أنه غير محفوظ . 

وهذا الحديث ذكره ابن المديني في علله؛ فقال: "حديث أبي هريرة عن النبي86 : " 
منزلنا غداً إن شاء الله بالخيف عند الضحى". رواه الزهريء فاختلف على الزهري في إسناده: 
فرواه الأوزاعيء وإبراهيم بن سعدء والنعمان بن راشدء وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع؛ كلهم 
عن الزهريء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. إلا أن معمرا أدرجه في [حديث]““ علي بن 
الحسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيدء " وهل ترك نا عقيل منزلاً " فأدرج الكلام 
فيه" منزلنا غدا". وقد رواه محمد بن أبي حفصة؛ عن الزهريء عن علي بن الحسين» عن 
عمرو بن عثمان» عن أسامةء ولم يذكر فيه: "منزلنا بالخيف“* . 

والرواية التي أشار إليها ابن المديني رواها البخاري » فقال: حَدْتَنا مَحْمُودَه أخبْرتا 
عَبُْ الركاق» أخَبْرنَا َعَم عَنْ الزاهري» عَنْ علي بن حَُيْنِء عَن عَمْرِو بْن عَلْمَانَ بن عفان 
عَن أُسَامَة بْنِ زِيْدء قال قلت: يَا رسول الله أَيْنَ تنزل غدأ -في حَجّته-؟ قال: "وهل ترك لنا 
الكُفر" وذْلك أن بني كنانة حالفت قريْشا على بني هاشم أن لا يُبَايِعُوهُمْ ونا يُوَوُوَهُم' قال: 
الزهر ي 'والخيّف: الوادي٣“).‏ 

كما رواها ابن خزيمة من طريق محمد بن عزير الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيلء 
عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ## قال حين أراد أن ينفر من 
الْنُمَصّب- ثم ذكر الحديث بمثل حديث يونس سواءء قال أبو بكر: سؤال النبي#: ين ينل 
غذا في حجُته" إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأما آخر القصة: "لا يرث 


(144) في الأصل "الحديث" قال المحقق: في الأصل (حديث) ولعل الصواب ما أثبتناه. قلت الأصل هو الصواب: 
(حديث- بدون ال التعريف-)» وهو الذي يتمشى مع المعنى؛ كما أن الطبعة الأخرىء تحقيق قلعجي؛ أثبته هكذا. 

”) الَخِيّف: ماانحدر من الجبل وارتفع عن المسيل(الفائق في غريب الحديث 07/١‏ 5). 

(45) العلل؛ لعلي بن المديني» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي.(ص5٠-797),‏ 

(5) الصحيح(؟/؟١١١)‏ كتاب الجهاد؛ باب إذا أسلم...برقم(؟ز58). 
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المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم؛ فهو عن علي بن حسين» عن عمرو بن عثمان؛ عن أسامة ؛ 
ومعمر فيما أحسب واهماً في جمعه القصتين في هذا الإسناد. "(). 

كما رواه أحمد" والطبراني"ء وأورد الخطيب البغدادي“ جميع طرق الحديث» 
وخاصة من طريق إبن المديني» وذهب إلى ما ذهب إليه ابن المديني»من أن الوهم من 
معمر (4, 

أما الحديث الآخر" وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دورء فقد رواه البخاري؛ ومسلمء 
و النسائي؛ وأبو داود» وأحمدء وغيرهمء جميعهم من طريق الزهري» عن علي بن الحسين؛ 
عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيدء عن النبي#ة به"0). 

وأما الحديث الثالث: ' متزلنا غذا إن شاء الله بخيْف بَني كنانة' » فقد رواه البخاري 
ومسلم» وأحمدء والدارمي جميعهم من طريق الزهريء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرةء عن 


النبي 28 په. طا 


(01)صحيح ابن خزيمة(771/4*): باب الدليل على أن النبي3 ...أعلمهم وهو بمنى أن ينزل بالأبطح: برقم(1980). 
(57) المسند("/١51).‏ 

(07) المعجم الكبير(١/1/8١).‏ 

(24) الفصل للوصل المدرج(185/7). 

(56) انظر: شجرة الإسناد. 

(55) انظر شجرة الإسناد. 


هم 





أسامة بن زيد 


١ 


عمرو بن عنمان 


علي بن للحسين 


١ 


الزهري 


, 


وخم لے 


عبد الرزاق 


محمود أحمد (المسند) محمد بن إسحاق 
| وحمدان السلمي 


البخاري ١‏ محمد بن معقل 
أبو عو انة ([المسند) ل 


١ 


أبو بكر الحبري 


الخطيب البغدادي 


كمع 





عبد الرحمن بن هرمز(الأعرج) أبو سلمة بن عبد الرحمن 


| 
أبو الزناد 
5 حت 


ورقاء 


کہ + + 


شبابة علي بن حفص شعيب ‏ الأوزاعي 2 بن سعد يونس بن : 






0000 سرس | عبد مُوسى بن ا 4 وهب 
ابو اليمان 
8 
البخاري الدارمي | الحميدي 
أحمد (المسند) أحمد بن الح حر 1 
مسلم 
مسلم 


با 


محمد بن أبي ETS‏ يونس معمز والأوزاعي (معا) 





سعدان بن يحيبي ابن وهب عبد الرزاق 


5 الرواية المعلولة باللون الأحمر: غير محفوظ 


م 





۽ دة 


عبد الرزاق 


وبالنظر إلى شجرة الإسناد الثانية » والثالثة» نجد أن الروايتين لا غبار عليهماء ولكن 
المشكلة في الرواية التي جمعت الروايتين معا. 

فمع أن البخاري -رحمه الله- قد أخرج هذه الرواية في صحيحة: إلا أن كلام علي ابن 
المديني» في أن معمراً أدرج حديث علي بن الحسين في الحديث الآخرء إضافة إلى قول محمد 
ابن خزيمة؛ والخطيب البغدادي اللذين وافقا علي ابن المديني على قولهء يجعلنا نتوقف»ء ونطيل 
النظر في الروايات الثلاث. 

والذي يبدو لي؛ أن الخطأ من أحد الرواة بعد الزهريء وفيه احتمالان:الأول: أن 
معمرا جمع بين الروايتين لتقارب ألفاظهما؛ فأدخل حديثا في حديث؛ وهكذا روى عنه تلاميذه 
الحديث على هذا النحوء وهذا ما ذهب اليه ابن المدينيء إذ قال:" إلا أن معمرا أدرج في 
الحديث: علي بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد: وهل ترك لنا عقيل منزلا 
فأدرج الكلام فيه منزلنا غداء وقد رواه محمد بن أبي حفصةء عن الزهري» عن علي بن 
حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامةء ولم يذكر فيه منزلنا بالخيف7"). 

أما الاحتمال الثاني: فهو أن أحد الرواة روى الحديثين» عن معمرء وعن الأوزاعي 
على الصواب» كل على حده» فوهم وجمعهما في حديث واحد؛ لاعتقاده أن لفظهما واحد؛ 
وبالتالي جمع بين الشيوخء فأصبح الحديث على هذا النحو. 

وفي كلا الحالتين؛ فالخطأ لا يمكن أن يكون من الأوزاعي» بل ممن جاء بعده؛ 
وبظني أن الاحتمال الثاني هو الأقوى؛ وأن الخطأ من عبد الرزاق» وهو ثقة حافظء ولكنه 
عمي آخر عمره فتغير”) وقد روى هذا الحديث مرة عن معمر عن الزهريء ومرة أخرى 
عن معمر والأوزاعي معاء عن الزهريء وهو أثبت الناس في معمر؛ ولذلك روايته عن معمر 
لا غبار عليهاء فتبقى روايته عن الأوزاعي شاذة؛ لأنه تفرد بها-أي عبد الرزاق-» ولم يتابعه 
عليها أحدء فالحديث شاذء وقول النسائي؛ أنه “غير محفوظ" غاية في الدقةء لكن قوله: "حديث 
الأوزاعي غير محفوظ. لا يعني أن الخطأ جاء من جهة الأوزاعيء وإنما ليفرق بين هذا 
الحديث والذي قبله؛ والله أعلم. 

.هاه 

". قال النسائيرحمة الله-:"أخبّرتي عَنْمَانُ بْنُ عَبْد الله قال : حدقا أَحْمَدُ بُ جناب 
قال :حدقا عيسى بْنْ يُونْسَء عن هثنّام بْن غرنوةءحَن أبيه عَن ابن عَسَرَ قال: قال رَسُول 6 
:'غيّرُوا الشيْب ولا تَشْبهُوا باليَهُود"(”). 
(010) العللء لابن المديني(ص5١-71),‏ 
(04) تقريب التهذنيب(ص54") ترجمة(50714). 
(54) السئن الكبرى(5/5١4):‏ كتاب الزينة» باب الأمر بالخضابء برقم(4 4؟1). 
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؛. وفي الحديث الذي بعده قال: "أخبرتا حمَيُْ بْنُ مَخلد بن الْحُمَيْنِ قال : حَذثنا مُحَمَُ 
بن كئاسة قال :حَتْتنا هشامٌ بْنْ عروة: ت عن مان بن عرو عن عَنْ أبيه “عن الربيْر قال: قال 
رسُول 48:'غَيْرُوا الشَيْب ولا تَشبهُوا بِاليَهُود' قال النسائي: وكلاهُمَا غيْرُ مَحفوظ!:". 

والحديث الأول أخرجه أبو يعلى" عن أحمد بن جناب» عن عيسى بن يونس» عن 
هشام بن عروة عن أبيه؛ عن ابن عمر به بمثلة. 

والحديث الثاني أخرجه أحمدا"ء والشاشي"'ء وأبو يعلى 'ء جميعهم من طريق 
محمد بن كناسة؛ عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان بن عروة عن أبية عن الزبير به بمثله. 

قلت: يُحمل كلام النسائي على سند الحديث» وليس على متنه؛ إذ المتن مروي من 
طرق متعددة ولعل أصحها ما رواه الترمذي بقوله: 'حَدْثَنا قتيْبّة» حَدَثنا أَبُو عوانةء عر عم 
ابن ابي سلَمَةء عن آبيهء عن ابي ُرِيْرَة قال: قال سول اللّمقك: 'غيّرُوا الشيْبء ولا تَشبّهُوا 
باليَهُود' قال وفي البَاب عن الرَبَيْرِء وابْن عَبّاسء وَجابرء وأبي نرء '» وأنسء وأبي رمثة؛ 
والجهدمةء وبي الطقيل, وجابر بن سمُرةء وأبي جُحَيّفة» وَابْن عُمَرَء ثم قال الترمذي: " حديث 
أبي هْريْرة حَديث حسن صحيح؛ وقد روي من غير وجه عن ) أبي شريّرة عَنْ ) النبي a‏ 

وحديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم» وغيرهماء من طريق الذهري؛ عَنْ أبي 
سَلَمَة وَسليْمَانَ بْنِ تار كلاهما عَنْ أبي هُرَيْرَة بهه بمعناهء بلفظ: " إِنْ الْيَهُودَ والنصارى لا 
يَصبُغونَ قخالفوش" 0 

أما حديث النسائي: فنلاحظ أن إسناده مضطربء فالأول عن هشام عن أبيه» عن أبن 
عمر» والثاني عن هشام نفسه» عن آخيه» عن أبيه عن الزبيرء ورواه الطبراني من طريق 
هشام عن أبيه عن عائشة7”"): فاضطرب إسناده اضطراباً شديداء ولم يكن النسائي هو الوحيد 
الذي أعل هذا الحديث؛ لكنه الأسبق إلى اكتشاف علته» فقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث 
فقال: "يرويه محمد بن كناسة؛ عن هشام بن عروةء عن أخيه عثمان بن عروة؛ عن أبيه» عن 


)٠١8(‏ السئن الكبرى(5/5١4)؛‏ كتاب الزينةء باب الأمر بالخضاب؛ برقم (45؟1). 

(١1)مسند‏ أبي يعلى(١٠/47)‏ ومعجم أبي يعلى(47/1)ح رقم(١7‏ ). 

(؟51) مسند أحمد(١10/1١).‏ 

(19)مسند الشاشي(١/8١٠).‏ 

(114)مسند أبي يعلى(؟/؟4)ح رقم(581 )حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن كناسة حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن 
عروة عن أبيه عن الزبير بمثلة. 

(55) جامع الترمذي(4/؟71؟)» كتاب اللباس؛ باب ما جاء في الخضاب» برقم(؟175). 

(15) صحيح البخاري(١-53/4١٠)»‏ كتاب اللباس؛ باب الخضاب برقم(ة549)؛ وفي أحاديث الأنبياء(١-1171/4)‏ 
برقم(477؟): وصحيح مسلم(؟/777١):‏ كتاب اللباس والزينة» باب مخالفة اليهود في الصبغ برقم(؟١١5).‏ 

(1۷) المعجم الاوسط(۲/٥٥)»‏ ح رقم(١۳١٠).‏ 


£ ۰ 


الزبير» ولم يتابع عليه» وروي عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةء قال ذلك: 
زيد بن الحريش» عن عبد الله بن رجاءء عن الثوريء وكذلك روي عن حفص بن عمر 
الحبطظي»ء عن هشام ورواه الحفاظ من أصحاب هشأم عن: هشام عن عروة مرسلاء وشو 
الصحي-”"). 

وتابعه المزي فقال: والمشهور: مرسل عن عروة» ثم نقل قول الدارقطني المتقدم. 

وقال الحافظ ابن حجر: وللنسائي من حديث ابن عمر رفعه:" غَيّرُوا اليب ولا 
تشَبهوا بالود" ورجاله ثقات؛: لكن اختلف على هشام بن عروة فيه كما بيئه النسائي وقال 
غير محفوظ وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة وزاد والنصارى"". 

وكلام الأئمة المفصّل؛ لم يخرج عن فحوى كلام النسائي المجمل؛ وبعضه منقول 
عنه» وهكذا مع كل قول للنسائيء يزيد إعجابنا ببراعته» وتضلعه في علم العلل. 

ماهاء 


ر اوا 


ه. أخبّرنا مُحَمَهُ بْنْ إسْناعيل بْن إِبْرَاهِيمَء عَن متعيد بْن عَامِرء عَن هَمَام؛ عن ان 
جُريْجٍ عن الزأهريءعَن أنسء أن رمئول الله #6 كان إِذا دخل الخلاءً نغ خائمَة" قال 
النسائي: 'وهذا الحديث غير محفوظ وال أعلم(1". 

والحديث أخرجه ابن ماجه(")ءوأبو داودا”':والترمذي'")؛ وابن حبان7*", 
والحاكء(''): والبيهقي"'» وأبو يعلى”')؛ جميعهم من طريق هَمَّام بن يحيى؛ عن ابن جريج 
عَنْ الزهري» عَنْ أنسء به بمثله؛ إلا أن بعضهم قال: "وضع" بدلا من 'نزع'. 

قلت: في الحديث أكثر من علة: الأولى: انفراد همام به؛ والثائية: تدليس ابن جريج. 
الثالثة: الانقطاع بين ابن جريجء والزهريء والرابعة: الاختلاف في لفظ الحديث. 

أما العلة الأولى: فأشار إليها أبو داود بقوله: ' ولم يروه إلا هماء""". 


(4")علل الداقطئي(4/4؟؟5-7؟١).‏ 

(19)تهئيب الكمال(2؟4557/5). 

.)٠١/٠١(يرابلا فتح‎ )۷١( 

(١؟)‏ السنن الكبرى(45"/6)؛ كتاب الزينةء باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء؛ برقم(؟4514). 

(1/)سئن ابن ماجه(١/١١١):‏ كتاب الطهارةء باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاءء برقم(٠٠"‏ ). 
(“الا)سئن أبي داود(١5/1):‏ كتاب الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء؛ برقم(؟١).‏ 

(4؟)جامع الترمذي(75/4١):‏ كتاب الباس عن رسول اللهء باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين» برقم(747١).‏ 
(١۷)صحيح‏ ابن حبان(٤/١٠۲)ء‏ الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء لخلاء بشيء فيه ذكر الله؛ برقم(؟41١).‏ 
(1؟7)المستدرك على الصحيحين(١/44؟)ح‏ رقم(ل١٠107١).‏ 

(۷۷)سنن البيهقي الكبرى(١/٤4)»‏ باب وضع الخاتم ثم دخول الخلاءء برقم(4 45 ) وفي[15/1)ء برقم(451). 
(۷۸)مسند لبي يعلى (540/5). 

(5)سنن أبي دلود(١/5)؛‏ ح رقم؟ .)١‏ 


4۹۱ 


قلت: همام لم ينفرد به؛ بل تابعه يحيى بن المتوكل البصريء كما عند البيهقي؛ لكنه 
قال-أي البيهقي-عن رواية يحيى: " وهذا شأهد ضعيف"( 6 

قلت: يحيى بن المتوكل البصري: ليس ضعيفاء لكن الضعيف هو: يحيى بن المتوكل 
المدني(!*)؛ فلعل الأمر التبس على البيهقيء وهو ليس بشاهدء وإنما متابع» لكن بعض العلماء 
يستعمل هذا مكان ذالك. 

أما العلل الثلاث الباقية: فمعلوم أن ابن جريج: ثقة لكنه مدلس مكثرا"“ ولا يقبل 
حديثه» إلا إذا صرح بالسماع» ولم أجده صرح بالسماع في أي موضع» والمحفوظ أن بين ابن 
جريج:ء والزهري راو آخر هو: زياد بن سعدء فقد قال أبو داود: هذا حديث منكر؛ وإنما 
يعرف عن ابن جريجء عن زياد بن سعدء عن الزهريء عن أنس أن النبي6 "اتخذ خاتما من 
ورق ثم ألقاه" والوهم فيه من هماء7”"). 

قلت: قوله: منكر؛ فلأن المتقدمين قلما يفرقون بين المنكر والشاذا؛*)؛ والأقرب أنه 
شاذ» لأن هماما ثقة ربما وهم كما قال الحافظ ابن حجر(*“). 

وأما الحديث الذي أشار إليه أبو داودء فقد رواه البخاري عن يَحْيَى بن بُكيْر.عن 
الليْث؛ عَنْ يُونسَ» عن ) ابن شهاب؛ عن انس بن مالك ك أنه رأى في يد رسول الله خاتمًا من 
ورق يوما واجدا ث م إن الناس اصنطتخو! لويم من ورق ولبُوهَا فطرح رول الله 
خاتمَة فطرّحَ الاس" خواتِيمَهُم" ثم قال تَابَعَهُ إيْرَاهيم بن سعد وزيّاد وشعيْبً عن الزهري , 

كما رواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نميرء عن روحء عن ابن جرج عن زياد 

عن ابن شهاب به بنحوه؛ وقال فيه ابن جريج أخبرني زياد.وقال مسلم: وحنا عَقبَة بن مُكرم 

اَي حَذتًا ُو اصم عن إن جر بهذا الإبناد متلذا”). 


(١)سنن‏ للبيهقي الكبرى(١/15)؛‏ باب وضع الخاتم عند دخول الخلاء؛ برقم(51؛ ). 

)۸١(‏ وثقه ابن شاهين» وذكر ء لبن حبان في الثقات وقال: ليس هو يحيى ابن المتوكل الذي يقال له: أبو عقيل وقال: 
يخطئ: وجيله ابن معين» وقال ابن حجر: صدوق يخطئ.(تاريخ أسماء للثقات١/517١)»:‏ و(الثقات111/9)): 
وتقريب التهنيب(١5557/1).بينما‏ الآخر المدني: مجمع على ضعفه.ينظر: [الضعفاء للنسائي ١۹/١‏ 1)ء و(الضعفاء 
لابن الجوزي7/7١١)ء‏ و(المغني ؟/747): و(تقريب التهذيب .)517/1١‏ 

(81)ينظر: التبيين لأسماء المدلسين(١/59١).:‏ كما وصفه أحمد وغيرء بالتدليس. ينظر:(عون المعبود١/؟١).‏ 

(۸۲)سنن أبي داود(١/0)؛‏ ح رقم(5١).‏ 

)؟؟/١دوبعملا )قال الآبادي:التمثيل به للمنكر إنما هو مذهب ابن الصلاح من عدم الفرق بين المنكر والشاذ(عون‎ ٤( 

(5خ)ينظر: تقريب التهذيب(204/1). 

(85)أصحيح البخاري(١-55/4١٠١)؛‏ كتاب اللباسء باب خاتم الفضة» برقم(5854). 

(1م)أصحيح مسلم(؟/558١)كتاب‏ اللباس والزينةء باب طرح الخواتم» برقم(؟؟١5).‏ 


£۹۲ 


كلهم عن ابن جريجء عن زياد بن سعدء عن الزهريء عن أنس بنحو حديث البخاري 
ومسلء**")؛ فهو شاذء أو غير محفوظ كما قال لنسائي؛ ونقل قوله معظم من جاء بعد . 0 
لكن بعضهم خالف الإمام النسائي» وصحح الحديثء فقد قال الترمذي: "حسن غريب ء 
وقال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين"""ء ونقل العظيم آبادي عن السخاوي أن ابن حبان 
عذهما مئنين منفصلين؛ وصحح الحديثين معاء لكن السخاوي اعترض على تصحيح الترمذي 
وابن حبان واعترض عليهما””")؛ كما اعترض النووي على تصحيح الترمذي"'. 

واعترض الحافظ ابن حجر على حكم أبي داود على الحديث بالنكارةء وصحح قول 
النسائي أنه غير محفوظء فقال فقال: والجواب أنه حكم بذلك؛ لأن هماما اتفرد به عن ابن جريج؛ 
وهمام وإن كان من رجال الصحيح. فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج 
شيئاً؛ لأنه لما أخذ عنه كان بالبصرة» والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة؛ في حديثهم خلل 
من قبلهء والخلل في هذا الحديث من قبل ابن جريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطةء وهو 
زياد بن سعدء ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره؛ وهذا وجه حكمه عليه 
بكونه منكراء ة قال: وحكم النسائي عليه: "غير محفوظ" أصوب؛ فإنه شاذ في الحقيقة إذ 
المنفرد به من شرط الصحيح» لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذا"ء كما قال الدار قطني: 
"شاذ")ء وقد ضعفه الألباني("). 

فالحديث على مذهب المتأخرين: 'شاذ". وحكم النسائي جاء متمشياء مع أقوال 
المتقدمين» والمتأخرينء إذ قول أبي داود: "منكر" لا يبعد كثيرا عن الشاذ في مذهب المتقدمين. 

¥ ل ¥ 

. قال النسائيرحمة الله-: ' أخيّرتي يُوسئف بْنُ متعيد قال : بَلغنِي عن حَجّاحِء عَن و 
ن جرټې أخبرتي زيا بن متعدء عن ان شهاب عن بس بن متعيد عن زيب القفّة قالّت: 
قال رسُول 28: ذا شهتت إحذاكن الصصملاة فلا تَمَسُ طيبًا' قال النسائي:وَهدًا غيْرٌ مُحفوظ من 


(4ى)ينظر: عون للمعبود(١1/؟1).‏ 

(45)فقد نقله النوويء والسخاوي؛ وابن حجرء والسيوطيء والمباركفوري: وللعظيم أبادي؛ والمناوي» وغيرهم. ينظر: 
تلخيص الحبير »)١ ١۹-٠1١۸/1(‏ وتدريب الراوي(١/۲۳۹)وتحفة‏ الأحوذي(148/5*): وفيض القديرزه/177). 

(۹۰)جامع الترمذي(٤/۲۲۹)ء‏ ح رقم(۹٤1۷‏ ). 

.) ٠۷١(مقر المستدرك على الصحیحین(۲۹۸/۱)ح‎ )4١( 

(١؟)ينظر:‏ عون للمعبود(١/2؟).‏ 

(؟4)ينظر: تلخيص الحبير(4/1١١-4١٠١).‏ 

(44)ينظر: عون المعبود(١/؟١).‏ 

(15)ينظر: فيض القدير(ه/77١).‏ 

(46) أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/41/)ح‏ رقم(؟١517).‏ 


44۴۳ 


حديث الزاهري””"). وكان النسائي قد أخرج هذا الحديث من عشرة طرقء آخرها هو حديث 
الباب الذي قال عنه: غير محفوظ|"). 

والحديث أخرجه ملم" ء والإمام أحمد7”'')؛ وابن خزيمة('”'» وأبو عوانة"”"). 
وابن أبي شيبة7”''), وابن حبان ''ء والبيهقي”"'ءوابن راهواية""'ء والطبراني" 'ء 
جميعهم من طريق محمد بن عجلانء؛ عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيدء عن زينب . 

كما أخرجه أحمد(”' '): وأبو عوانة!''')موابن حبان!''')»جميعهم من طريق محمد بن 
عبد الله بن عمرو ؛ عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية به بنحوه. 

وأخرجه مسلء7'": والطبراني!'')؛ كلاهما من طريق بسر بن سعيد عن زينب؛ 
وأخرجه الطبراني من طرق متعددة جميعها عن بكير به بنحوه"''. 

قلت: بالنظر إلى طرق الحديث العشرة التي أخرجها النسائي نجد أن الحديث محفوظ 
من طريق بكير بن عبد اللهء » عن بسر بن سعيدء عن زينب الثقفية به وله طريق آخر انفرد 
به النسائي من طريق ابن عجلانء عن يعقوب بن عبد الله عن بسر به بنحوه؛ وقد رواه 
أصحاب ابن عجلان بخلافه: عن ابن عجلان» عن ابن بكير به. 

كما أن أصحاب كتب الرواية أخرجوه من أكثر من خمسين طريقاء لم يذكر واحد 
منهم طريق الزهري عن بسرء فهذه الرواية شاذة. 


(819) السنن الكبرى(7/5؟15): كتاب الزينةء باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخوره برقم(4؟14)., 
(14)السنن الكبرى(ه/١475-478)كتاب‏ الزينة» كتاب الزينة» باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من 
البخورء الأحاديث أرقام(547514-41455). 

(۹۹)صحيح مسلم(١/۳۲۸)‏ كتاب الصلاة؛ باب خروج النساء للصلاة...؛ برقم(؟4؛ ). 

[١٠٠)مسند‏ أحمد(5/؟517. 

(١١٠)صحيح‏ ابن خزيمة(41/5): باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة؛ برقم(١784١‏ ). 

(1١٠)مسند‏ أبي عوانة(50/1؟و945؟): و (17/5). 

(١١)مصنف‏ أبن أبي شيبة(05/5؟): من كره للمراة الطيب إذا خرجت؛ برقم(4؟؟1١).‏ 

(4١٠)صحيح‏ ابن حبان(5/؟55).: ذكر الزجر عن مس المرأة الطيب إذا أرادت شهود العشاء...؛ برقم(ه١؟١).‏ 
(١٠)سئن‏ البيهقي الكبرى(”/؟١١)؛‏ باب المرأة تشهد المسجد للصلاة لا تمس طيباء برقم("5١5‏ ). 

(١٠)مسند‏ إسحاق بن راهولية(١/41")ح‏ رقم(١).‏ 

(0١٠١)المعجم‏ الكبير (4 87/7 ؟)الأحاديث أرقام (14الا -7ل). 

(8١٠)مسند‏ أحمد(5/؟57). 

(5١٠)مسند‏ أبي عوأنة(١57/1و57"؟):‏ و(51/1), 

(١١٠)صحيح‏ ابن حبان(54:/5): ذكر الشرط الثالث الذي أبيح مجيء النساء إلى المساجد بالليل بهء برقم(1١2١).‏ 
(1١١1)صحيح‏ مسلم(١/8؟؟):‏ كتاب للصلاة؛ باب خروج للنساء للصلاة...؛ برقم(؟ 1 4). 

(5١١)المعجم‏ الكبير(86؟)ح رقم(؛ ؟١).‏ 

.) ۲۲٣ و ٤۲۸)الاحادیث رقم (۷۱۷ر ۷۲۱ و ۷۲۲ر‎ ۲۸۳۲/۲ ٤( المعجم الکبیر‎ )١١9( 
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وقد ذكرها ابن أبي حاتم في علله؛ فقال: 'قال أبي لم يرو هذا الحديث عن ابن شهاب 
سوى زياد بن سعدء ولا روى عن زياد بن سعد إلا ابن جريجء ولا عن ابن جريج الا 
الحجاج» ولا عن حجاج. إلا أن أبا زرعة حدثني بعورته؛ أخبرني أنه ذكر هذا الحديث ليحيى 
ابن معين فقال: رأيت هذا الحديث عند سنيد هكذا" 4'"), 

وسنيد هذا كان يلازم حجاجاء وكان سنيد يلقن حجاجا بعدما اختلط فيتلقن» فقد روى 
عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: رأيت سنيداً عند حجاج بن محمدء وهو يسمع منه كتاب الجامع 
لابن جريج: أخبرت عن الزهريء وأخبرت عن صفوان بن سليمء وغير ذلك» قال فجعل سنيد 
يقول لحجاج: يا أبا محمد: قال ابن جريجء عن الزهريء وابن جريجء عن صفوان بن سليمء؛ 
قال: فكان يقول له هكذاء قال: ولم يحمده أبي فيما رآه يصنع بحجاجء وذمة على ذلك» قال 
أبي: وبعض تلك الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة: كان ابن جريج لا 
يبالي عمن أخذهاء وحكى الخلال عن الأثرم نحو ذلك"''). 

قلت: لعل هذا الحديث مما تلقنه حجاج من سنيدء وربما سلك به الحجاج الجادة؛ فابن 
جريج عن زياد بن سعد عن الزهري: "جادة"» وفي كلا الحالين؛ فإن الوهم من حجاج على 
الأغلب؛ وكلام ابن أبي حاتم» وعبد الله بن أحمد فيه ما يكفي لإلصاق التهمة يه. 

وقد صحح الألباني هذا الحديث من جميع الطرق التي ذكرها النسائي'", بما فيها 
الحديث الذي قال عنه النسائي: غير محفوظء فقد قال عنه: 'صحيح بما قبله!"'"). 

وما ع 

/ا. قال النسائي-رحمة الله" أنبا قَتَيْيّةَ بن سعيدء قال: حَدنا سَفيَانُ بن عييئةء عن 
غاصم الأخولء عن حفصة بت مبيرين» عن الاب , عن مها سان إن عام يبغ به 
النبي 8 قال إذا أفْطْر أحدكم فليُفطر على تمر "فإنه برك" فإن لَمْ جذ تمر فالمَاء؛ فإنه 
طهور "قال لنسائي هذا الحرف: فَإِنّهُ برك" لا نعلم أن أحدا ذكره غير أبن عَيَيْنَةَ ولا أحسبه 
محفوظأ:(014), 

وأخرجه الترمذي بسنده ومتنهء وذكر الزيادة» وقال: حديث سلمان حديث حسن 00 


ورواه عن محمود بن غيْلان: عن وكيعء عن سفيّان-الثوري- عن عاصم الأخول به» وعن 


(4١1١)علل‏ ابن أبي حاتم(١/9).‏ 

.)١١4/4[بيذهتلا تهذيب‎ )١١6( 

.)5174-51 أحكام الألباني على أحاديث سئن النسائي(1/1/اا-لالالا) الأحاديث أرقام(؟؟‎ )١1١1( 
.)67714( المصدر السابق نفسه ح رقم‎ )111( 

)١14(‏ للسئن الكبرى( 5 ؟١).‏ كتاب الصيامء باب ما يستحب للصائم أن يفطر علية» برقم(١‏ ؟؟5). 
)١١9(‏ جامع الترمذي(41/5) كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة برقم (5854). 


٤۹۵ 


ناڊ عن أبي مُعَاوِيَةه عَنْ غَاصم الأخول به بمثله وعَن َة عر سنفيارة بل" غيَيْنة ع“ 
عَاصم الأخول» به بمثله وقال الترمذي: زد ابْنُ عبَينَة إن بركةء ثم قال: هَذَا حديث حَسن 
5؟ 

صحيح (:"'"), ورواه ابن خزيمة من طريق سفيان» عن عاصم بالزيادةل'""). 

وضعف الألباني حديث الترمذي» وصحح حديث ابن خزيمةء مع أن إسنادهما ومتتهما 
واحدء بل إن إسناد الترمذي أقوى من إسناد ابن خزيمة» فحديث الترمذي عن قتيبة عن سفيان 
به» وحديث ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان به وقتيبة: ثقةء وعبد الجبار: لا 
بأس بے" و هذا أمر مستغرب من الشيخ الألباني-رحمه 5 

وقد أخرج الإمام النسائي هذا الحديث من اكثر من عشرة طرقء فرواه من طريق 
شعبة عن هشام» وعاصمء وخالدء جميعهم عن حفصة» عن سلمان بن عامر عن النبيةة به؛ 
دون ذكر لفظ: 'فإنةُ بَرَكَةَاء ودون ذكر: "الرباب" في سنده؟""). 

ومن طريق حمادءعن عاصمء عن حفصة: عن الرباب به بمثله»دون ذكر الزيادة!؛'' 

ومن طريق ابن عَليّة» وقران بن تمامء وخالدء» وحماد ٠‏ ويوسف بن يعقوب جميعهمء 
عن هشام» عن حفصةء عن الرباب عن سلمان بن عامر به بمثله بغير الزيادة"'. 

كما أخرجه ابن ماجه""'ء واحمد"""'ء والدارمي ™"'ء وابن حبان"'ء وابن أبي 
شيبة!'''): والطبراني/'''أ؛ جميعهم من طريق عاصم عن حفصة به مثله بدون الزيادة. 

قلت: لم يتابع سفيان بن عيينة على قوله: فإنةُ رة" وهو ثقة حافظ!"” ')؛ وهذه 
'زيادة ثفة"» وقد قسم ابن الصلاح زيادة الثقة إلى ثلاثة أقسام: 





)7 جامع الترمدي (YAY)‏ كتاب الصوم عن رسول الہ باب ما جاء ما پستحب علية الإأفطار؛ برقم .)۹٥(‏ 

(1؟ (١‏ صحيح ابن خزيمة ح رقم(ة؟. . 

(؟7١)‏ ينظر: تقريب التهذيب(١/7؟؟و404)ترجمة(747؟‏ و060717): وينظر: جامع الترمذي(؟/45) ح رقم(194) 
وصحيح ابن خزيمة بتحقيق الألباني ح رقم(77:؟). 

(؟11١)السئن‏ الكبرى( 754/7 )حديث رقم (9154؟). 

(14١)السئن‏ الكبرى( 7/؟5؟)الأحاديث (14؟7, 51516 5510) , 

(5١١)السنن‏ الكبرى( ؟/4 156-585 )الأحاديث (11ل ا 1 (TTY TYE‏ . 

55 سئن ابن ماجه( ٤۲/۱‏ د)؛ كتاب الصيامء بأب ما يستحب عليه الإفطار» برقم .)١1155(‏ 

.)١8/4(يفو)17/5؛(دمحأ‎ دنسم)1١71(‎ 

(174)سنن الدارمي(؟/7١).؛‏ كتاب الصومء باب ما يستحب الإفطار عليه؛ برقم(١1١؟١‏ ). 

.) 553١ صحيح ابن حبان(841/8؟85-7؟): ذكر الاستحباب للمرء أن يكون إفطار....ء برقم(2‎ )١19( 

(7١1)/مصنف‏ ابن أبي شيبة(45/1"؟)؛ من كان يستحب أن يفطرعلى تمرأو ماء؛ برقم(1ة197ة -۹۷۹۷ ). 

(1؟1١)المعجم‏ الكبير(؟/ لكر )ع رقم(1141 -1۹۳ -4 14 - 114۵ لكت -1510؟ ). 

(؟؟١)‏ التقريب (ص186١).‏ 


الأول: أن تكون الزيادة مخالفة أو منافية لما رواه الثقات؛ وهذا مردود باتفاق. 

الثاني: أن لا يكون في الزيادة منافاةء ولا مخالفةء كأن ينفرد الثقة بشيء رواه هو ولم 
يروه غيره» ولم يخالف غيره فيه؛ فهذا مقبول» وزعم الخطيب اتفاق العلماء على قبوله. 

الثالث: ما كان بين المرتبتين» كأن يزيد الثقة لفظة في حديث؛ لم يذكرها سائر من 
روى الحديثء كزيادة لفظ' من المسلمين" التي رواها مالك في حديث زكاة الفطر؛ ولم يروه 
غيرهء وهذا النوع يشبه القسم الأول من حيث أن ما رواه الجماعة عام» وما رواه المنفرد 
بالزيادة مخصوصء ففيه مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بها الحكمء؛ ويشبه القسم 
الثاني من حيث أنه لا منافاة بينهما!"”'). 

وهذه الزيادة في الحديث من القسم الثالثء وكان ابن الصلاح قد بين حكم هذا النوع: 
فقال: " إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه» فإن كان ما أنفرد فيه مخالفا لما رواه من هو أولى 
منه بالحفظ لذلك وأضبط؛ كان ما انفرد به شاذا مردوداء وإِن لم تكن فيه مخالفة لما رواه 
غيره» وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره» فينظر في هذا الراوي المنفرد: فإن كان عدلا 
حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد بهء ولم يقدح الانفراد فيهء كما فيما سبق من 
الأمظة. وإن لم يكن من يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارمأً له 
مزحزحاً له عن حيز الصحيح"9"). 

وهذه الزيادة: 'زيادة ثقة مقبولة" بحسب قول ابن الصلاح؛ لأنه ليس فيها مخالفةء 
وراويها ثقة حافظء موثوق بحفظه وإتقانه» ومع ذلك فلا يمنع من أن تكون هذه اللفظة من 
قول ابن عيينة» أدرجت في الحديث على سبيل الوهمء وأميل إلى ترجيح الاحتمال الأول 
للأسباب الآتية: 

.١‏ إن الزيادة ليس فيها مخالفة أو منافاة لما رواه غيره. 

.١‏ إن الترمذي صحح الحديث مع علمه بانفراد ابن عبيئة بهذه اللفظة. 

*. إن الشسائي لم يحكم على الحديث بالشذوذ وإنما حكم على اللفظة فقطء ولم 

يجزم بشذوذهاء بل قال: "ولا أحسبه محفوظا**"'. 
فالحديث صحيح» والزيادة مقبولةء لأنه لا ينتج عن قبولها حكم جديد» وسفيان ثقةء 


وزيادته لا تؤثر شيئا في الحديث. 


)١75(‏ مقدمة أبن الصلاح )51-5٠/1(‏ بتصرف. 
(54؟١)‏ مقدمة ابن الصلاح (45/1). 
)١١5(‏ السئن الكبرى( 151/7)؛ كتاب للصيام؛ باب ما يستحب للصائم أن يفطر علية؛ برقم(١777).‏ 
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4. قال النسائي-رحمة الله-:" أخبرني هارون بْنَ إسحاق لهمذاني الكوفي قال 

احَذثنا عَبْدُ الرحمن بْن محمد المُحاربي عن الأعْمش» عن ) إبراهيم عن ٬علقَمَة‏ وَالأسئُودُ »عن 
بد الله قال: قال نا رول الله 2: من امنتطاع منكم لباءة فيزوج وَمَن لم ينتطع فعليه 

بالموّم إنهُ لَهُ وجَاءٌ "قال النسائي: "الأَسُودُ في هذا لحي لس | بحو" 

والحديث أخرجه البخاري""'ء ومسل" وابو داود"'» و بن ماج4" 
وأحمد“'ء والدارمي ''), وابن حبان"“ء والأصبهاني“'ء والبيهقي“' وابن أبي 
شيبة"“'ء والشاشي"“'ء والطبرائي““'ء وأبو يعلى" ء والطيالسي'“ جميعهم من طريق 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة-دون ذكر الأسود- عن عبد الله بن مسعود به» زاد بعضهم: 
'فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج” وبعضهم قد ذكر قصة. 

قلت: الشذوذ في سند الحديثء وليس في متنه» وذكرُ الأسود في إسناد هذا الحديث: 
خطاء فلم يجمع الأسود مع علقمة في هذا الحديثء وإنما جمعا في حديث عبد الرحمن بن 
يزيد؛ فقد روی البخاري» ومسلم؛ و النسائيء وأحمدء وغيرهم » جميعهم من طريق الأغمش 
ع ] مارت عن عبد الحم بن يزيد قال: دخلت مَعْ علقمَة وَالأستود عَلَى عَبْد الله ققال عَبْد 
الله: كناه مَع النبئ 88 شبابا لا نجدُ شيا » فقال لتا سول لله 9: يا مَعْشْسَ الشبَاب من 
اسنتطاغ البَاءَةٌ ليتق وج ..الحديث"7'*'), 

فلعل الأمر أشكل على بعض الرواةء فساقه على هذا التحوء والله أعلم. 





(151)السئن الكبرى(؟/57١):‏ كتاب النكاحء: باب الحث على للنكاح؛ برقم(۷٠۳٥).‏ 

(۳۷)صحيح البخاري(1-١/۹۳۲)ء‏ كتاب النكاح: باب قول النبي 3 من استطاع منكم الباءة... » برقم(507). 

(548١)صحيح‏ مسلم( ۲ (111A‏ كتاب للنكاحء باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. .. ؛ برقم(١٠٠1١).‏ 

(5؟١)سنن‏ أبي دلود(715/7)؛ كتاب النكاحء باب التحريض على النكاح؛ برقم(1؛ .)٠١‏ 

(٠4١)سنن‏ ابن ماجه(١‏ /537): كتاب النكاح»؛ باب ما جاء في فضل النكاح: برقم( .)١184‏ 

.)٤٤۷ ۳۷۸و‎ ١(دمحأ‎ دئسم)١41(‎ 

(417١)سئن‏ الدارمي(؟ /74١)؛‏ كتاب النكاح» باب الحث على التزويج» برقم(77١5).‏ 

[45١)أصحيح‏ أبن حبان(5/9؟؟): كتاب النكاح: برقم("؟١4),‏ 

(44١)المستخرج‏ على صحيح الإمام مسلم(4 /7؟١)؛‏ كتاب النكاح, باب الترغيب في النكاح؛ برقم(2؟١1؟).‏ 

(4١)سنن‏ البيهقي الكبرى(17/1)»جماع أبواب الترغيب في النكاح؛ باب الرغبة في النكاح؛ برقم(34؟١١).‏ 

(47١)مصنف‏ ابن أبي شيبة(؟ /4)457 كتاب النكاح: في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه. 

.)۳١۲ و۳٣۰ )مسند الشاشي(۱ /۳۷۰-۳۹۹)ح رقم(‎ ١ ٤۷( 

۔)۱١١۳(مقر 1)المعجم الاوسط(۲ /۳۸-۳۷)ح‎ ٤۸( 

(45١)مسند‏ أبي يعلى(3 .)١7١27/‏ 

.)©5/ ١(يسلايطلا‎ دنسم)١8٠(‎ 

(51١)لصحيح‏ البخاري(١477-477/4-1):‏ كتاب النكاح: برقم(77١5):‏ وصحيح مسلم(5/1١١٠)؛‏ كتاب النكاح» 
برقم(٠٠4١)ءوالسنن‏ الكبرى(41/1) كتاب الصيام؛ باب الصيام جنةء برقم( 158)؛ ومسند أحمد(١/5؟4)‏ . 


£۹۸ 


9. قال النسائي:" نبا وځ بن حبيب الوْسَِي» قال: حَنَا َحنَى بن متعيد» قال: حذتنا 
بن جرَيْجٍ قال: : حَدثنا عَطاءٌ عن صنفوان بْن يعلى بن مةه عن أبيهء أنه قال: يني أرَى 
رسُول الله »وهو يُتزل عله فبا نحن بالجعرانة والب 25 في قَبةا"*" فَانَاهُ الو 
فأشار إلي عُسَسْ أ: ن تَمالَ» فأنخلت رأسي الك فَأنَاهُ جل قذ حرم في جيه ايمر مضخ 
ييا“ قن يا رثول لها ا ول في جل أخرم في +58 إل عه الي قعل 
لذبي تل يَغط لذل» فَسْري عنه فقال: أن الرجل الذي ستأنبي آننه” فأ بلجل فَقَال: "أمًا 


الجبةَ (فاخلّعْهًا]'*") وأمًا الطيب فاغسلة ثم أخدث إحرامًا" قال النسائي: هذا الحرف 
أحدث إخراما" داع لھا فک يد ُوح نن حيبء ولا أخيئة رطأ وله تد 
. 


والحديث أخرجه الدارقطني من طريق النسائي نفسه به مئه بالزيادة» ونقل تعليق 
النسائي على الحديث"*'. 
وكان النسائي قد روى هذا الحديث بسنده ومتنه خالياً من الزيادة المعلولة» ومن 
التصحيفات الأخرى التي وردت في المتن7”*'). 
كما رواه مقطعا من طريق منصورء وعبد الملك؛ وقيس» جميعهم عن عطاء: عن 
صفوان به ببعضه»ء ولم يذکر الزيادة“ ۰ ومن طريق سفيان» عن عمرو عن صفوان به 
انعا ۽ ولم يذكر الزيادة*'. 
كما أخرجه بالإضافة إلى النسائي كل من: البخاري(""'ء ومسلم""ء والترمذي""'ء 


(167١)القبة:‏ هي الخيمة أو البيت الصغير المدور.ينظر: النهاية في غريب الحديث(4/؟): ولسان العرب(551/1). 

(655١)ما‏ بين المعكوفتين في الأصل :“وتغمره بطيب"؛ والصواب ما أثبته؛ لأنه جاء هكذا في باقي الروايات؛: وهو كذلك 
في حديث(3481!) وكذلك هو في الطبعة الجديدة من السنن الكبرى بتحقيق: شلبي(4/؟١؟)‏ ح رقم(14؟5؟) 

)١5:4(‏ ما بين المعكوفتين؛ في الأصل “فاخلفها" والصواب ما أتبته. ينظر: المصدر السابق نفسه. 

.)۳١٤۸(مقرب السئن الكبرى(۳۳۲/۲)ء كتاب الحج؛ باب الجبة في الإحرام؛‎ )٠٠١( 

.) "٤( سئن الدارقطني(۲/١۲۳)» كتاب الحج؛ برقم‎ )٠١١( 

(61١)السئن‏ الكبرى (4)4/5؛ كتاب فضائل القرآن؛ باب كيف نزول القرآن؛ برقم .)۹۸١(‏ 

(154١)السنن‏ الكبرى (4175/5): كتاب الحجء باب العمل في العمرة برقم‌( ٤۲۳۸‏ و٩۲۳٤‏ )؛ (111/5)؛ باب في 
الخلوق للمحر برقم(٠55؟‏ )., 

(89١)السئن‏ الكبرى (4/5): كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول القرآن» برقم (۷۹۸۲). 

(11)صحيح البخاري(١470-315/4-1)؛‏ كتاب فضائل القرآن؛ باب نزل القران بلسان قريش والعرب برقم(4146)» 
وفي كتاب العمرة(507-505/4-1)» باب يفمل في العمرة ما يفمل في الحجء برقم(1785)؛ وفي كتاب 
المغازي(١-01/14ه 5-١‏ /ا)(14/ الات »)١‏ باب غزوة الطائف؛ برقم(ة477). 

(11١)صحيح‏ مسلم(؟/37++-78؟): كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة...؛ برقم( 1۱۸۰مكرر ۷). 

(1١)جامع‏ الترمذي(/57١),‏ كتاب الحجء باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة؛ برقم(؟5؟8). 


4۹۹ 


ا 


ور دأود ) وأحد0"“» وابن الجارود""''), وابن خزيمة11' 'أعوابن حبا” (17 0 أ وأبو 


نعيمء والبيهقي"ء والشافعي""» والحارث"'ء والطبراني""ء والحميدي""'» 
جميعهم من طريق عطاء بن أبي رباح عن صفوان عن أبيه بنحوه أو بمعناه. 
وأخرجه الترمذيء وأحمد» وابن خزيمة:؛ والبيهقي» والطبراني؛ والطيالسي» جميعهم من 
طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى -دون ذكر صفوان- عن النبي بنحوه أو بمعناءا“""). 
والمتصل أصح: وهذا ما أشار إليه الترمذي بعد روايته متصلاء فقال: وهذا أصح وفي 
الحديث قصة0*"). 
قلت: الحديث صحيح سنداً ومتناء باستثناء اللفظة التي أشار إليها النسائي: 'ثم أحدث 
إخراما" فلم يروها إلا نوح بن حبيب»وهو ثقةء لكنه لم يُتابع عليها. 
وبالإضافة إلى طرق الحديث الكثيرة عن عطاء به بدون الزيادة» فقد روى البخاريء 
وأحمدء وابن خزيمة جميعهم من طريق يحيى بن سعيد -شيخ حبيب بن نوح؛ راوي الزيادة- 
به بنحوه» ولم يذكروا هذه الزيادة""ء مما يدل على أن نوحاً أدرج هذه الزيادة في الحديثء 
كما أن النسائي روى الحديث على الوجهين: بالزيادةء وبدونها عن نوح بن حبيب نفسه؛ مما 


(155١)سئن‏ أبي داود(؟3114/9١-155١)ء‏ كتاب المناسك» باب الرجل يحرم في ثيابهء برقم(؟ .)1815-1١41١‏ 

(114)مسند أحمد(4/؟74-7171١7).‏ 

(155١)المنتقى‏ لابن الجارود(117/1١18-1١1)جرقم(441-4149).‏ 

(17١)صحيح‏ ابن خزيمة(41/4١),‏ باب ذكر طيب المحرم ولبسه في الإحرام... برقم(ء٠151).‏ 

(71١1)صحيح‏ ابن حبان(41-5:/4)؛ ذكر الأمر لمن أحرم في قميصه أن ينزعه... » برقم(1174؟0195-5؟). 

(154١)المستخرج‏ على صحیح مسلم(۰/۳٦۲۹۷-۲)؛‏ برقم(؟1253-1315)من سبعة طرق. 

(75١)ستن‏ البيهقي الكبرى(55/5)ء باب لبس للمحرم وطيبه جاهلا أو ناسا لإحرامه» برقم( ۸۸۷۹و ۸۸۸۰ و ۸۸۸1) 
وفي(0//5): بأب الرجل يحرم في قميص أوجبة فينزعهما نزعا...» برقم(۸۸۸4 ۸۸۸١-‏ ) وفي(۷/١)؛‏ باب 
كان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء؛ برقم(؟١١١١).‏ 

.)"514و١؟1/١(يعفاشلا مسند‎ )١+( 

(1171)مسند الحارث(١/444):‏ و (؟/074ه). 

(7+1١)المعجم‏ الكبير(؟؟/9514-1751)ح رقم(7 24و14 راواه ار 1 غكر151). 

(07١1)مسند‏ الحميدي(؟1407/7؟). 

(4؟1١)ينظر:‏ جامع الترمذي(55/5١):‏ كتاب الحجء باب ما جاء في الذي ٠...‏ برقم(5؟5): ومسند أحمد(4/4؟7؟)؛ 
وص حيح ابن خزيمة(57/4١):‏ باب ذكر البيان أن النبي48 أمر هذا المحرم الذي ذكرناء بغسل الطيب...؛ برقم( 
75 وسنن البيهقي الكبرى(01/5)ح؛ برقم(4881 ) وفي(91/5)؛ ح رقم(۸۸۸۲ )» ومعجم الطبراني الكبير( 
01ح رقم(ة15١).:‏ والأوسط(ه157/5١)ح‏ رقم(54١2):‏ ومسند الطيالسي(١/88١):‏ وغيرهم. 

(©؟١)‏ ينظر: جامع الترمذي(۹1/۳) كتاب الحج؛ باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة»؛ برقم(875). 

(+7١)صحيح‏ البخاري(١-414/4-+؟4):‏ كتاب فضائل القرآنء باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب برقم(4585): 
ومسند أحمد(4/؟7؟)؛ وصحيح أبن خزيمة(191/4١)ح‏ رقم(١٠7717).‏ 


يفيد أن النسائي سمع الحديث من نوح مرتين: مرة بالزيادة» ومرة بدونهاء وجاء النسائي 
بالروايتين» ونبه على أن الزيادة مدرجة» وهي زيادة شاذة وغير محفوظة"'. 
¥ ¥ ¥ 

٠. ١‏ قال النسائي-رحمة الله-: " نتا أ حْمَدُ بْنّ حرب قال انبا فيان عن الاري عن حمزة 
ان عَبد الله عَنَ حفصة قالت: "لا صيَام لمن لَمْ يُجْمِعْ الصنيَامٌ قبل الفجر" قال النسائي: 
'والصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه والله أعلم لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي 
وحديث بن جريج عن الزهري غير محفوظ والله أعلم أرسله مالك **"'. 

قلت: سبق دراسة هذا الحديث في الموقوف» بما يغني عن إعادته هنا"'. 

¥ 2 ¥ 

المطلب الثاني: المنكر: 

أطلق الإمسام النسائي لفظ النكارة على مجموعة لا بأس بها من الأحاديث» وكانت 
نكارة بعضها في السندء وبعضها الآخر في المتنء» وقد أحصى الدكتور محمد الطوالبة- حفظه 
الله- الأحاديث التي تص الإمام النسائي على تكارتهاء فبلغت سبعة عشر حديثا(:*'). 

وقد تعقبته في رسالتي الموسومة ب "نقد المتن عند الإمام النسائي في السنن الكبرى' 
إزقمت بإحصائية جديدة» فسوجدت ستة أحاديث أخرىء فأصبح عددها: ثلاثة وعشرين 
حديثا'*'ء وفي هذه الدراسة وجدت حديثين آخرين ء وبذلك اس عددها الأحاديث التي نص 

.١‏ قال النسائي-رحمه الله-: ' اخبرنا إسحاق ؛ بن إبراهيم» قال: أنا عبد الرزاق قال 
ا يونس بن ملي قآله لطي على يونس بن بزيدالألره عن ابن سهابه عن خرن لتر 
عَن عَبْد الرحمَن بن عبد القارِيّ قال متمغت عْسَسَ بْنَ الخطابهه يقول: كان رسول الله إذا 
تزل عَلَيْه الوخي يُسمَعٌ عندةُ دوي كذوي النحل» فمكثنا سساعة فاستقبل القبّة رفع يديه وقال: 
للم نا ولا قْاء أرما ولا تهنا ولا تخزنا وآثرنا ولا تؤثن عي واراضينا واراض 

غنا ثم قال: لَقَذ أنزلت عَلَئْ 2: عش آيّات من أَقَامَهُنْ ذخل الجنة دم قرأ: ( قد أفلح المُؤمنون 





(۱۷۷) السئن الكبرى(؟/7؟7): كتاب الحج» باب الجبة في الأحرامء برقم(4؟5"1). 
(17+8١)السنئن‏ الكبرى(117/5١-8١١)؛‏ كتاب الصيام» باب النية في الصيام؛ برقم(۹٤٦؟).‏ 
(4+١)ينظر:‏ الفصل الثاني من لباب الثاني (ص7؟51؟-5١4).‏ 
(40١)ينظر:‏ الطوالبة: محمد عبد الرحمن» "منهء النساء اة در اسة تطبيقية 
مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون: الجامعة الأردنية 544 ام المجلدة 7؛ العدد(١):(رص181)‏ . 
(141)انظر؛ نقد المتن عند الإمام النسائي في السئن الكبرى» رسالة ماجستير للباحث؛ نوقشت في الجاممة الأردنية 
تاریخ ۱۹۹۹/۳۱۷م (ص ۲٣‏ ۱). 





الذينَ هُمْ في صلاتهم خَاشعون 76*". قال النسائي: " هذا حديث منكرء لا نعلم أحدأ رواه 
غير يونس بن سليم» ويونس بن سليم لا نعرفهء والله أعل*"*'. 

أخرجه الترمذي*'ء وأحمد 7 والحاكم""ء وعبد الرزاق"" والبزار“ ' 
وعبد ابن حميد"*'ء المقدسي("'» جميعهم من طريق عن عَبْد الرراق» عَن يُونس بْنِ سليْم؛ 
عن يُونْس بْن يزيدء عن أبن شهاب به. 

والحديث رواه الترمذي على وجهين: 

الأول: عن عَبْد الرئاقء عَن يُونس بن ملَيٍْء عن بُونس بن يزيد عن ان شهاب به. 

والثاني: عن عَبْد الاق» عن يونس بن ميم عن ابن شهاب به نحوا””". 

والطريق الأول أصح؛ كما أشار الترمذي وغيره؛ فقد رواه الترمذي من الطريق 
الثاني» وقال بعده: حَدَقنَا مُحمَدُ بن أَبَانَ حڏتتا عبد اراق عن ونس بن ميم عن وفيا بق ابن 
يزيد عن | الذهري بهذا لإنتاد نحو معنا“ ثم قال: هذا أصح من الحديث الأول... 
سمعمن عبد الاق قديماً فإنهُم إنمَا يَذكرون فيه: عن ونس بن يزيد وَبَعْضْنُهُم لاير فيه 
ڪن يُونْس بن يَزيد» ومن در فيه وس بن بيد فهو اصن وکن عن اراق ريما ذكر في 
هَذا الحديث يونس بن يزيد رمَا لم َذكرهُ وإذا لم يذكر' فيه يُونسَ فهو مُراستل"7*"), 

قلت: يفهم من كلام الترمذي أن الوهم في الوصل والإرسال من عبد الرزاق؛ لا من 

يونسء؛ ومع ذلك ف النسائي رواه موصولاء وقول الترمذي: "أصح”, لا يعني بالضرورة 
تصحيح الحديث؛ لكن الحاكم صححه'""'ء كما أن الحافظ ابن حجر استشهد به في فتح 





(187)سورة المؤمنونء آية(١و").‏ 

(*18) السنن الكبرى (١/450)؛‏ في كتاب الوتره باب رفع اليدين في الدعاء؛ برقم )١475(‏ . 

.)؟١؟؟(مقرب جامع الترمذي(ه/57 )2 كتاب تفسير القرآن عن رسول اللء باب تفسير سورة المؤمنونء‎ )١84( 

(184)مسند أحمد(١‏ /51). 

(1481١)المستدرك‏ على الصحيحين(١/711)خ‏ رقم(١1571١)‏ وفي(؟/475) تفسير سورة المؤمئون ؛ برقم(5474 ) وقال 

بعد كل ملهما :"صحيح الإسناد ولم يخرحاء". 

(1۸۷)مصنف عبد الرزاق(۳ /۳۸۳)ح رقم( ٠٠۳۸‏ ). 

(44١1)مسند‏ البزار(١‏ /0؟؛5). 

(185)مسند عبد بن حميد(١‏ /54)ح رقم(ه١).‏ 

(150)الأحاديث المختارة(1١/147؟)ح‏ رقم(14؟؟). 

.)؟١7؟(مقرب جامع الترمذي(577/5 ). كتاب تفسير القرآن عن رسول الل باب تفسير سورة المؤمنون؛‎ )١1941( 

.)؟١؟؟(مقرب جامع الترمذي(76/5؟ )» كتاب تفسير القرآن عن رسول اللهء باب تفسير سورة المؤمنون؛‎ )١57( 

(155)المستدرك على الصحيحين(١‏ /7١7)ح‏ رقم(19371 )وفي(؟/5؟4) ح رقم(475" )؛ وقال في كلا الموضعين 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 


الباري"ء ومعلوم أن الحافظ ابن حجر اشترط على نفسه أن لا يستشهد بحديث إلا إذا كان 
صحيحاً أو حسناء فقال في مقدمة الفتح: ' ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك 
الحديث من الفوائد المتنية» والإسنادية من تتمات وزيادات» وكشف غامض» وتصريح مدلس 
بسماع؛ ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلكء منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع 
والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك7*''). 

وقال التهانوي: " ما ذكره الحافظ من الأحاديث الزائدة في'فتح الباري" وسكت عنه؛ 
فهو صحيح أو حسن عنده» كما صرح به في مقدمته"'. 

أما مسالة التفردء فقد تفرد به عبد الرزاق» عن يونس بن سليم إلى نهاية السندء 
ويونس أضصعف رجال الإسئادء ولم يرو غير هذا الحديثء وقد سبق دراسة حاله في 
المجاهيل» ورجحت أنه يصنف في المرتبة السادسة من مراتب ابن حجر: مقبول حيث 
يتابع(”*')؛ وهو هنا لم يتابع» لكن يشهد لجزء من الحديث؛ في مسألة سماع دوي كدوي النحل 
عندما ينزل الوحي على النبي#ء ما رواه الطبراني عن مالك الأشجعي بهذا المعنى“' 'ء 
وذكر ابن حجر والزرقاني أنها إحدى صفات الوحيء فقالا: ' من صفة الوحي مجيئه كدوي 
النحلء والنفث في الروءء والالهامء والرؤيا الصالحة؛ والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة'؟". 

وقد ضعف المقدسي إسناد هذا الحديث''"» وقال العقيلي: "لا يتابع على حديثه7''' , 

وقال أبو حاتم: لا يعرف من حديث الزهري7”' ')» وقال الألباني: 'سنده ضعيف”"). 


(144)فتح الباري(١١47/1١)‏ ش ح معلق: * اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. 

(45١)ابن‏ حجرء أحمد بن علي» هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي 
ومحب الخطيب» دار المعرفةء بيروت-لبئان؛ الطبعة الأول ی ۳۷۹١٠ه.(١/٤).‏ 

(155)التهانوي: ظفر أحمد المثمانيء قواعد في علوم الحديث» تحقيق:عبد الفتاح أبو غدة؛ دار السلام: بيروت-لبنان» 
الطبعة السابعة597١م.(43/1).‏ قلت: لكن هذه القاعدة قد تنخرم أحياناء فقد كتبت بحثا في هذا الموضوع ووجدت 
للحافظ ابن حجر قد استشهد بأحاديث ضعيفة لكن هذا قليل. 

(؟91١)‏ المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول (ص514-1517١).‏ 

(54١)المعجم‏ الكبير للطبراني(۷۸/۱۸)ء ح رقم .)٠۷(‏ 

(1۹۹)فتح الباري(١/۹)‏ ش -(؟): والزرقائي: محمد بن عبد الباقيء شرح الزرقانيء دار الكتب العلمية؛ بيروت- 
لبذان؛ الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.(۲/٠).‏ 

.)١؟4(مقر‎ ح)"47/١(ةراتخملا‎ ثيداحألا)۲٠١(‎ 

(١١7)ينظر:‏ الضعفاء للكبير للعقيلي(470/4). 

(1١٠)ينظر:‏ علل ابن أبي حاتم(؟/81). 

(؟١٠)‏ جامع الترمذي(571/6 )ء برقم(1177؟): وضعيف الجامع ج رقم(۸٠۱۲)»‏ وصحيح وضعيف الجامع الصغير 
ح رقم (؟4750). 


وخلاصة القول: أن هذا الحديث على مذهب الإمام النسائي منكر؛ بسبب تفرد يونس 
ابن سليم به؛ وهو ممن لا يحتمل تفرده؛ لكن الحديث بالجملة ليس منكراء وأميل إلى القول: 
إنه ضعيف تقوى بشاهد لجزء منه؛ فصار: 'حسنا لغيره وأستند في تحسينه إلى تصحيح 
الحاكم واستشهاد ابن حجر به في الفتح؛ والله تعالى أعلم. 
.هاه 
؟. قال النسائي-رحمة الله-:" أخبرتا زكريًا بْنُ يَحْيَىء قال: : حذئتا ابو بكر ابن خلادء 
قال: حَدْتَنا مُحَمّدُ بْنُ فضيل» قال: : حا يى ن متعيدء عن أبِي سَلَمَة عَن أبي هُريْرة قال: 
قال رَسُول اللها#: سوا فَإِنْ في الممُور بركَة" قال النسائي 'حديث يَحَيَى بْن ستعيد هذا 
اناده حَسَن وَهُو نكر وأخاف أن يُكون علط من مُحَسْد بْنِ فضيل 0 
وقد سبق دراسة هذا الحديث في مبحث الإسناد الحسن بما يغني عن إعادته هنا“. 
". قال الثسائي-رحمه الله- أَنبَا مُحَمْهُ بْنُ عَبْد الأعْلّى قال: قرأت على فضيل-ابن 
مبسرة عن [أبِي حريز] أنةُ ممع عي ِن جنير يقول: سال جل عبد الله بْن عُمَرَ عن 
صوام يوم عرفة» قال: "كتا ونح مَعَ رَسُول الله # نعدلة بصوم سسنة" قال النسائي: ' [أبو 
حريز] 7" "ليس بالقوي واسمه: عبد الله بن حسين؛ قاضي سجستانء؛ وهذا حديث منكر””” "). 
قلت: تفرد به الثسائي من هذا الطريق؛ ولم يروه من أصحاب الكتب التسعة غيره: 
وأخرجه أبو يعلى“ 'ء والطبراني""'"» كلاهما من طريق فضيل بن ميسرة؛ عن أبي حريزء 
به بمظه» لكن الطبراني قال: 'سنتين"؛ بدلاً من 'سنة"» وقال-أيضاً-: لم يرو هذا الحديث عن 


سعيد بن جبير الالو حريز 3" 


)٠١4(‏ السئن الكبرى(77/7)؛ في كتاب الصيامء أبواب السحورء باب الحث على السحور؛ برقم (1451؟). 

(©١٠)الفصل‏ الأول من الباب الثاني (ص؟4*-44؟). 

(705)ما بين المعكوفتين في الموضعين في الأصل: (جرير)وهو خطاء والصواب(حريز)-بالحاء المفتوحة والراء 
المكسورة والياء والزاي- هكذا ذكرته جميع المصادر التي ترجمت لهء وكذلك هو في الطبعة الجديدة من السئنء 
وأشار المحقق إلى أنه تحرف في التحفة إلى جرير. ينظر: السئن الكبرى بتحقيق: شلبي وإشراف: شعيب 
الأرنارط(۲۲۸/۳)ح رقم(841١)؛‏ وينظر هامش(ه)؛ وينظر: ميزان الاعتدال(754/7؟). 

(17؟)السنن الكبرى(؟/55١):‏ كتاب الصيام» باب إفطار يوم عرفة بعرفة...: برقم(5874). 

(4١؟)‏ مسند أبي يعلى(١١/17).‏ 

.) المعجم الأوسط(١/3؟17)ح رقم(51,‎ )3١9( 

(١11)المصدر‏ السابق نفسه. 


وذكره المنذري في الترغيب والترهيبء وقال: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد 
حسن» وهو عند النسائي بلفظ: 'سنة")؛ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: 'رواه 
الطبراني في الأوسطء وهو حديث حسن*"'. 

وكان الأسائي قد روى هذا الحديث في الباب الذي قبله من خمسة عشر طريقاء 
جميعها من طريق أبي قتادة بلفظ: "يكفر سنتين": وفي بعضها قال: 'يكفرالسنة الماضية 
والباقية""'"ء ثم ختم الباب بالحديث السادس عشرء من طريق شعبة» عن غيلان بن جرير: 
عن عبد الله بن معبد» عن أبي قتادة به بلفظ: '"يكفرالسنة الماضية والباقية"» ثم قال:" هذا أجود 
حديث في هذا الباب عندي““'". 

قلت: النكارة في هذا الحديث من وجهين: الأول: تفرد أبي حريز به من هذا الطريق؛ 
فلم يروه عن سعيد بن جبير غيره» وهذا ما أشار إليه النسائي نفسه؛ وأكدّه الطبراني؛ ومعلوم 
أ النسائي يعد التفرد ممن لا يحتمل تفرده: 'نكارة"؛ وقد سبق الحديث عن أبي حريزء 
ودراسة حاله» وخلاصة القول فيه: أنه "صدوق يخطئ"*')؛ ومثله لا يحتمل تفرده. 

الثاني: قوله:'متنة", بدلاً من: 'سنتين" إذ جاءت جميع الروايات بلفظ: 'سنتين' بل إن 
با يعلى والطبراني روياه من طريق أبي حريز نفسه بلفظ:"سنتين" 7'")؛ فرواية النسائي 
مخالفة لما رواه الثقات من طرق أخرىء حتى من الطريق نفسه؛ لكن النسائي جاء بها لينبه 


على نكارتهاء ويبين علتها. 
وحكم النسائي على هذا الحديث بالنكارة؛ جاء متمشياً مع منهجه في المنكر. 


¥ ل 2 
4. قال النسائيرحمه الله-: ' أخبرنا عيسى بن محمد أو عُمَيْر الرملي » وعيسى 
ان يُونسَ [يعرف بالفاخوري؛ عن ضَتَمْرة"'"1] *''اءعَنْ سفيّان-الثوري-» عن عبد الله بن 


(١195/5()51)ح‏ رقم(؟؟157 ). 

۹/۳) (( 

(؟١1)ينظر:‏ السنن الكبرى(7/٠6١-517١)‏ الأحاديث أرقام(1195"7-١١14).‏ 

(4١١)ينظر:‏ السنن الكبرى(؟7/؟١)‏ ح رقم(١141).‏ 

(5١١)ينظر:‏ الفصل الثاني من الباب الأول(ص88١)‏ من هذه الدراسة. 

.) مسند أبي يعلى(١٠/7١): ومعجم الطبرائي الأوسط (١/9؟7؟)ح رقم(751‎ )١١15( 

(711)هو: ابن ربيعة الفلسطيني؛ أبو عبد الله الرملي؛ مولى علي بن أبي حملة ذلك في ولائه وهو دمشقي الأصل» 
وثفه: أحمدده وابن معين؛ و النسائي؛ وأبن سعدء والعجلي زاد ابن سعد مأموناء وذكره ابن حبان في الثقات؛ 
وقال أبو حاتم :صالحء وقال الساجي صدوق يهم عنده مناكيره مات سنة(7٠‏ 5 ه)ينظر: (تهذيب التهذيب ٠7/4‏ 4). 

(114)ما بين المعكوفتين في الأصل:(يعزى ثنا حوري عن مرة)؛ وهو خطأء ولعله تصحيف طباعة؛ والصواب ما 
أثبته؛ وقارنته بما في الطبعة الجديدة من السئن الكبرى بتحقيق: حسن شلبي وإشراف: شعيب الأرناؤط(7/8١1)ح‏ 
رقم(4۸۷۷) » وسنئن ابن ماجه(۲/٤٤۸)ح‏ رقم( 157). 


ديتارء عَن ان عُْمَرء قال: قال رمئول الله : من ملك ذا رّحم مَحْرمء تق" ثم قال 
النسائي: "لا نعلم أن أحدا وى هذا الحديث عن سفيان غير مرد وهو حديث مُنکر *'". 

أخرجه ابن ماجه"" وابن الجارودا""ء والحاكم ''"", والبيهقي'"')؛ جميعهم من 
طريق ضتمرة بن ربِيعَةعَن فيان الثوري» عَنْ عَبْد . الله بن ديتار» عن بْن عَم به بمظهء إلا 
أن ابن ماجه والحاكم قالا: "فهو حر" بدلا من: “عَتّق". 

قلت: الحديث منكر سند! ومتناء ويبدو أن النكارة التي قصدها النسائي هي في ستد 
الحديث؛ وليس في متنه؛ لأنه أتبعه بخمسة عشر حديثاء ولم يتكلم على واحد منهاء وجميعها لا 
تخرج عن معنى هذا الحديث""» ولكنه لم يروه مرفوعأً إلا من طريق الحسن عن سمرة بن 
جندب عن النبي26 بلفظ: “فهو حر" بدلا من :عَتق2"", 

وهذا الطريق لم يسلم من النقد-أيضا-؛ فقد أخرج البخاري في كتاب العتق؛ باب إذا 
أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركاء قال: 'حَدْتَنا إبستاعيل بْنُ عبد الله حَدثنا 
منماعيل بن اميم بن حتبةه حن مرستی نن ستياه من ان شتاب فال ا 


سور ق 
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قَالَ: ل تذغُونَ منۀ دراهنا 
وقال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: قوله: باب..."إذا كان مشركأ" قيل: إنه 
أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن ملك ذا رحم فهو حر؛ وهو حديث 
أخرجه أصحاب السنن من حديث الحسن» عن سمرة:؛ واستنكره ابن المديني؛ ورجح الترمدذي 
إرساله» وقال البخاري؛ "لا يصح"!""". 
ولم يكن النسائي الوحيد الذي أعل الحديث من طريق ضمرة: فقد أشار إليه الترمذي 
فقال: ' ولَمْ يُتَابَع ضتَمْرَة عَلَى هذا الحديث وَهُوَ حديث خطأ عند أهل الحديث 1"). 





(714)السئن الكبرى(77/1١)؛‏ كتاب العتق؛ باب من ملك ذا رحم محرمء برقم(48419). 

(17)سنن ابن ماجه(؟ /844)؛ كتاب الأحكام؛ باب من ملك ذا رحم محرم فهو حرء برقم( .)١57‏ 
(171)المنتقى(١‏ /4 4 ١)ح‏ رقلم(؟17). 

(۲۲۲)المستدرك على الصحيحين(؟ /77١)ح‏ رقم(78251 )وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
(775)سئن للبيهقي اللکبری(۰٠‏ / ۲۸۹)» كتاب العتقء باب من يعتق بالملك برقم(۸١٠٠").‏ 

(۲۲۲)ینظر: السنن الکبری(۱۷۲/۳-٥۱۷)‏ الأحادیث ارقام‌(۸۹۸٤-۹۱۲؛).‏ 

(۲۲۰)ینظر: االسئن الکبری(۱۷۳/۳) الأحادیث أرقام(۸۹۸٤-۹۰۲١؛).‏ 

۲۲١(‏ )صحيح البخاري(۱-٤/۳۷٤)ح‏ رقم(90؟15). 

(۲۲۷)فتح الباري(/118) ش ح رقم(15557). 

(774)جامع الترمذي(747/5): كتاب الأحكام عن رسول الله؛ باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرمء برقم(١١١١).‏ 


كدت 


ونقل الحافظ ابن حجر عن الإمام أحمد أنه أنكره ورده ردا شديداء وقال: لو قال 
رجل أن هذا كذب لما كان مخطثا7؟""), 

وقال البيهقي: " المحفوظ بهذا الإسناد حديث: ' نهى عَنْ بَيْع الولاء وَعَنْ هبته"7""). 

قلت: لعل ضمرة أدخل حديثاً في حديث؛ وهذا ما يفهم من كلام البيهقيء وقد وجدت 
أن ضمرة روى حديث: النهي عَنْ بَيْعِ الولاء وَعَنْ هبّته ' بهذا الإسناد؛ فبعد أن روى الحاكم 
الحديث الأول قال: 'وحدثنا أبو علي بإسناده سواء أن رسول الله" نهّى عَنْ بَيْعِ الوؤلاء وَعَنْ 

هبته"(1"") »وقال البيهقي:"وقد رواه أبو عمير عن ضمرة عن الثوري مع الحديث الأول" 

والحديث مشهور من رواية عبد الله بن ديار» فقد رواه البخاري عن أبي نعيْم؛ عن 7 
شُفيان» ن عبد الله بن ديتار» عن ابن عُمَرَء قال: تھی الب 26 عَن بَيْع الوناء وَعَنْ 
هته" ". ورواه مسلم عَن يَحْيَى بن يَحَى التميمي» عن سليْمَانَ بن بلال» عَن عبد الله بن 
ديتار به بمثلهء ثم قال مُتلم: "لتاس كلهم عيال على عبد الله بن ديتار في هذا الحديث ٠"‏ , 

وأما تصحيح الحاكم وغيره للحديث؛ فلعلهم نظروا إلى ظاهر الإسناد» وهذا ما أشار 
إليه الحافظ ابن حجر حيث قال: 'وقال جمع من الحفاظ: دخل لضمرة حديث في حديثء؛ وإنما 
روى الثوري بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء» وعن هبته» وجرى الحاكم؛ وابن حزم 
وابن القطان على ظاهر الإسناد فصححوه» وقد أخذ بعمومه الحنفية والثوري والأوزاعي 
والليث7”"). 

وخلاصة القول: أن الحديث منكر سنداً ومتئأء وحكم النسائي عليه بالنكارة جاء 
موافقاً لأقوال السلف والخلف بالجملة. 

5. قال التسائي-رهمه الله-: ' قال النسائي سر حمة الله-:' أنبأ محمد بن المثنى؛ 
قال: حي مُخذ بن عبد الله الأنصتاري» قال: حا حبيب بن الشهيد. ٠‏ عن مَيْسُونَ بْنْ 
مهْران» عن ابن عباس أَنّ رَسُول الله 6 " حتجم وهو محرم صائم " قال لنسائي: "هذا منكر 
ولا أعلم أحداً رواه عن الأنصاري ولعله أراد أن النبي48 تزوج ميمونة e‏ 


(119) ينظر: تهذيب التهذيب(7/4١؛).‏ 

(؟)السئن الكبرى للبيهقي(١١/85؟).‏ 

(1؟؟)المستدرك على الصحيحين(؟7/؟؟؟7)ح رقم(1851). 

(۲۳۲ )سنن البيهقي الکبری(۱۰ / ۲۸۹)؛ كتاب للعتق؛ بأب من يعتق بالملك؛ برقم(4١7١١).‏ 

(؟؟؟7)صحيح البخاري(١1/4-1١١١):‏ كتاب الفرائض؛ باب إثم من تبر أ من مواليه برقم(٦١1۷).‏ 

(4؟١7)صحيح‏ مسلم(15/7١١)‏ كتاب العتق؛ باب النهي عن بيع الولاء وهبته؛ برقم(5١5١).‏ 

(؟؟إ)فتح الباري(ه/4١1)‏ ش ح رقم(15127). 

(715)السئن الكبرى(؟/؟17-97؟) كتاب الصيام باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس أن النبي88 احتجم 
وهو صسائم برقم( ١؟؟؟).‏ 


قلت: اختلفت الأحاديث الواردة في هذه المسألة اختلافاً شديداء فقد روى الإمام 
النسائي ثلاثة وستين حديثا من طرق مختلفة بلفظ: أفطر الحاجم والمحجوم"""'ء ثم ذكر 
مجموعة أخرى من الأحاديث التي تبيح الحجامة للصائم أو المحرمء أو كليهماء بلغت اثنين 


وأربعين حديثال”')؛ وفصل بين المجموعتين بخمسة أحاديث جميعها عن ابن عباس أن النبي 


#تتزوج ميمونة وهو محرم""). 


وهذا مؤشر على تداخل ألفاظ هذه الأحاديث مع بعضهاء ويبدو لي أن بعض الرواة 
أخرج الحسديث واقتصر على لفظ: 'احْنّجَمَ وَهُوَ مُحْرِمُ"» وبعضهم اقتصر على لفظ: 'احتجم 
وَهْوَ صائم والفريق الثالث جمع اللفظين معا: " احْتجمٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ صائمٌ". 

أما اللفظ الأول: 'احْتجِم وَهُوَ مُحرم" فقد أخرجه البخاري'“ء ومسلم"“'ء وآبو 
داود"“ء والترمذي" وأحمد“"ءوالبيهقي(““ء وابن الجارود"ء وابن خزيمة““"ء 
وابن حبان"ء والأصبهاني"“ءوابن أبي شيبة'“"ء جميعهم من طريق سفيان بن عيينةء 
عن عمرو بن دينار» عن عطاء وطاووس كلاهما عن ابن عباس به. 
وأما جمع اللفظين معا؛ " احتجم وهو مخرم صائم” فأخرجه ابن ماجه7'*), وأبو داود("”'), 


(۲۳۷)السدن الکبری(۲۲۹-۲۱۹/۲) كتاب الصيام باب الحجامة للصائم الأحاديث أرقام(؟؟١1؟-55١5).‏ 

(۲۳۸)السنن الکبری([-۲۳۸۲۲۹) › الأحادیث اُرقام(۳۱۹۹و ۳۱۹۷ ومن‌۲۲۰۳-٤٤۳۲).‏ 

(۲۳۹)السنن الکبری(۲۳۱-۲۳۰/۲)الاحادیٹ أرقام(54١7-7١٠7)باستثناء‏ حديث رقم(٠٠7؟)عن‏ عطاء مرسلاً. 

(40؟7)صمحيح البخاري(١-5/4١؟):‏ كتاب جزاء الصيدء باب الحجامة للمحرم؛ برقم(ه47١)وفي‏ كتاب الصيد(١-4/‏ 
4+ م باب الحجم في السفر والإحرام:؛ برقم (5536).وفي(55/6١5),‏ 

(41١)صحيح‏ مسلو(457/7)» كتاب الحج؛ باب جواز الحجامة للمحرم؛ برقم(؟١١١).‏ 

(47١7)سنن‏ أبي داود(707/7١)؛‏ كتاب الحجء باب المحرم يحتجم؛ برقم(ه؟8١).‏ 

(45؟)سنن الترمذي(58/5١)؛‏ كتاب الحجء باب ما جاء في الحجامة للمحرم: برقم(5؟4)وقال:حديث حسن صحيح. 

(744)مسند أحمد(١‏ /١17كو741و1595),‏ 

(45؟)سئن البيهقي الكبرى(14/5)» باب الحجامة للمحرم؛ برقم(ة417). 

(457١)المنتقى‏ لابن الجارود(١/57١1)ح‏ رقم(؟ 44 ). 

(141)صحيح ابن خزيمة(184/4١):‏ باب الرخصة في الحجامة للمحرم ؛ برقم(١١٠؟)وفي(٤/1۸۷)‏ باب الرخصة في 
حجامة السحرم على الرأس...؛ برقم(؟75201 ). 

(44١7١)صحيح‏ ابن حبان(757/4؟)؛ ذكر جواز احتجام المرء المحرم لعلة تعترضه» برقم( ۴۳۹۵۰و .)۴۹۵٥۱‏ 

(۹٤۲)المسند‏ المستخر ج على صحیح مسلم(۲۹۳/۳)ء باب الحجامة للمحرم؛ برقم(١٠777‏ ). 

۲١ »(‏ )مصنف ابن أبي شيبة(7/١7"):‏ في المحرم يحتجم من رخص فيه: برقم(5551١‏ ). 

(١6؟)سنن‏ ابن مأاجه( 19/١‏ ؟ ه), كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائمء برقم(587١‏ ) وفي(؟/3؟١١)2‏ كتاب 
المناسك؛ باب الحجامة للمحرم»؛ برقم(١4١7‏ ). 

(؟75)سنن أبي داود(؟/5١7):‏ كتاب الصومء باب الرخصة في ذلك؛ برقم(؟7؟١7).‏ 


شرج كه 


وانترمذي7”*)ءواحمدا'*'؛ وابن أبي شيبة**) والبيهقي'”')؛ جميعهم من طريق مقسم عن 
ابن عباس بهء ماعدا الطريق الأول للترمذي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ 
وهو صائم محرم. 

أما اللفظ الثاني: "احتجَّم وَهُوَ صائم'» فقد أخرجه البخاري"ء والبيهقي **"ء 
والحاكه("”")؛ وابن حبان7'' "2 جميعهم من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. 


وأخرجه احمدا يو اين الجارودأ”"')»وعيد الرزاق7''أءوابن أبي شيبة!؛' ') جميعهم 


من طريق مقسم عن أبن عباس به. 

وأخرجه الترمذي""ء من طريق عبد الله الأنصاري عن حبيب عن مهران عن ابن 
عباس به. 

قلت: الأقرب للصواب أنه قال: 'احْتّجَمَ وَهُوَ مُحْرمٌ وَاحْتجَمَ وَهْوَ صّائم' فروى بعضهم 
الجزء الأول منه؛ وبعضهم روى الجزء الثائي؛ وبعضهم جمع الاثنين معا وأسقط لفظ: "احتجم 
الثاني" فبان وكأن الذبي## احتجم وهو صائم ومحرم في الوقت نفسه؛ وهذا خطأ إذ لم يثبت أن 
النبية اعتمر في رمضانء ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه فقال: حَدْتَنَا مُعلَى بْن 


۲١۳(‏ )سنن الترمذي( ٤١/۲‏ ١)ء‏ كتاب الصوم؛ باب ما جاء من الرخصة بذلكء برقم(ت// ) وفي(؟/؟1 »)١‏ برقم (/الالا) 
وقال: حديث بن عباس حديث حسن صحيح. 

(7154)مسند أحمد(١‏ /؟1؟١)‏ وفي(! / 14١؟)‏ وفي(١‏ / .)١1847‏ 

(١٠۲)مصنف‏ ابن أبي شيبة(؟/1؟)؛ من رخص للصائم أن يحتجم» برقم(7١1؟1).‏ 

(05؟)سنن البيهقي الكبرى(77/4١)؛‏ باب الصائم يحتجم ...؛ برقم(۲٥۸۰‏ ) وفي(٤/۲۹۸)‏ .برقم .)۸۰۸٥(‏ 

(751 )أصحيح البخاري(۲/١1۸)»‏ كتاب الصيام» باب الحجامة والقيء للصائمء برقم(75هاو18719 ) وفي[ه/ه5١5):‏ 
برقم(۹٦۳٥‏ ). 

(24؟)سنن البيهقي الكبرى(4/؟7"١))؛‏ باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه؛ برقم( ۲٥۸۰و ۸۰٥٣‏ ). 

(59١)المستدرك‏ على الصحيحين(١/535)؛‏ برقم("157 )وفي :)١77/1١(‏ برقم(1574)زاد على 'رأسه" وقال: هذا 
حديث مخرج بإسناده في الصحيحين دون ذكر الرأس وهو صحيح على شرطهما. 

(؟)صحيح ابن حبان(4/١٠٠٠1):‏ بأب حجامة الصائم؛ برقم(١1؟8؟).‏ ٌْ 

.)۳٤ ٤ ۲۸۰و ۲۹۹و‎ و۲٤‎ ٤ ١(دمحأ‎ دنسم)71١(‎ 

(7517)المنتقى لابن الجارود(۱/٥٠٠)ح‏ رقم(۸۸"). 

(؟1؟)مصنف عبد الرزاق(7/4١5١))؛‏ برقم(541), 

(714)مصنف ابن أبي شيبة(۳۰۷/۲)» من رخص للصائم أن يحتجم؛ برقم(؟١47)‏ وفي(؟/8١١)؛‏ برقم(4 ١1؟1‏ )حدثنا 
حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ولم يقل وهو محرم؛ والطريق الثاني ؛حدشا 
غندر عن شعبة عن للحكم عن مقسم عن ابن عباس ولم يقل وهو محرم. 

۲٠١(‏ )سنن الترمذي( ٤۷/٣"‏ 1)ء كتاب الصومء باب ما جاء من الرخصة بذلك ١‏ برقم("؟7"). 


۹ء2 


أسد حَدْفْنا وهَيِبْ عَن أَيُوبَ عَن عكرمّة عن ابن عباس أن النبي 8 احَتجَمَ وَمْوَ محم 
وَاحْنّجَمٌ وَهُوَ صائم"7”")» وهذا ما تطمئن إليه النفس» والله تعالى أعلم. 
و عه 

.٦‏ قال النسائي-رحمه الله-: آنا علي بن عُتْمَانْء قال: حَدْئنا المُعَافى بن يمان 
ل: ثا خاب بن لقاس عن خصيف» عن عكرمَةء عن ابن عباس أن ابي دَحَل على 

حفصّة وعائشة وَهُمَا صائمتان ثْمْ خرَجَ فرّجَعَ وَهُما تأكلان: فقال: "ألم تكونا صائْمَتَيْنِ؟" قالتا: 
بَلنَىء ولكن أهدي لَنَا طعامٌء فأعجبناء فأكلنا من قَالَ: 'صُوما يَوْمآ مكائة" قال النسائي: "هذا 
الحديث منكر 7" ').وكان النسائي قد روى هذا الحديث من طرق كثيرة غير هذا الطريق!1") 

قلت: الحديث منكر سنداً ومتنأء وقد سبق دراسة هذا الحديث من طريق الزهري 
وعروة بما يغني عن إعادته هنالا”". أما هذا الطريق فلم يروه بالإضافة إلى النسائي سوى 
الطبراني؛ إذ رواه عن سليمان بن المعافى عن أبيهء عن خطاب به يمثله!:”". 

وهذا الطريق استنكره النسائيء فالمعروف أن هذا الحديث مروي من طريق عائشةء 
وليس من طريق ابن عباسء وهذه أول علة له. 

قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه محمد بن موسى بن أعين» عن خطاب 
ابن القاسم» عن خصيف» عن عكرمةء عن ابن عباس...الحديث» قال أبي: روى هذا الحديث 
عبد السلام بن حرب» عن خصيفء عن مقسمء عن عائشة...قلت: فأيهما الصحيح؟ قال 
حديث عبد السلام أشبه بالصواب*'"'. 

أما العلة الثانية؛ فأشار إليها النسائي نفسه في تعقيبه على الحديث الذي قبله» فقال: 
"هذا خطاء قد روى هذا الحديث جماعة عن طلحة:؛ فلم يذكر أحد منهم: 'ولكن صوما يوما 





(77؟)صحيح البخاري(١-77/4؟):‏ كتاب الصومء باب الحجامة والقيء للصائم؛ برقم(1۹۳۸). 

(59؟) السنن الكبرى(؟/435 ؟): كتاب الصيامء باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر» برقم(١1١٠؟؟).‏ 

(114؟)رواه موصسولاً من طريق الزهريء عن عروة عن عائشة به بمثله(السنن الكبرى417/7؟-748): الأحاديث 
أرقام (۳۲۹۱ر ۳۲۹۲و ۳۲۹۳و ٤۳۲۹و۳۲۹۹)»‏ ورواء منقطماً من طريق الزهري» عن عائشة (السنن الكبرى؟ 
/4 1448-17) ء الأحادبيث ارقام‌(۳۲۹۹و۳۲۹۷و۳۲۹۸).» ومن طريق مولى عروةء عن عروةء عن عائشة به 
بنحوه(السنن الکبری۷/۲٤۲ح‏ رقم ۳۲۹۰)» ومن طريق يحيى بن سعيد» وعائشة بنت طلحة كلاهما عن عائشة به 
بنحوه [السنن الکبری۹/۲٤۲ح‏ رقم ۳۲۹۹و .)"٠١‏ 

(4) ينظر : الفصل الثاني سن الباب الثاني (ص؟١415-41).‏ 

(۲۷۰)المعجم الکبیر (۳۹۳/۱۱)» ح رقم‌(۱۲۰۲۷)ء والمعجم الصغیر »)۲۹٩/۱(‏ ح رقم(۸۸٤).‏ 

(١۲۷)علل‏ لبن أبي حاتم(١/51١).‏ 


2١٠ 


مكانه"””", وبعد أن ختم أحاديث الباب بالحديث الذي حكم عليه بالنكارة» وضع ترجمة 
بعنوان: "الرخصة للصائم المتطوع أن يفط "'". 

وفقهاء الشافعية يرون أنه لا يجب على المتطوع قضاءء وقد أجرى الشافعي مناظرة 
طويلة بينه وبين مخالفيه في قضاء صيام التطوع؛ وأنتهى إلى عدم وجويه!؛"". 

م هاه 

. قال النسائي- رحمة الله-: "أخبرتا مُحَمّدُ بْنُ العلّاء» عَنْ ابن إذريس قال: : أنبآنا 
َة عن عرو بن مر عن عبد الله بن سلَمَةَ عن صفوان بْن عمال قال قال: يَهُودي 
لصاحبه اذهب بنا إلى هڏا التي قال ا لَهُ صاحبّةُ لا تقل نبي لا سمعك كَان لَه [أربَعَة]!"""أغيْن 
وای رثول لله وتالا خن نع يات ينات فقن لهم إلا تش تشرِكُوا بالل شتا ولا روا ولا 
تزنوا ولا تقتلوا الا النفس التي حرم الل إلا باحق ولا تن تمشوا ببْرِيء إلى ذي متلطان ولا نخر 
ولا توا اليا ولا توا الشخصنئة زلا مولا َم الزئخف وَعليكُم خَاصة يَهُودُ أن لا توا 
في المت كوا نيه ورتيه وقالوا شڈ الك فيي قال فا تكم أن تْبُوِي فوا إن داو 
دَعَا بأن لا يال من ذريته تبي وإنا ذخاف إن ابَعْنَاكَ أن تقتلنا يَهُو د" قال النسائي: "وهذا 
حديث منكرء وقال: حكي عن شعبة قال: سألت عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة فقال: 
"تعمرف وتنكر" وقال: وعبد الله بن سلمة الأفطس: متروك الحديث؛ وقال: كان هذا الأفطس 
يطلب الحديث مع يحيى بن سعيد القطان وكان من أسنانه""”"). 

وأعاده النسائي في موضع آخر بسنده ومتنه: إلا أنه قرن عبد الله بن سعيد بمحمد بن 
العلاء» ولم يعقب على الحديث بشي ءا" ولعله اكتفى بما ذكره سابقا. 
أخرجه الترمذي7"")؛ وابن ماجها؟'"»وأحمد(:*» والحاكم!'*): والبيهقي"“ء وابن أبي 


(775)السنن للكبرى(144/1)؛ ح رقم( 170). 

(۲۷۲)السنن الکبری(۹/۲٤).‏ 

(4؟1؟)ينظر كتاب الأم للشافعي(١/1807-785)‏ والمناظرة قيمة وفيها فوائد جمة. 

(٥۲۷)هكذا‏ هي في الأصلء, ولعل الصواب: (أربع) بدون تاء التأنيث؛ لأن العدد يخالف المعدود. 

(١۲۷)السئن‏ الكبرى(۲/٠١۳)»‏ كتاب المحاربةء باب السحر» برقم(١٤٠٠).‏ 

(۲۷۷)السنن الکبر ی( /۱۹۸)؛ كتاب السيرء باب تأويل قوله: (ولقد آتينا موسى تسع آيات بینات)؛ بر قم(٦٥٦۸).‏ 

(۲۷۶)جاممم الترمذي(١٠/۷)»‏ كتاب الإستئذان والآداب...» باب ما جاء في قبلة اليد والرجلء برقم (۲۷۳۳إوفي كتاب 
تفسير القرآن »)۳٠٠/٠(‏ باب من سورة بن إسرائيل؛ برقم( ۳٠١٤١‏ ). 

)۷۹( كتاب الأدب» باب الرجل يقبل يد الرجل؛ برقم( ١٠؟)‏ حدثنا أبو بكر ثنا عبد الله بن إدريس وغندر وأبو أسامة 
عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال به ببعضه. 

.)١14 ١و7‎ 75/ ٤(دمحأ )سند‎ ۲۸۰( 

(581؟)المستدرك على الصحيحين(١‏ /57)ع رقم( .)٠١‏ 

(١۲۸)سنن‏ البيهقي الكبرى(۸ .)١177/‏ باب ما على من رفع إلى السلطان ما فيه ضرر على مسلمء أخيرنا أبو بكر بن 


۹ 


شيبة0”*")؛ والطبراني!'*): والطيالسي**')؛ جميعهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن 
عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال بمثلة أو بنحوه» وبعضهم ذكر اسم اليهودي وهو زفر. 
قلت: هذا الحديث تفرد به: عبد الله بن سلمةء وهو: المراديء وليس الأفطسء تابعي 
من أهل الكوفةء له رواية عن عمر وعلي وابن مسعود» وغيرهم وروى عنه عمرو بن 
مرو" وعبد الله هذا: وثقه العجلي» ويعقوب بن شرب(" وذكره ابن حبأن في القات؛ 
وقال يخطئ" وقال البخاري: لا يتابع على حديثه» وقال أبو داود» عن شعبة» عن عمرو 
بن مرة: كان عبد الله يحدثنا فنعرف وننكر» وكان قد كبر لا يتابع في حديثه"“'ء وقال 
الخطيب: يزعم أحمد بن حتبل أنه الذي روى عنه عمرو بن مرة فقال ابن نمير: ليس هو بل 
آخرء وقال أبو حاتم و النسائي: يعرف وينكرء وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به0""). 
والحديث صححه الترمذي'؟)؛ والحاكم: ""ء وضعفه الألباني(""". 





فورك أنبا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخبرني عمرو بن مرة سمع عبد الله بن 
سلمة يحدث عن صفوان بن عسال بنحوه. 

(۲۸۲إمصف ابن ابي شيبة(۷ /۳۲۸)ء ما رأى النبي ص قبل النبوة» برقم(؟154؟ )حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو 
أسامة وغندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله ابن سلمة عن صفوان بن عسال بمثله لكن قال زفر. 

(184)المعجم الكبير(4 /14)ح رقم(7733 )حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي وأبو خليفة ومحمد بن يعقوب 
ابن سورة البغدادي قالوا: ثنا أبو الوليد الطيالسي؛ ثنا شعبة؛ عن عمرو بن مرةء عن عبد الله بن سلمةء عن 
صفوآن بن عسال بنحوه. 

(٠۲۸)مسند‏ الطيالسي(١‏ /١١١)ح‏ رقم(74١١‏ )حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن 
مرة سمع عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي بنحوه. 

(745/)ينظر : ابن حجر: أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني؛ الإصاية» تحقيق: محمد علي البجاوي؛ دار الجيل» 
بيروت-لبئان» الطبعة الأولى 557 ام.(11/2). 

(۲۸۷)ينظر: معرفة الثقات(۳۲/۲)؛ وميزان الاعتدال(٤/١١١).‏ 

.)۱۲/٥(ثتانتلا)۲۸۸(‎ 

(۲۸۹)ينظر: التاريخ الكبير(ه /4۹)» والكامل(4/١7١)»‏ والجرح والتعديل(5/؟١)؛‏ وتاريخ بغداد(۹/١٠٠)»‏ والضعفاء 
الكبير للعقيلي(۲/١٠۲)»‏ وميزان الاعتدال(4/١١1)»‏ وتهذيب التهذيب(117/5). 

(110)ينظر: الكامل(59/4١-١7١):‏ وميزان الاعتدال(1/4١١)ء‏ وتهذيب التهنيب(5/؟١؟)‏ 

(41؟)قال: حديث حسن صصحيح. ينظر: جامع الترمذي(5///او5٠7):‏ ح رقم(17؟717و414١1؟)وقد‏ سبق تخريجه. 

(۲۹۲)قال الحاكم: هذا حديث صحيح لا نعرف له علة بوجه من الوجوه؛ ولم يخرجاء'ودافع عن الحديث بقوله: سمعت 
با عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ويسأله محمد بن عبيد الله فقال: لم تركا حديث صفوان بن عسال أصلاء فقال: 
لفساد الطريق إليهء قال الحاكم: إنما أراد أبو عبد الله بهذا حديث عاصم عن زر فإنهما تركا عاصم بن بهدلة؛ فأما 
عبد الله بن سلمة المراديء ويقال: الهمدائي وكنيته: أبو العالية؛ فإنه من كبار أصحاب علي وعبد الله وقد روي 
عسن سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وغيرهما من الصحابة وقد روى عنه أبو الزبير المكي وجماعة من 
التابعين. المستدرك على الصحيحين(١‏ /55)ح رقم(+؟) 


ه١‎ 


وأيا كان الأمر فعبد الله بن سلمة لا يحتمل تفرده» وقد تفرد بهذا الحديث ولم يثابعه 

عليه أحدء وحُكم النسائي على حديثه بالنكارة يتمشى مع مذهبه في الحديث المنكر. 
.عاء 

8. قال الثسائي-رحمة الله-:"أخبّرنا هناد بْنُ السّريء عَن أبي الأخوص»ء عَنْ سمّاك» 
عن القَاسم بن عَبْد الرْحمّن» عَن أبيه؛ عَن بُردَة بن نيار قال قال رول الله :" اشرَبُوا في 
ارو ف!!" "لا مَمْكَرُوا" قال الثسائي: وَهَذًا حديث مَنْكرَ غَلط فيه أَبُو الأخوص سلَامٌ بن 
ايم لا نعم أن لخدا عة َه م أصشخاب بماك بن خزاب وتسما لم بلقو وكان يبل 
التثقين قال أَحْمَد بن حَنبّل كان أَبُو الأخوص يُخطئ في هَذَا الحديث خالفة شريك في اسناده 
وفِي لفظه'7”"". 

أخرجه بهذا اللفظء ومن هذا لار يق: البيهقي7' ')؛ والدارقطئي7"'')» وابن أبي 
شيبة"'ء والطيالسي"ء والطبراني أ ء جميعهم من طريق سماك بن حربء عن القاسم 
بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي بردة به بنحوه. 

وأخرجه الدارقطني من طريق أبي الأخوّصء عَنْ سماكء عَن أبي بُرْدَة به بلفظ: 
'اشربوا في المزفت ولا تسكروا,. ثم قال: "وهم فيه أبو الأحوص في إسناده ومتنه» وقال غيره 
عن سماك عن القاسم عن ابن بريدة عن أبيه: ولا تشربوا مسكرأ" ('". 

وقد أطال الإمام الثسائي-رحمه الله- النفس في تخريج طرق هذا الحديث؛ قأخرجه 
من نحو ثلاثين طريقا”'): كما رواه من طريق شريكء: عن سماك بن حرب» عن ابن 
بريدة» عن أبيه أنٌ رسول ##نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت""'ء ثم قال: "إني كنت 





(5؟)أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(7175/1-.؟1)ح رقم(1074). 

.)٠١9/4ةياهنلا هي الأوعية التي تملا بالمائعات من الأشربة(‎ )١44( 

(7145)السنن الكبرى(7177-751/5),كتاب الأشربة؛ ذكر الأخبار التي اعتل بها من اباح شراب المسكرببرقم(51419), 
(797 )سنن البيهقي الكبرى(4 /54؟): باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره. 

(۲۹۷)سئن الدارقطني(٤ )۲١۹/‏ كتاب الأشربة وغيرهاء برقم("” و10). 

(۲۹۸)مصنف ابن أبي شيبة(ه / ۸۵)؛ باب في الشرب في الظروفء برقم( 544؟). 

(54؟)مسند الطيالسي(١‏ /55١)ح‏ رقم(55؟1١)‏ لم يقل: "في الظروف". 

(٠)المعجم‏ للكبير(؟؟ /198)ج رقم(071). 

(1 ")سنن الدارقطني(4 2)١59/‏ كتاب الأشربة وغيرهاء برقم(14), 

.)٠۲۱۷-۵۱۸۷(ماقرالا )كتاب الاشربة» الأحاديث ذوات‎ A-1) السنن الكبرى‎ )١۲( 

ف ٠‏ )النباء: الراغ واحدها ثبّاءة كانوا ينتبذون فيها فتمترع لشدة في الشراب. والحنتم: جرار ماونه خضارٌ كانت 
تخل الخمر فيها الى المدينه. والنقير: اصل النخلة يقر وسنطه ثم ينب فيه التمر ويلقى عليه الماء ليتصير نبيذا مُسكرا 
(النهاية في غريب الحديث١/44‏ 4و45/1و7/5١٠)‏ وألمزقت: الوعاء المطلي بالزفت ؛ وهي أوعيه تسرع بالشدة في 
الشراب .(الفائق في غريب الحديث١/7١1).‏ 


o 


نهيتكم عن الظروف: فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر7'''» وهذا الحديث رواه الإمام 
مسلما”*' ')»وأبو داودل”). والترمذي!"”). وأبن ماجه"')ءواحمدل؟"'), جميعهم؛ من طريق 
ابن بريدة عن أبيه عن النبي86 به بنحوه أو بمعناه» وفي حديث بعضهم عن ابن بريدة قال:" 
واجتنبوا كل مسكر" ولم يقل أحد منهم: 'ولا تسكروا". 


قلت: الحديث منكر سنداً ومتنأء و النسائي نسب الوهم إلى أبي الأحوص :وهو نقَة 


متقن"')؛ ولم ينسبه إلى سماك بن حرب مع وصفه إيّاه بأنه: ليس بالقويء وكان يقبل 
التلقينء وذلك لأن شريكاء ومحمد ين جابر روياه عن سماك عن ابن بريدة على الصواب7''). 


أما نكارة السند: ففيه قلب وتصحيف؛ فقد سئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: " 


وهم أبو الأحوص ۽ فقال: عن سماك» عن القأسم؛ عن أبيه: عن أبي بردةء قلب من الإسناد 


موضعاء وصحف في موضع؛ أما القلب فقوله: عن أبي بردة» أراد عن: ابن بريدة؛ ثم أحتاج 
أن يقول: أن بر يدة؛ عن أبيه؛ فقلب الإسناد بأسرهء وأفحش في الخطأء وأفحش من ذلك وأشنع 
2 تصحيفه في متنه " اشربوا في الظروف ولا تسكروا"."") 


وعليه فإن هذا الحديث فيه أكثر من علة : 
.١‏ التصحيف في السند: فذكر بردة والصحيح: أبن بريدة. 
". القلب في الإسناد: وحصل هذا مرتين. 
أ. قال عن أبيه عن أبي بردة والصحيح عن ابن بريدة عن أبيه. 
ب. قال بردة والصحيح ابن بريدة . 
وأما نكارة المتن؛ فبسبب التص حيف في بعض ألفاظه؛ إذ قال: "لا تسكروا 


'"والصحيح: "ولا تشربوا مسكرا". 


4 
( 


۹) 


.)51١8+4( السئن الكبرىء الكتاب والياب نفسيهما برقم‎ ) ٠ 
. صحيح مسلم( 777/7 )كتاب للجنائز» باب زيارة القبور برقم (۷۷؟)‎ )؟٠‎ 
.1( 
ل(‎ 


)۸+ 
)٠‏ مسند أحمد طبعة دار الفكر (8/٠5؟).‏ 


*) سنن للترمذي( 57/7؟) كتاب الاشربة باب الأوعية برقم (59+4؟) 
")جامع للترمذي(55/4؟) كتاب الاشربة باب الرخصة أن ينتبذ في الظروف برقم )١854(‏ . 
)٣‏ سنن ابن ماجه(؟/707١١)‏ في كتاب الأشربة ؛ باب ما رخص فيه من ذلك إنبيذ الأوعية] برقم(5١؟‏ ؟). 


(١535)أبو‏ الأحوص هو: سلام بن سليم للحنفي مولاهم: ثقة متقن .(تقريب للتهنيب .)1531/١‏ 
(١١۳)رواية‏ شريك رواها النسائي(۲۳۲/۳)ح رقم (5184): وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأشربة(؟/17١١)‏ ؛ باب 


ما رخص فيه من ذلك برقم (٥٠٤۳)؛‏ ورواية محمد بن جابر رواها الدارقطتي في سننه(251/4) ح رقم(؟1). 


(۳۱۲) علل بن أبي حاتم(۲/٤۲)‏ سؤال رقم(؟ 4 .)١5‏ 


o1 f 


ولم يكن النسائي الوحيد الذي اتهم أبا الأحوص بهذا الوهمء بل سبقه إلى ذلك: أبو 
زرعة الرازي» وتابعه عليه: الدارقطنيء والذهبي» وغيرهم7"'"؛ لكن ابن حزم نسب ألوهم 
إلى سماك» فقال:" لا يصح؛ لأنه من رواية سماك بن حرب» عن القاسم بن عبد الرحمن؛ عن 
أبيه» عن أبي بردةء وسماك: يقبل التلقين؛ شهد عليه بذلك شعبة وغيره؛ ثم لو صح لما كانت 
لهم فيه حجة؛ لأنه إنما فيه النهي عن السكرء وليس فيه مانع من تحريم ما لم يذكر في هذا 
الخبرء وقد صح تحريم كل ما أسكر''). 
وخالف الألبائي الجميع فصحح إسناده؛ وحسن متنه "7'). 
قلت: لا يستبعد أن يكون الخطأ من سماك؛ إذ انه كان يقبل التلقين» وهو كوفي؛ 
ومعظم تلاميذه من الكوفيين» فربما لقنه إياه بعض تلاميذه؛ ليتناسب مع مذهب الكوفيين في 
إباحة النبيذء وفي جميع الأحوال؛ فالحديث منكرء والله أعلم. 
o.» «‏ 
۹ قال ل لاير الل.-: خير علي ٿن تصلر بن علي ال : حا مان بن 
لات عبر" لضن ل: ل ْم قال: ال اله عفرا لاسا حتقي تلك ا كليو مول ل 
مر » عن أبي سلمّة» عَن أبِي شير ٠»‏ عن النبيئ 8 قال: 'ثلاث" فلقيت كثيرا فسالتةء فلم 
يعرف فَرجَعْتَ إلى قاد فأخبراتة» فقال: نسي" قال النسائي: 'هَذا حَديث o‏ 
أخرجه الترمذي7""'), وأبو داود2'), والحاكما؟') والبيهقي')؛ جميعهم من طريق 
سليمان بن حربء عن حماد بن زيد به بمثله أو بنحوه. 
قلت: الحديث منكر سندا ومتناء وفيه أكثر من إشكال: 


(15*) ذكر الإمام الدلرقطني هذا الحديث في كتابه: العلل( ۲٠/١‏ )وأعله برابن أبي حاتم قال: ((نقموا عليه حديثه عن 
سماك... اشربوا في الظروف (انظر ميزان الاعتدال )١75/7‏ وكذلك قال الذهبي : وقد روى على وجوه معلولة 
عن سماك بن حرب. 

)١"١4(‏ المحلى(185/0). 

(5١؟)‏ ينظر: أحكام النسائي عل أحاديث سنن النسائي(١/451),‏ ح رقم (۵1۷۷)۔ 

(١؟)السنن‏ الكبرى(557/5) كتاب الطلاقء باب أمرك بيدك؛ برقم(؟570). 

(۳۱۷ )سنن الترمذي(۳/ ۸۱٤و »))٤۸۲‏ كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء في أمرك بيدك» برقم(+7١١).‏ 

(8١؟)سئن‏ أبي داود(؟/517١)؛‏ كتاب الطلاق؛ باب في أمرك بيدك» برقم(4١57).‏ 

(715)المستدرك على الصحيحين(؟4/7 ؟؟): كتاب الطلاق؛ برقم(4 .)١87‏ 

۳۲١ (‏ سنن البيهقي الكبيرى(49/9")؛ باب ما جاء في التمليك» برقم(5-؟87: )١‏ وقال البيهقي: كثير هذا لم يثبت من 
معرفته ما يوجب قبول روايته وقول العامة بخلاف روايته واش أعلم. 


62١ ه‎ 


الأول: رفع الموقوف؛ وهذه العلة أبان عنها الإمام البخاريء فيما نقله عنه الترمذي؛ 
فقال: سات محا عن هذا الحديث فقال: حذثنا سَليْمَانٌ بن حَرأب» عَنْ حَمّاد بْنِ زَيْد بهذا 
وَإنمًا هو عن أبي هُرَيْرَة مَوكُوفء ولَمْ يعرف حديث أبي هُرَيْرَة مَرفوعًا".7'"") 

ويقول السندي:" فكأن قول المصنف: هذا حديث منكر إشارة إلى أن رفعه منكر". 

أما الإشكال الثاني: إنكار كثير أنه حدث بهذا الحديث: والإنكار إن كان على سبيل 
الجزم» فهو علة قادحةء وإن لم يكن كذلك لم يكن قادحاًء ورواية النسائي لم يكن الإنكار فيها 
بصيغة الجزمء لكن جاء الجزم في رواية أبي داود: '. .. قال أَيُوبُ ققدم عَلَيْنَا كثين فاته 
فقال: ما تفت حت بهذا قطء فذکرته لقتادة فقال: : بَلَى ولكنهُ نسي" 99"). 

وقال العظيم أبادي: واعلم أن إنكار الشيخ أنه حدث بذلك؛ إن كان على طريقة الجزم 

كما وقع في رواية المؤلف فلا شك أنه علة قادحة دحة*"". 
قال الألباني: 'ضعيف مرفوعاء صحيح من قول الحسن البصري”'"). 

الإاشكال الثالث: مخالفة الحديث للراجح عند أهل العلم: فجمهور أهل العلم على أن: 
"أمرك بيدك: طلقة واحدة" كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلمء وقد ذكر الترمذي 
أقوال العلماء في هذه المسألة فقال: " اختلف أل العلم في: أمْرك بيّدك" فقال به خض أهل العلم 

من أصنحاب الذي« وَغَيْرهم مهم عر بن الخطابء وب الله ابن مود هي واحذة وَهُو 
ول ) غير واحد من أهل الْعلْم من الابعينَ ومن بغذهم» وقال عفان بن عفان وري نابت 
القَضَاءُ ما قسنت وقال ابْنْ عُسَ إِذَا جل أمْرَها بيدا وطلقت نفسها ثانا وأنكرّ ازوج وقال: 
نَم أَجْمَل أمرفا بيده إلا في واحدة» استّحلف الزؤج» وكان الول قول مَعْ يُمينهء وَذهب 
ل وَأهْل الكوفة إلى قول عُسَرَه وَعَبْد الله وا مالك بْنُ أنس فقال: الْقَضَاءٌ ما قضت؛ 
هو قول أَحْمَدء وأا اسحاق فذَهَب إلى قول ابن 0 ۰ 
وقال السندي: الجمهور على إنها طلقة واحدة 
ويضاف إلى هذه العلل الثلاث» سبب آخر لرد الحديث» وهو: ضعف كثير x"‏ 





)۳۲۱( سنن الترمذي( (AY‏ 

.)١٤۸/٦(يدنسلا حاشية‎ )۳۲١( 

(۳۲۳ سنن ابي داود(۲/۲٦۲)ء‏ كتاب للطلاقء باب في أمرك بيدك؛ برقم(4 .)١١١‏ 

,)1١17-15/5 عون المعبودء للعظيم أبادي(‎ )۳۲١( 

.)54١١(مقر أحكام الألباني على أحاديث سنن النساني(١/274)؛ ح‎ )۴٠٠( 

)۳۲١(‏ سنن الترمذي( ۸۲/۳؛). 

(۳۲۷) حاشية السندي(8/6 1 .)١‏ 

(4؟1؟) ذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (4/؟): وقد وثقه العجلي؛ وقال ابن حجر: مقبول. ينظر: تهذيب التهذيب[4/ 
8؟). تقريب التهذيب(150/1) 


بل إن بعضهم قال عنه: مجهول")؛ وقد أجاب الشيخ الشنقيطي-رحمه الله- عن بعض 

هذه العلل بقوله: ال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد 
وتكلم في هذا الحديث من ثلاث جهات الأولى: أن البخاري لم يعرفه مرفوعأء وقال: إنه 
موقوف على أبي هريرة؛ ويجاب عن هذا بأن الرفع زيادة» وزيادة العدل مقبولة؛ وقد رواه 
سليمان بن حرب عن حماد بن زيد مرفوعاً وجلالتهما معروفة...الثانية: أن كثيرا نسيّه 
ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لا يبطل رواية من روى عنه لأنه يقل راو يحفظ طول 
الزمان مايرويه وهذا قول الجمهورء وقد روى سهيل ابن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
هريرة أن النبي8 'قضى بالشاهد واليمين' ونسيه فكان يقول: حدثني ربيعة عني» ولم ينكر 
عليه أحد وأشار إليه العراقي في ألفيته...الثالثة: تضعيفه لكثير مولى ابن سمرةء كما قال ابن 
حزم: إنه مجهولء ويجاب عنه بأن ابن حجر قال في التقريب: إنه مقبول*""". 

قلست: مع تقديري للشيخ الشنقيطي-رحمه الله-إلا أن جوابه فيه نظر؛ فأما قوله: "ن 
الرفع زيادة: وزيادة العدل مقبولة"؛ فهذا ليس على إطلاقه؛ ويصلح هذا عند عدم المخالفة؛ 
وإلا فلا وجود للحديث الشاذء إن قبلنا كل زيادة من الثقة؟ . 

أما نسيان الراويء فلا يصلح المثال الذي استشهد به إذ الراوي هناك لم ينكر ما روى 
لكنه نسيء بيئما هنا الراوي يجزم أنه لم يحدث بهذا قط. 

وأما كثيرء فكونه مقبولاً لا يعني تصحيح حديثه؛ بل إن ابن حجر قال في أصحاب 
هذه المرتبة: '"مقبول حيث يتابع» وإلا فليّن الحديث7'""؛ وهو لم يتابع. 

فالحديث منكرء وحكم النسائي عليه بالنكارة جاء متمشياً مع منهجه في المنكر. 

.هاه 

.٠‏ قال الثسائيرحمه الله- :" أخبّرتي إِيْرَاهِيمُ بْنُ الْحَدَنِ المصيصيء قال: أنبَأنا 
ڳاج بن مء عن خاد بن ملم عن أبي الدبَيْره عن جاب بن عبد اللهء أ رول الله 
بء نھی عن َمَنِ الستنور و الكلب إلا كلب صد" قال النسائي:" هَذَا 00000 وكان النسائي 
قد روى هذا الحديث بسنده ومتنه» وقال بعده: " وحديث حَجاج» عَنْ حَمّاد بن سلمَة: لیس هو 


(19"؟)نقل ذلك عن أبن حزم: وعيد الحقء: ينظر: أبن القيم ؛ أبو نيٽ الله شمس الدين محمد بن أبي بكرء حاشية ابن 
القيم, دار الكتب العتميةء بيروت-لبنان»: الطبمة الثانية ۹۹٥‏ ١م.‏ ركرك 18 وتهذيب التهذيب(84/؟85؟). 

ل الشنقيطي: محمد الأمينء أضواء البيان فى تفسير القرآن بالقرآن؛ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر؛ 
بيروت-لبنان: 15586م.[2/1 .)١ ١5-11‏ 

(١1)ينظر:‏ تقريب التهنيب(١/74).‏ 

.)15514( السنن الكيرى )2/4( كتاب البيو ع» باب ما استثنى منه أبيع الكلب].» برقم‎ (TTY) 


o 


بصحيح9"""). أخرجه الدارقطني!؛""ا, والبيهقي”"), كلاهما مر طريق حماد بن سلمة؛ عن 


(TTY) 


أبي الزبيرء عن جابر يه بمئله. وأخرجه ابن ماج4" وأحمد “وأبو عو اة(" 


والطبراني'")ء جميعهم من طريق أبي الزبير عن جابر به مثله» لكنهم لم يذكروا الاستثناء. 

وأخرجه أبو داودل'“, والترمذي(!'*')»والدارقطنيا'*')ءجميعهم من طريق الأعمش 
عن أبي سفيان عن جابر به مثله؛ ولم يذكروا الاستثناء؛ والدارقطني لم يذكر الكلب. 

وأخرجه الطبرائي"“ء وأحمدء كلاهما من طريق خير بن نعيم عن عطاء بن 
أبي رباح عن جابر بن عبد الله به بنحوه؛ ولم يذكروا الاستثناء. 

وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق أبي الزبير نفسه قال 'سألت جابرا عن ثمن 
الكلب والسنور قال: زجر النبي8 عن ذلك"3“*"؛ ولم يذكر الاستثناء . 

قلت: علة هذا الحديث: زيادة لفظ: "إلا كلب صيد" فهي زيادة شاذة؛ لم يروها الثقات؛ 


وقد أعلها كثير من العلماء بالتصريح؛ كالترمذي و النسائيء وغيرهماء أو بالتلميح بإخراج 
الحديث خال من هذه الزيادة. 

وقد روى الترمذي هذه الزيادة من طريق حماد بن سلمةء فقال: "أخبرنا أَبُو كريْب. أخبّرنا وكيع: 
عَنَ حَماد بْن سَلمَة عَن أبي المُهْزّم عن أبي هُرِيْرَة قال نهى عَن ثمّن الكلب إلا كلب الصيْد' 
لكنه ضعف الحديث؛ بقوله: "هذا حديث لا يَصحٌ من هذا الوَجه وأَبُو المُهَزّم امثمة يزيد بن 


(***) السئن الكبرى :4)١5١/5(‏ كتاب الصيد والنبائح: باب الرخصة في ثمن كلب الصيدء برقم("٠18).‏ 

(4؟")سنن الدارقطني(؟ /۷۳-۷۲)» كتاب البيوع: برقم( ٣۳۷و‏ ۲۷۷و۷۸"). 

(5*؟)سنن البيهقي الكبرى(1/١)»‏ باب النهي عن ثمن الكلب» برقم(1754١٠),‏ 

)"١٠١(مقرب )سنن ابن ماجه(۲/١۷۳)ءكتاب التجارات» باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن؛‎ ۳۳١( 

قال: نهى عن ثمن السنورء ولم يذكر الكلب. 

(۳۳۷)مسند أحمد(۳۳۹/۲و۹٤")‏ ولم يذكر الاستثناء . 

(4؟7)مسند أبي عوانة(55/5١)‏ ولم يذكر الاستثناء. 

(8؟1)المعجم الأوسط(؟ /۷٥)ح‏ رقم(۱۲۳۷ ) لم يقل الكلاب. 

٤١(‏ سنن أبي دلود(؟/78١7)ءكتاب‏ البيوع؛ باب في ثمن السئور ببرقم(541/4 )عن الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن 
بحرقالا ثنا عيسى وقال إبراهيم أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله بمثلة ولم يذكر الاستثناء. 

(41")جامع الترمذي(/0577)» كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور؛ برقم(ة717١).‏ 

(؟4")سنن الدارقطني(؟ 777)؛ كتاب البيوعء: برقم(١7؟)‏ يقل كلاب الصميد. 

(؟4*)المعجم الأوسط(4 /1)ح رقم(54١1)‏ ولم يقل الكلب. 

(44")مسند أحمد(؟ /۳۳۹)عن خير بن نميم عن عطاء عن جابر بمثلة ولم يذكر الاستثناء. 

(ه1:5؟) صحيح مسلم(55/5١١‏ )كتاب المساقاة والمزارعة باب تحريم ثمن الكلب... برقم ,.)١1555(‏ 


۸ 


فيان ولم فيه شعبّة بن الْحَجّاحٍ وَضتكفة ضعُفة" ' ثم أشار إلى حديث جابرء فقال: ' وقذ روي عَنْ 
جاب عن التي 4# تخو هذَاء ولا يَصح إسنناذة م ؤ٣"‏ 

فلا يصلح هذا الشاهد عاضداً لرواية جابر لضعفه؛ إذ تفرد به أبو المهزم» وهو 
ضعيف ولا يقبل تفرده؛ فحديث جابر أحسن حالا منه. 

ما النهي عن ثمن الكلب من غير استتقاءه ف ی 
من كتب السنة فقد روى البخاري"“'ء ومسلم“"ء وأبو داوود"ء والترمذي'*" وابن 
ماجه'*). وكذلك النسائي نفسه في كتاب البيوع: باب بيع الكلب » وفي كتاب الصيد 
والتبائح. باب النهي عن ثمن الكلب7"”')»جميعهم من طريق أبي مسعود ‏ قال:" نهى 
رسول الله يعن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكأهن ٠‏ 

ولم يكن النسائي الوحيد الذي ضعف هذه الزيادةء فقد سبقه إلى ذلك الترمذي؛*), 
وغيره» وتابعه عليه كثير ممن جاء بعده» فقد ذكر ابن الجوزيي هذا الحديث في العلل؛ 
وحكم عليه بالنكارة مستنداً إلى قول الترمذي و النسائي"**". 

وقال النووي: " وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيدء وفي 
رواية إلا كلبا ضارياء وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتلهء عشرين بعيراء وعن أبن عمرو 
ابن العاص: التغريم في إتلافه؛ فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث7”). 

وحكم ابن حزم على الحديث بالانقطاع؛ فقال: " وأما حديث جابر فإنه من رواية أبي 
الزبير عنهء ولم يسمعه منه فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير انه سمعه من جابر أو حدثه به 
فلم يسمع منهء وهذا الحديث لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر"7” . 


. )1۲۸١( إكتاب البيوع باب (١٠)بدون ترجمةء برقم‎ ٠۷۸/۳ جامع الترمذي(‎ )۳١١( 

؛)۳۸۷/٤-۱(ةراجإلا صحيح اللبخاري(١-78/4؟): كتاب البيو ع؛ باب ثمن الكلب برقم (۲۲۳۷) وفي كتاب‎ (tv) 
باب كسب البغي والإماء برقم (؟78١) وفي كتاب الطلاق(١-581/4): باب مهر اليغي والنكاح الفاسد؛ برقم‎ 
. )2۷١١( باب الكهانة برقم‎ )٠ 45/4-١(بطلا وفي كتاب‎ (2۳47) 

(48؟) صحيح مسلم(؟/44١١‏ )كتاب المساقاة والمزارعة باب تحريم ثمن الكلب... برقم .)١5519(‏ 

(4؟) أبو داوود (84/7؟)كتاب للبيوع باب حلوان الكاهن برقم (4؟43؟) وفي( ؟/١١")‏ ح رقم (441؟). 

(60؟) الترمذي (4/5؟4) كتاب النكاح باب كراهية مهر البغي برقم .)١١75(‏ 

(551) ابن ماجه( ۷۳١/۲‏ )كتاب التجارات باب النهي عن ثمن للكلب ومهر البغي و... برقم (59١؟5).‏ 

(91؟) للسنن الكبرى (57/4) حديث رقم (1177)وفي( 150/5 )حديث رقم (48405). 

(؟50) أبو مسعود: هو عقبه بن عمرو بن ثعلبه الأنصاري صحابي جليل مات قبل الأربعين (التقريب ©5؟) . 

(51") ينظر: جامع الترمذي( 11075 دو578). 

(هه؟) العلل المتناهية لابن الجوزي(7/"١٠)‏ حديث رقء(+3/8و141). 

(07؟) صحيح مسلم بشرح النووي .)١74/٠١(‏ 

٠ )١١/4( المحلى‎ )5519( 


وكلام ابن حزم فيه نظظرا لأن أبا الزبير قد صرح بالسماع من جابر في روايه مسلم إذ 
قال: سألت جابرً-ولم يذكر الاستثناء- وهذا يفيد الاتصال والسماعا'” "). 

والذي يبدو لى والله اعلم؛ أن شيخ شيخ النسائي» حجاج بن محمدء قد وهم في إثبات 
هذه الزيادة» وهي الاستثناء " إلا كلب صيد * ٠‏ وربما دخل له حديث في حديث؛ إذ وردث 
مجموعة من الأحاديث بطرق صحيحة مضمونها: أن النبي8ة 'نهى عن اقتناء الكلب؛ إلا 
كلب صنَيد أو مَاشيّة"”). 

وحجاج بن محمدء وهو:الأعور المصيصيء 2 ثقة ثبت؛ إلا انه تغير واختلط في آخر 
عمره'» وقد سبق الحديث عن اختلاطه في المطلب السابق!'*؛ وقد ثبت انه روى أحاديث 
بعد اختلاطه ولعل هذا منهاء خلط فيه بين حديث اقتناء الكلب» وحديث بيع الكلب؛ فجاء 
الحديث على هذا النحوء إذ روى البخاري؛ ومسلمء و النسائي» وابن ماجه؛ جميعهم؛ من 
طريق عدبداش بن عمرءق قال:قال رسول الله :"من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية 
نقص من أجره كل يوم قيراطان؛ وفي بعض الروايات: من اقتنى كلا إلا كلا ضَاريًا. 
لصن يد أو كلب ماشيّة فإِنهُ يَنَقُصُ من أَجره كل يَوْمٍ قيراطان"؛ والحديث مروي عن عدد من 
الصحابة-أيضيا-. 

ويبدو أن راوي الحديث أشكل عليه الأمرء فروى الحديث في بيع الكلب بدلا من 
الاقتناء» وأدخل هذه الزيادة» وهذا ما جعل الإمام النسائي يحكم على الحديث بالنكارة. 

مع اه 

١.قال‏ النسائي-رحمة الك-:" أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ سَليْمَانَ» قال: حذثنا يزيد بن 
همارون» قال: أنبأنا ‏ مُحَمْدُ بْنُ راشده عن سُلَيْمَانَ بن مُوسىء عَن عَمْرِو بْن شعيْب» عَنْ أبيه: 
عن جه أن رول الله قال: من قبل قتيلاً طا ديه ماه من الإبل» قلاثُون ابذة 
مَخَاضء وَثَلانُونَ ابنة لَبُونِء لاون حقةء وَعَشرء ئي لبون ذكور» قال وَجَدنَا سول الله 4 
بقَوْمُهَا على أهل القرى ارتعمائة ديتار أو عَدلّهًا من الورقء وَيُقومُهَا عَلَى أهل الإبلء إذا 
غلت» رفع في قيمتهاء وإذا هَانت» نَقَص من قيمَتهًا [عَلَى] "انحو الزمان ما كَانء فبلّع قيمتها 





(54؟) صحيح مسام(۱۱۹۹/۲ پکتاب المساقاة والمزارعة باب تحريم شمن الكلب... برقم (15514). 

(09؟) ينظر: صحيح البخاري(١-917/4؟)كتاب‏ الحرث والمزارعة؛ باب اقتناء الكلب للحرث؛ برقم(۲۳۲۲)ء وصحيح 
مسلم(؟/7١٠١١):‏ كتاب المساقاة. باب الأمر بقتل الكلاب برقم(ه57 ١امكرر):‏ وينظر كذلك سئن ابن ماجه؛ ح 
رقم (1504)» وجامع الترمذي ح رقم(5 4 :)١‏ وسنن أبي داود ح رقم(٤٤۲۸)»‏ وغيرها. 

(١2؟)ينظر:‏ (ص١57)»‏ وينظر كذلك: تهذيب التهذیب .)٤۳۸/۲(‏ 

(51؟)مابين المعكوفتين في الأصل: (إلى) ولعل الصواب ما أثبته؛ كي يتناسب مع السياق» ووجدتها هكذا في الطبعة 
الجديدة من السئن الكبرى بتحقيق: شلبي(59/1؟). 


+ ”2ت 


على عهدٍ رول اله نما بين الأرتعمانة ديتار إلى تمانمائة ديذار» أو دلا من الورقي» قال 
وقضَى رمئول الله 2 أن من كان عقلة في البقر علي آهل لبَق مانتئ بَقَرَة ومن كان عفله 
في الشاة أَلقَيْ شّاةء وَقضى رمئول الله أن ) العقل ميراث بَيْنَ ورثة ة القتيل عَلَى فرَائضْهمٌء فم 
فضتل فَللْعَصبَّة وَقضتى رول الله أن يَِل على المأ حَصببها من كائُواء ولا ينون مذة 
شيتاء إلامافضتل عن ورنتهاء ون قلَتء فعقلها بَيْنَ ورتهاء وَهُمْ يقتلون قائلها " قال 
النسائي: هذا حديث منكرء وسليمان بن موسى: ليس بالقوي في الحديث» ولا محمد بن 
راشدل؟"). 


(¢) 


والحديث أخرجه أبو داود”"'ءوالترمذي "'ءوابن ماجهل*"), وأحمد""): والبيهقي(""), 
والدا رقطني“ء جميعهم من طريق مُحَمّد بْنِ راشدء ن و عن عمرو بن 
شعيّب» عن ) أبيه عن جِذّه به ببعضه. 

قلت: لم يرو الحديث بتمامه سوى الإمام النسائي؛ ورواه الباقون مقطعاء ولم يرو 
على هذا النحو إلا من طريق محمد بن راشد» عَنْ سَليْمَانَ بن مُوسَى به؛ ولعل هذا هو السبب 
الذي جعل الإمام النسائي يحكم عليه بالنكارة؛ لأن محمد بن راشدء وسليمان بن موسى 
مخالف فيهماء وقد سبق دراسة حالهما"""ء ناهيك عن أن الحديث مروي من طريق عَمْرو 
بن شُعَيْبء عن أبيهء عن جه فالأحاديث المروية على هذا النحو يقال: إنها رويت من 
صحيفة ورثها عمرو بن شعيب» عن جده محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء ويشك 
بسماع أبيه شعيبء من جده عبد الله؛ كما يقال: إن المقصود بجده هو: محمدء وليس عبد الله 


فتكون الأحاديث المروية بهذه الطريقة منقطعة على القول الأول» ومرسلة على القول 
الغا: ١)‏ 
ئي 


(۳۲)السنن للكبرى(٤/۲۳۳)؛‏ كتاب القسامة؛ باب ذكر الإختلاف على خالد الحذاء؛ برقم( ١٠؟).‏ 

(17")ورواه أبو داود كذلك مقطعاً , ولعل أشمل حديث عنده ما رواه في كتاب الديات (89/4١)باب‏ ديات الأعضاء؛ 
برقم(5514١),‏ وانظر باقي المواضع في(4/؟؟ ١و4‏ او0٠5١),‏ الأحاديث أرقام(؟ +٠5كو4541و5585؛).‏ 

(654) جامع الترمذي (4/١١)؛‏ كتاب الديات؛ باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل» برقم(419؟1١):‏ مختصراء وقال 
بعده: " حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب". 

(©7*)رواه ابن ماجه في أكثر من موضع مقطعاء ولعل أشملها ما رواه في كتاب الديات(87/8/1)؛ ٠‏ باب دية الخطأء 
برقم( 777)+ وينظر باقي المواضع في(؟//الاخو؛ 4 هو الأحاديث أرقام("؟777و5147). 

(77)مسند أحمد(؟ /1178و74؟)مختصراً. 

(۳۹۷)سان البيهقي الكبرى(۸ /74): باب من قال هي أرباع على اختلاف بينهم؛ مختصراء ثم قال البيهقي:" قال علي- 
يعني الدارقطني-: محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث. 

(714؟ )سنن الدارقطني(۲ /٥۱۷)ء‏ کتاب الدیات» برقم (۲۹۹)مختصرا. 

(14) ينظر: الفصل الثاني من الباب الأول(ص5؟1717-175و7070-15148) من هذه الدراسة. 

(7؟)الجرح والتعديل(558/5) 


أما سليمان بن موسى؛ فوثقه ابن سعد وابن معينءودحيم: والدارقطنيء وغيرهم!'"", 
وقال البخاري: "عنده مناگیر "۰ وفي رواية أخرى قال:' منكر الحدبث؛ أنا لا أروي عنه شيئا 
روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير""» ونقل العقيلي عن ابن المديني: إنه خولط 


قبل موته بیسیر ("". 


وأما محمد بن راشد فتباينت أقوال العلماء فيه إذ وثقه بعضهم؛ وضعفه آخرون؛ 
وفريق ثالث وضضعه في مرثبة بين المرتبتين ع" وقد اضطربت فيه أقوال النسائي نفسه؛ 
فوثقه مرة» وضعفه أخرىء وقال مرة ثالثة: لا بأس به”".ولعل أعدل ما قيل فيه: قول أبن 
حجر:”صدوق يهم رمي بالقدر""). 

وأما صحيفة عمرو بن شعيب؛ فتباينت الأقوال فيهاء وفي صاحبها فنزل به بعضهم 
إلى أدنى درجات التضعيف"ء ورفعه بعضهم إلى أعلى درجات التوثيق» وساوى بعضهم 
بين هذه الصحيفة وبين سلسلة الذهب المعروفة-كما جاء عن إسحاق بن راهويه-» وأثبت 
بعضهم سماع عمرو بن شعيب من أبيه» وسماع أبيه من جده؛ فقد نقل الترمذيء عن البخاري 


أنه قال: وقد ستمع تعَيْبُ بْنُ مُحَمَد من جه عبد الله بن عرو “041 


قلت: في جميع الأحوال فإن الراويين ممن لا يحتمل تفردهماء وهذا كاف عن 
النسائي للحكم على حديثهما بالنكارة إذا انفردا به» بغض النظر عن مسألة الصحيفة. 


(Y1)‏ ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدارمي(١45/1و؟١ )١‏ والطبقات الكبرى(457/7): والكامل(512/2؟))؛ والجرح 
والتمدیل(٤/ ٤۱‏ 1)ومیزان الاعتدال(۳۱۷/۳)؛ وسیر اعلام النبلاء(٥/٥٤٤)»‏ وتهذیب التهذیب(٤/1۹۸).‏ 

.)5519/١(يضاقلل ينظر: التاريخ الكبير(58/4)+ وعلل الترمذي الكبير‎ )۳۷١( 

(75*) ينظر: تهذيب التهذيب(54/4١)هكذا‏ قال الحافظ ابن حجرء ولم أجد قول العقيلي في كتاب الضعفاء. 

(4/ا؟)ينظر: تاريخ ابسن معين برواية الدوري(455/4): ومن كلام أبي زكريا في الرجال(١51/1)؛‏ العلل ومعرفة 

الرجال (4/1:هو57/5١):‏ وبحر الدم(714/1)) الكامل(1/5١7)؛‏ والجرح والتعديل(/7/؟15)؛ المجروحين(؟/ 
*6) وتهذيب التهذيب(10/4١).‏ 

(7075؟)ينظر: السنن الكبرى(4/؟174-75): والضعفاء والمتروكين للنسائي(١/15):‏ تهذيب التهنيب(4/١4١).‏ 

(95؟) تقريب التهذيب(١4074/1),‏ 

(۳۷۷) بنظر: الجرح والتعديل(4/5؟١).‏ 

(۳۷۶) جامع الترمذي )٠٤٠١/۲(‏ بعد حديث رقء(؟7؟). وروى الحاكم في المستدرك» قال: "أخبرئي أحمد بن محمد 
العنزي حدشنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثني أبو عمرو 
الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو 2ه أن امرأة قالت يا رسول الله ابني هذا كان 
بطني له وعاء...الحديث"؛ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء[المستدرك20/7١)؛‏ وروى الدارقطني 
بسنده عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال:" ... قال: سمعت عمرو بن شعيب يقول: سمعت شعيبا يقول: سمعت عبد 
الله بن عمرو يقول: سمعث رسول اشهقنيقول: أيما رجل إبتاع من رجل بيعة...الحديث". (سئن الدارقطني؟/١5).‏ 
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كما أن متن الحديث مخالف لما اتفق عليه جمهور الفقهاء» فقد نقل غير واحد من 
شراح الحديث عن الخطابي أنه قال: "هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء"(""). 

ويبدو أن النكارة في تقسيم أصناف الدية من الإبل» فقد قال ابن عبد البر: "اتفق مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم على أن دية الخطأ؛ أخماسا على حسب ما ذكرنا عنهم من 
اختلاقهم في أسنان الإبل7'*)؛ واتفق أبو حنيفة ومالك على أن دية العمد إذا قبلت؛ ودية العمد 
الذي لا قصاص فيه؛ أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاضء وخمس وعشرون بنت لبون؛ 
وخمس وعشرون حقةء وخمس وعشرون جذعة:؛ وأما الشافعي فالديات عنده ديتان مخففة 
ومغلظة إحداهما: وهي المخففة دية الخطأ أخماسا على ما قدمنا ذكره عنهء وعن مالك وهو 
قول سليمان بن يسار وابن شهاب وأهل المدينةء والأخرى المغلظة في العمد الذي لا قصاص 
فيه وفي شبه العمدء والتغليظ عنده في ذلك كله سواء وليس عند الشافعي دية تؤخذ أرباعاء 
وأما مالك وأبو حنيفة فالديات عندهما ثلاث ديات: دية الخطأ على ما ذكرنا عنهماء وعن كل 
واحد منهماء ودية العمد الذي لا قصاص فيهء والدية المغلظةء وائفق مالك» والشافعيء وأبو 
حنيفةء وأبو يوسفء على أن الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في 
بطونها أو لادها" (1*). 

وهكذا نرى أن التقسيم الوارد في الحديث لم يقل به أحد من المحدثين» ولا من 
الفقهاءء وهذا سبب آخر دفع النسائي للحكم بنكارتهء لكن الترمذيء والألباني حمتناء'*), 
وحكم الترمذي لا يتنافى مع حكم النسائي لسببين: 

الأول: أن الكرمذي يقصد بالحسن: حسن الإسنادل””)؛ وهو لا يعد التفرد نكارةء بل 
إن الحسن الغريب عنده أقوى من الحسن المطلق؛ لأنه وصل إلى مرتبة الحسن ينفسه؛ بينما 
الحسن المطلقء قد يكون تقوى بغيره؛ وهذا الحديث حسن بحسب مذهبه في الحسن““". 


(9/؟) ينظر: حاشبة السندي(8/؟5).: وتحفة الأحوذي(555/4)؛: وعون المعبود(7١184/1).‏ 

(4؟ )قال مالك والشافعي: عشرون بنت مخاضء وعشرون ابن لبون: وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون 

جذعة:؛ وقال أبو حنيفة: عشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون 

.)"١ ١/١۷ جذعة. (التمهيد‎ 

(۳۸۱)التمهید(۲/۱۷*"). 

(؟8؟)جامع الترمذي(4/١١)ح‏ رقم(7274١)وأحكام‏ الألباني على أحاديث سنن النسائي( {t4 1jp{YTr-vr/1‏ 

(۳۸۲ )قد عرف الحسن بقوله: وما قلنا في كتابنا:“حديث حسن” فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا(جاصع الترمذي؛» كتاب 
العلل ( 98/5 ؛). 

(144)فقد عرف للحسن بقوله: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب؛ ولا يكون شاذاء ويروى من غير 
وجه نحو ذاك؛ فهو عندنا حديث حسن (جامع الترمذيء كتاب العلل5178/5) وهذا هو الضعيف الذي جاء من وجه 
آخر فارتقى إلى رتبة الحسن لغيرء. 


الثاني : أن الجزء الذي رواه الترمذي» ليس فيه نكارة» ونصه: "من قتل مؤمنا متعمدا 
دفع إلى أولياء المقتول» فإن شاعوا قتلوا وإن شاعوا أخذوا الدية؛ وهي ثلاثون حقة؛ وثلاثون 
جذعة وأربعون خلفه» وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل***"'. 
أما تحسين الألباني؛ فلعله نظر إلى الإسناد فحسنه»ء واش أعلم. 
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قتا هشيم عن رَجلء عن ابْن أبي نجيحء عن مُجاهدء عن ابن عَبَاسء أن رول اش أتي 
بائرأة بَغيّ في نفاسها ليحذهاء قال: 'اذهبي حَتى يَنْقَطعَ عك الثم ثم قال بعده: "هذا حديث 
منكر لا شيء* (*". 
قلت: هذا الحديث تفرد به النسائي من طريق ابن عباس» وقد جهدت أن أجد له 
طريقا آخر عن ابن عباس» فلم أجدء وهذا الحديث فيه أكثر من علة: 
الأولى: الانقطاع؛ إذ ورد في إسناده رجل مبهم. 
الثانية: التدليس: ففيه هشيم» وهو مدلسء ورواه بالعنعتة عن رجل مبهم. 
الثالثة: إبدال السند بعضه أو كله» فهذا الإسناد روى به النسائي حديثا آخر من 
طريق عمرو بن شعيبء عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهدء عن بن عباس قال: 'نهى 
يُطونهر”...الحديث7”*)؛ ولعل الرجل المبهم سلك الجادة به؛ فهذا الطريق جادة. 
وأما متن الحديث فرواه النسائي وغيره من طريق عليه بمعناء!؛*5). 
قلت: إِنْ مجرد إعراض جميع المصنفين عن إخراجه؛ دليل على نكارته؛ وما إخراج 
النسائي لهذا الحديث إلا ليبان نكارتهء وهو محق في حكمه. 
9« ¥ # 


ر اا 


ابْن عَبّاسء أنْ رّجلاً من بني بكر بن ليث أتى النبي هه فأقر' أنه زتا بامرأة أَربَعَ مَرات» فجِلدَهُ 





(۳۸۵)جامع الترمذي(٤/۱۱)»‏ ح رقم(۱۳۷۸) قال بعده: حسن غريب. 

(85؟)السنن الكبرى(4/4١1):‏ كتاب الرجمء باب تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت...ء برقم(١٠7؟7).‏ 

(541)السنن الكبرى(47/4) كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع المغائم؛ برقم(۷۲۷۰)؛ وينظر: صحيح مسلم ح(1171١‏ 
)» وابن ماجه ح(٣۳۲۳)»‏ وأبو دارد ے(۳۸۰۳و ٥‏ ۳۸۰) والدارمي ح‌(۱۹۰۰و۱۹۸۲). 

(۳۸۸)السنن الكبرى(٤/٤١)ء‏ كتاب الرجم»ء باب تأخير الحد عن الوليدة إذا زئت...» برقم( ١٠7؟١).‏ 
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مانةء وَكَانَ بكرآء وَسَألَهُ انه على المّرأة فَقَاَت المرأة: كدب والله يَا رول اللدء فده جل 
الفريّة ثمَانين": قال النسائي: ' هذا حديث مُنكر"(41). 

أخرجه أبو داودا'"ء وابن الجارودا'"'ء والحاكم"""'ء جميعهم من طريق مُوسى بن 
هارو البُردي» عن هشام ِن يُوسئفء عَنْ القاسم بْن فيَّاضِء عَن خلاد » به بمثله؛ إلا أنهم 
قالوا: “حد الفرية" بدلا من : "جلد الفرية” التي أتى بها النسائيء وروى أبو داودء والحاكم 
شاهداً له من طريق أبي حازم» عن سهل بن سعدا" . 

قلت: في إسناده: القاسم بن فياض» وهو متكلم فيهء فقد وثقه أبو داودء وضعفه ابن 
معينء وقال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في روايته بطل 
الاحتجاج بهء وقال ابن المديني؛ وابن حجر: مجهول"'» وقد تفرد به. 

فهذا! الحديث: ضعيف؛ وشاهده ضعيف-أيضاً-» فيه: عبد السلام بن حفصء» وثقه 
ابن معين: وجهله أبو حاتم" )؛ في رواية أبي داودء وفيه: مسلم بن خالدء قال عنه البخاري: 
منكر الحديث"'"ء وأستغرب كيف صححه الحاكم» وفيه رجل قال عنه البخاري: منكر 
الحديث» ومن يقول عنه البخاري ذلك فإنه لا يستحل الرواية عنه. 

كما أ الحديث يخالف ما جاء في الأحاديث الصحيحةء فالنبي## لم يسأل ماعزا 
البينة» ولم يسأله عن المرأة التي زنى بها" ء وفي حديث العسيف قال الأعرابي: ' إن ابني 
كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته... قال#: "...على ابنك جلد مائة وتغريب عامء واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"'ء ولم يقل لأئيس: فإن لم تعترف» فاجلد 
الأعرابي حد القذف". 





(۳۸۹)السئن الكبرى(4/4؟؟): كتاب الرجم؛ باب في الذي يعترف أنه زنا بامرأة بعينهاء برقم(۹٤۳).‏ 

٣۹ ۰(‏ سنن أبي داود(٤‏ 7 ؛: كتاب الحدودء باب إذا قر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة: برقم(19"؛ 5). 

(591)المنتقى لابن الجارود(١‏ /17١؟):‏ باب جراح العمدء برقم(١851).‏ 

(۳۹۲)المستدرك على الصحيحين(4 /١١4)ح‏ رقم(١١١4)وقال‏ الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 

(۳۹۳)ينظر: سنن أبي داود(٤/١٥٠)ح‏ رقم(۳۷٤٤)‏ والمستدرك على الصحيحيڻن(٤‏ /١١٤)ح‏ رقم(۹١٠۸)‏ 

(914؟)ينظر: الجر ع والتعديل(1/97١١):‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(5/5١)؛‏ وميزان الاعتدال(٥/۸١))»‏ 
وتهنيب التهذيب(145/4)ء وتقريب التهذيب(١/451).‏ 

(55؟/إينظر: للجرح والتعديل(55/1). 

(55إينظر: التاريخ الكبير(۷/ر٠٠).‏ 

(51؟)ينظر :صحيح البخاري(١-717/4١):‏ كتاب الحدودء باب هل يقول ... لعلك لمست أو غمزت»ء برقم(4 1457), 
وصحيح مسلم(۱۳۲۳-۱۳۱۹/۳)؛ کتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزناء برقم(؟1595-1551١),‏ 

(944")ينظر تصحيح البخاري(١-40725/4))‏ كتاب الشروطه باب الشروط التي ل تحل في الحدود؛ برقم(؛ "/ااواه7ا؟) 
؛ وصحيح مسلم(175/17١17735-1١):‏ كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء برقم(1754١).‏ 
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وخلاصة القول: أن الحديث منكر على مذهب الإمام النسائي؛ بسبب التفرد في معظم 

حلقات الإسنادء ومخالفة المتن لما رواه الثقات الأثبات؛ والله أعلم. 
» » 

١4‏ . قال النسائي-رحمة الل.-: "أخبّرنا اسحاق بْنْ إِيرَاهيمَ بْن رَاهويْه قال: : حَدَنَنا بقيّة 
ابن الوليد» قال: حَدُتنِي صفوان ب عَمْروه قال: حَدثني أَْهٌ بن عبد الله الحرازي» عن 3 
نان بن بشير» أنه رقع لهت من الكلاعئين أن ] اة مروا ماعا حسم اما ثم 
حَلى سَبيلهُم فَأنَوهُء فقالوا: خلَيت سبيل هؤلاء بلا امْتحان ولا ضترب؛ فقال النعمار”: مَأ شنَتمْ) 
إن شتم اشن ريه قان لخرج اله ماع ذف وإلا انت من طَهُوركم مه قارا هذا 
حُكمّك؟ قال: هَذَا حُكُمُ الله ع وَجَل وَرّسُوله 8" قال النسائي: ' هذأ حديث منكرءلا يحثج به 
أخرجته ليعرف القصاص*'٠“.‏ 

ثم أتبعه النسائي بحديث آخر من طريقين؛ فقال: "أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن 
سلامء قال حدثنا أبو أسامة» قال: أخبرني ابن المبارك؛ عن معمرء عن بهز بن حكيم» عن أبيه 
عن جده أن النبي8 حبس ناساً في تهمة" ثم قال: "أخبرنا علي بن سعيد بن مسروقء قال 
حدثا عبد الله بن المبارك» عن معمرء عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله 
## حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله''“ء ولم يعقب النسائي على هذا الحديث بشيء. 

أما الحديث الأول: فأخرجه أبو داود"“ء والطبراني"“ء كلاهما من طريق بَقيّة بْن 
الوليد» عَنْ صفوان بْن عَمْرو به بمثله» وذكره الحافظ ابن حجر في الدراية٠“.‏ 

وأما الحديث الثاني فأخرجه الترمذيء من طريق ابن المبارك؛ عن بهز بن حكيم به 
باللفظ الثاني: "حبس رجلا“ وأخرجه أبو داودل”'*), وابن الجارودا""/, 


(۳۹۹) حاكة؛ جمع حاتك» الذي ينسج الثياب» قال ابن منظور: "ورجل حائك من قوم حاكة» وحوكة أيضأء وهو من 
الشاذ عن القياس المطرد في الاستعمالء صحت الولو فيه؛ لأنهم شبهوا حركة المين بالألف التابعة لها 
بحرف اللينء التابع لها.( لسان العرب١١/84١4).‏ 

(۲۰۰)السنن الکبری(٤/۳۲۸-۳۲۷)»‏ كتاب قطع السارق» باب لمتحان السارق بالضرب والحبس» برقم(١٠۷۳)‏ 

(۰1٤)السنن‏ الکبری(٤/۳۲۸)‏ كتاب قطع السارق؛ باب الحبس في التهمةء برقم(؟55؟). 

.,)٤۳۸۲(مقرب )سنن أبي داود(٤ /١١٠)ء كتاب الحدودء باب في الامتحان بالضرب؛»‎ 4 ٠١([ 

.)١٠١5/ الشاميين(؟‎ دنسم)4٠5(‎ 

(404) الدراية في تخريج أحاديث الهداية(؟/15). 

(6٠1)جامع‏ الترمذي(8/4١)؛‏ كتاب الديات» باب ما جاء في الحبس ٠‏ برقم(117١).‏ جامع الترمذي(8/4١).‏ 

(4+5)سنئن أبي داود(؟ :)"١4/‏ كتاب الأقضية؛ باب في الحبس في الدين وغيره؛ برقم(١٠517‏ )حدثنا إبراهيم بن 
موسى الرازي أخبرنا عبد الرزاق عن معمر به ولم يقل خلى سبيله. 

(401)المنتقى لابن الجارود(١ .)١51/‏ باب ما جاء في الأحكام؛ برقم( ٠٠١‏ )حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا عبد 
الرزاق قال ثنا معمر به لكن قال ساعة. 


والبيي هتقي83'"“)؛ والطبراني7'''): جميعهم من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن بهز بن 
حكيم » به باللفظ الثاني-أيضا. ولم يخرجه باللفظ الأول: “حبس ناس" إلا النسائي-في حدود 
علمي-. 

قلت: حديث بهز بن حكيم؛ حمّنة الترمذي باللفظ الثاني '"ء وحسنه الألباني من 
جميع طرقه وألفاظه الثلاث!''©). 

فمسألة حبس المتهم لا خلاف فيهاء وثبتت عن رسول الله 5 بحديث بهز المتقدم» لكن 
مسألة الضرب والقصاصء فلم تثبت» ولعل النسائي حكم على الحديث بالنكارة؛ لأجل هذا 
اللفظء وتفرد بقية بهء وهو كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين» ذكره ابن حجر في المرتبة 
الرابعة من مراتب التدلي"'“» إلا أنه صرح بالسماع في هذا الحديث؛ فأمنَ تدليسه؛ وتبقى 
مسألة الاتفراد. 

وقول النعمان: هذا حكم الله ورسوله؛ قد يتوهم أن السارق يضربء فإن لم يثبت عليه 
شيء؛ يقتص له من المدعيء وهذا لم يقل به أحد من الصحابة أو التابعين» أو من بعدهم إلى 
يومنا هذاء ولا يُتصور أن النعمان يقوله» أو يفعله على وجه الحقيقة» لكن ربما قال ذلك من 
أجل إرهاب اللصوصء وهذا ما ذهب إليه أبو داود فقال: "إنما أرهبهم بهذا القول؛ أي لا يجب 
الضرب إلا بعد الاعتراف""'“ء وكان سوال النعمان "أي ما شئتم"» سؤال استنكاري؛ 
معناه: ماذا تريدون؟ هل تريدون أن أضربهم؟ وإن ضربتهم» ثم ثبتت براعتهم» فهل أقتص لهم 
منكم؟ فإذا كان الأمر كذلك زالت النكارةء والله أعلم. 
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. قال النسائيرحمه اله-: 'أخبّرنا مُحَمْدُ بْنُ عَبْد الله ِن عبد بن عقيلء قال: 
حدقا جڏي٬‏ قال: حئتتا صعب بن ٿابت» عن محمد بن المُنڪدرء عن جابر بن عبد الله قال : 
جيءَ بسارق إلى رول الله 4# فقال:" اقتلوةُ"؛ فقالوا: يَا رسول الله! إنمَا سرّق» قال: 
ا ت ا اق ا برص | عي ون قفر فر سب ا الى 7 ل ص اس 
"اقطعُوة» إفقطع] 'ء ثم جِيء به الثانيّة» فقال: "اقتلوة"ءقالوا: يَا رسول الله! إنمًا سرقء قال: 


(4:4 )سنن البيهقي الكبرى(" /59)» باب حبسه إذا اتهم وتخليته... ٠‏ برقم(7١١١‏ )أخبرنا أبو طاهر الفقيه أُنبأ أبو 
طاهر محمد بن الحسن المحمدآباذي ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر به وقال ساعة من نهار. 

(4:04)المعجم الكبير(ة١‏ /4١41)ح‏ رقء(.44 )حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي ثنا يوسف بن عدي ثنا > 

بن المبارك عن معمر به وزاد فكلم فيه. 

(١٠14)ينظر:‏ جامع الترمذي(58/4): ح(ا١1١).‏ 

(1١1١4إينظر:‏ أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(1/؟4؟): ح(4174 كو 448176و4877). 

(1١4)ينظر:‏ طبقات المدلسين(١45/1).‏ 

(419)سنن أبِي داود(؛ /6؟١)؛‏ ح رقم(؟4584). 

(414)ما بين المعكوفتين ساقط من الأصلء وجئت به من الطبعة الجديدة(7ا/١41)ح‏ رقم(ة 47 7). 


كم 


سے ا 


'قَطَعوه؛ فقطع أشي به الثالنّة فقال : "اقتلوهُ ", قَانُوا: يَا رمئول الله! نما سْرق» فقال: 
"افطَعوة" نَم أت به الرلبعة, قال: 'اقتلو". قالُوا: يَا رَسئول الله! إنمًا سترق؛ قال: "اقَطّعُوة", 
فأتي به الخاستةء فقال فقال: "اقتلوه" قال جَابن: فاتطلفتا به إلى مرد لن( وَحَمَلتَا فاستلقى 
عَلَى ظهّرهء ثْمٌ [كن] 7'“) بيده وَرجله فاتصندعت الإبلء ُمٌ حَملوا عليه الثانيَة ففعل مثل ذلك 
حرا یه اة راء بالحجارة نه م لا في بذر ثم رمن ليه الحجارة قال أو 
عد الاختن وق خديث ممصن بن تبت ل بلقو في الث واه اى اعم 
ويحيي القطّانُ لم يترّكهء وهذا الحديث ليس بصحيح؛ » ولا أعلّمٌ في هذا الباب حديثا صحيحا 
عن النبي 8 "17), 
أخرجه وأبو داود'“) والبيهقي9'')»والطبراني!''')؛ جميعهم من طريق مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله بنحوه. 
وأخرجه الدارقطني من ثلاثة طرق جميعه من طريق هشام بن عروة» عن محمد بن 
المنكدر» به بمعناد('"“. 
وذكره المزي في التهذيب؛ وقال: 'وقد ورد لنا بعلو عند النسائي*""“). 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا مصعب"'. 
وفي قوله نظر؛ إذ رواه هشام بن عروة عن محمد بن المنكدرء كما في روايات 
الدارقطني الثلاتك"ء وله شاهد من حديث الحارث بن حاطبء؛ رواه الثسائي فقال: "حبرت 
يمان بْنْ متم المصناحفي البلخي؛ ٠‏ قال: حَدْتنَا النضئر بْنْ شمَيل» قال: حَدثنا حَمادَء قال؛ أنبَأنا 
ومف؛ عن الحارث بن حاطب؛ رول ؛ الله أت بلص» فقال: "اقتلوة". فقالوا: 5ا رول 
الله إنمَا سترق! ثم قال: 'اقتلوة", قالوا: يَا رسُول للها إنمًا سترق» قال: : '"قَطعُوا يده" قال: ثم 
ری قشت رمه تز ی خد ی کر حن قلقت فوشن کله فم تر" 





(415)مربد النعم: المربد: كل شيء حبست به الإبل؛ والنعم: هي الإبل وغيرها .(الغريب لابن سلام 197/١‏ ؟). 

(415)ما بين المعكوفتين في الأصل(كمثر)ء وليس لها معنىء إذ يداه مقطوعتان» فلا يستطيع تكسير شيء بهاء ولكن 
محقق الطبعة الجديدة من السنن الكبرى(41/7) هامش(؟) قال:'استظهرناها من المخطوط(كس)؛ ومعنى كس: 
نقّه دَقَاً شديداً. (لسان العرب :)١95/5‏ أي أنه دق الأرض بيديه ورجليه؛ حتى هربت الإبل وتفرقت. 

(41)السئن الكبرى(448/4؟)؛ كتاب قطع السارقء باب قطع اليدين والرجلين من السارق؛ برقم(471؛). 

(414)سئن أبي داود(4 /57١)ء‏ كتاب الحدودء باب في السارق يسرق مراراء برقم(١٠44).‏ 

(414 )سنن البيهقي الكبرى(4 /۲۷۲)؛ باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا. 

.)١7١7(مقر‎ ح)١54/؟(طسوألا‎ مجعملا)4٠١(‎ 

ء)۲٣۱ کتاب الدیات والحدود؛ برقم( ۲۸۹و ۲۹۰و‎ :.)١ 4١ و١+/‎ ٣(ينطقرادلا سنن‎ ٤۲١( 

(؟47)ينظر: تهذيب الكمال(58/١١).‏ 

(9؟4)المعجم الأوسط(؟548/7١).‏ 

.)۳۹٩۱ ا)ء کتاب الدیات وللحدود؛ برقم (۲۸۹و ۲۹۰و‎ ۸١ و١۸٩ )سنن الدارقطني(۳‎ ٤۲ ٤( 


o۸ 


أيْضا- الخامسة فقال أَبُو بكر :: کان رسُول اله اعم بهذا حين قال: "اقثلوة” شه تفغة إلى 
فتيّة من | قرَيّشء ليقتلوة فيهم: عبد الله بن الزبيرء وکان يُحب الإمرة فقال: زو عليِكم 
وهُ عَلَيْهِن فكَانَ إذَّا ضرب» ضََربُوهُ حتى قَتلُوه7*'). 

أخرجه الحاك ل" ؛), والبيهقي''') والطبرانيا'' “أ جميعهم من طريق حمادء عن 
يوسفاء به بنحوه. 

كما أخرجه الطبراني-أيضا- من طريق خالد الحذاءء عن يوسف بن يعقوب» عن 
محمد بن حاطب» عن الحارث بن حاطب بنحوه"“. 

قلت: النكارة في متن الحديث؛ وتحديدا في لفظ القتل» وتتفيذه في عهده#ء والظاهر 
من حديث الحارثء أن القتل تم في عهد أبي بكر الصديق#» ومع ذلك فقد أنكر كثير من 
العلماء قتل السارقء لأنه يتعارض مع قوله تبارك وتعالى: ( والسارق والسارقة فَاقَطْعُوا 
اهما(“ ومع قوله##: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة"'"“ء 

قال أبن عبد البر فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر وغيره: * حديث القتل في الخامسة 
منكر لا أصل له("'). 

وقال السندي: 'والفقهاء على خلافهء فقيل: لعله وجد منه أرتداد أوجب قتلهء وهذا 
الاحتمال أوفق بما في حديث جابر أنهم جروه وألقوه في البئرء إذ المؤمن وان ارتكب كبيرة؛ 
فإنه يقبر ويصلى عليه لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره؛ وأما الإهانة بهذا الوجه فلا تليق 
بحال المسلم؛ وقيل: بل حديث القتل في المرة الخامسة منسوخ بحديث: "لا يحل دم امرئ 
مسلم. .. الحديث": وأبو بكر ما علم بنسخه فعمل به"0"'). 

ولعل النسائي هو أول من أشار إلى نكارة هذا الحديث بجميع ألفاظه؛ وطرقه؛ وتابعه 


من جاء بعده. 


وم عق ع النسائي بشيء. 


(١٠٤)السنن‏ الكبرى(٤/4۸٤۳)؛‏ كتاب قطم السارق؛ باب قطع اليدين والرجلين من السارق؛ برقم(١١٤).‏ 

(477)المستدرك على الصحيحين(4 /7؟4)ح رقم(517١8)؛‏ قال الحاكم؛ "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه'. 

(71 4 )سئن البيهقي الکبر ی(۸ /277), باب السارق يعود فيسرق ثاليا وثالثا. 

(474)المعجم للكبير(؟ /+؟؟) ح رقم(ه "4١‏ ). 

(۲۹))المعجم الکبیر (۳ /78؟) ح رقم(ك١‏ ؛؟). 

(0؟4) سورة المائدةء آية(^"). 

(1؟4) صحيح البخاري(١-4/؟7؟١)؛‏ كتاب الديات؛ باب قوله تعالى: (أنْ النفس بالنفس والعَين بالعين...)[امائدةة 4؛] 
برقم(1۸۷۸)» وصحیح مسلم( ۳۰۲/۳ ۱)؛ كتاب القسامةء باب ما يباح به دم المسلم. برقمله1"١),‏ 

(1؟4) ينظر: فتح الباري(1١/١٠١٠)ء‏ وتلخيص الحبير .)1۸/٤(‏ 

(؟؟4)حاشية السندي(10/8). 


أما سند الحديث فليس بمنكر؛ لأن مصعب بن ثابت» وإن كان ضعيفا“"“» إلا أنه 
يعتبر به في المتابعات والشواهدء وقد تابعه هشام بن عروة » وصحح الحاكم إسناد هذا 
الحديث""“ء وحسنه الألباني““ء لكنه استتكر الحديث الشاهد عن الحارث بن حاطب“ . 

ماه 

+. قال الثسائيرحمه الله-:" أخبّرتا مُحَسْدُ بْنُ عَبْد الله بن عبد الرحيم» قال: حَدئنا 
مرو بن أبي سَلَمةه عن صدقة بْن عَبْد اللهه عن َهيْر بْنِ مُحَمدِ » عن غاصم الأخول» عن 
عبد الله بن سترجسء أن رمئول الله قال:* إذا أنى أحئكم أهلهء فليلق على عَجْرِه وعَجّزها 
شِيكا ولا يَتَجَردَا تجراذ العَيْرين' قال النسائي: "هذا حديث منكر» وصدقة بن عبد الله ضعيف؛ 
وإنما أخرجتهء لتلا يُجعل عمروء عن زهيراة”". 

قلت: لم يروه أحد من أصحاب كتب الرواية المعتمدة من طريق عبد الله بن سرجس؛ 
سوى النسائيء إلا أن ابن عدي رواه في ترجمة زهير بن محمدء من طريق عمرو بن أبي 
سلمة؛ عن صدقة؛ عن زهيرء عن ابن جريح» عن عاصم الأحول»ء به بمظه» لكنه أدخل ابن 
جريج؛ بين زهير وعاصم الأحول؛ ثم قال في ختام حديثه بعد أن روى له مجموعة من 
الأحاديث: : وهذه الأحاديث لزهير بن محمد فيها بعض النكرة* ' "').ورواه مرة أخرى في 
ترجمة صدقة» بإسناده ومتنه» ثم قال بعد أن روى مجموعة من الأحاديث من طريق صدقة: 
"وأحاديث صدقة منها ما توبع عليه وأكثره مما لا يتابع عليه وهو الى الضعف أقرب منه الى 
الصدق 1٠"‏ 4). 

وقد روي هذا الحديث من طرق متعددة؛ فرواه ابن ماجه من طريق عتبة بن عبيد 
السلمي مرفوعاء بنحوه('؛؟). 


ورواه عبد الرزاق» وابن أبي شيبةء كلاهما من طريق أبي قلابة مرفوعا بنحوهل”؛'). 

(484) لم يوثقه سوى ابن حبانء وقد رجع عن قوله بعد أن استخار الله فيه وقول النسائي: " ليس بالقوي" تابعه 
عليه: أبو زرعة» وأبو حاتم» ونقله عنه: المزيء الذهبي»: وابن حجرء وغيرهم. ينظر: الجرح والتعديل(4/8١7)‏ 
وميزان الاعتدال(5/5؟]): وتهذيب التهذيب(١١/44١)»‏ وقد سبق بحث حاله في الباب الأول (ص 146؟17-1؟). 

(0؟4)ينظر: المستدرك على الصحيحين(4 /477)ح رقم(؟5١41).‏ 

(45)ينظر: أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/5؟):‏ ح رقم(49174). 

.)٤۹۷۷(مقر إينظر :المسدر السابق نفسه ح‎ ٤۳۷( 

(4۳۸)السنن الكبرى(٠/۳۲۷)»‏ كتاب عشرة النساء» باب النهي عن لتجرد عند المباضعة؛ برقم(15١1).‏ 

(9؟4)الكامل(؟/177). 

(44)المصدر السابق(5/4؟). 

(441)/سنن أبن ماجه(١518/1):‏ كتاب النكاحء باب التستر عند الجماع؛ برقم(1571)عن إسحاق بن وهب الواسطيء 
عن الوليد بن القاسم الهمدانيءعن الأحوص بن حكيمءعن أبيه»وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي عن عتبة به. 

(417)مصنف عبد الرزاق(۱/٤1۹و ۹١‏ 1)» مصنف ابن أبي شيبة(45/4). 


دب “ات 


ورواه البزارء والشاشيء والطبراني» جميعهم من طريق أبي غسان: عن مندل بن 
علي: عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عرد الل )٤٩(‏ مرفوعا يحور :(؟؟؛), ' 

وجميع هذه الطرق لم تخل من كلام النقاد عليهاء وما يهمنا هنا هو طريق عبد الله بن 
سرجس» فقد تفرد به صدقةء وهو ضعيف““ء وأشار الحافظ ابن حجر إلى خطأً هذا 
الطريق؛ فقال ۳ أورده من رواية زهير بن محمد عن عاصم والمحفوظ عن عاصم عن أبي 
قلابة مرسلا ثم تكلم على باقي الطرق الأخرى““. 

وقال الزيلعي: " أعله عبد الحق في أحكامه بصدقةء وقال: إنه ليس بالقوي» وأعله ابن 
القطان بعده بزهيرء وقال: أنه ضعيیف 4( 

وخلاصة القول: أن الحديث منكر من هذا الطريق» وبين النساتي أن سبب إخراجه 
لثلا يُجعل عَمروء عن زهيرء وذلك لأن عمرو بن سلمة روى أحاديث كثيرة عن زهير 
مباشر ة؛ وروی بعض الأحاديث من صحيفة صدقةء فكان يقول: قرأت في كتاب صدقة(3 ل 
وحكم النسائي على هذا الحديث بالنكارة في مكانه ويتمشى مع منهجه في المنكر. 
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۷. قال لنسائي-رحمه اله-: " أخبرنا هلال بن العَلاءِ بْنِ هلال» قال: َتنا ابن 
أبي عُسَرَء قال: حَْتنَا مَفيَانُ؛ عَنْ عاصم بْنْ كلَيْبء ٠‏ عن أبيه. ن ابن عبٌاسء قال: قال رَسُول 
اش: * لؤ أن أحدكم إذا أتى أهلةء قال: ْم اش الهم جنبني الشيْطان َجَنب الشيْطان ما 
رزقتناء ثم قضي بَيْنهُمَا ولد لم يَضئره الشيطان" قال النسائي: "هذا حدیث منكر““. 

وكأن النسائي قد رواه في الحديث الذي قبله» من طريق: منصور بن المعثمرء عن 
سالم بن أبي الجعدء عن كريبء عن ابن عباس به بنحوءل”*')؛ ورواه فيما بعد في كتاب عمل 
اليوم والليلة من طرق متعددةل'”“). 





(445)لم ينسبه أحدهمء وقد روى أبو وائل: شقيق بن سلمةء عن خمسة من العبادلة؛ فروى عن ابن عباسء وأبن عمر؛ 
وابن مسعودء وابن الزبيره وابن عمرو بن للحارث؛ فلم أستطع تحديده. 

(4414)الكامل(4/ه؟). 

(45 4 )سبق دراسة حاله في الفصل الثاني من الباب الأول(ص 15-5745 ؟). 

(445)الدراية في تخريج أحاديث الهداية(؟/8؟؟١).‏ 

(1441)نصب الرلية(43/4١).‏ 

٤ ٤۸(‏ )ینظرالکامل(۲۲۲-۲۲۰/۳). 

(44 4 )السنن الكبرى(ه/78؟): كتاب عشرة النساءء باب ما يقول إذا آتاه؛ برقم(١١٠٠).‏ 

(460)السئن الكبرى(578/5): كتاب عشرة النساء؛ باب ما يقول إذا أتاهن؛ برقم(١٠407).‏ 

(١45)السنن‏ الكبرى (5/5/), باب ما يقول إذا واقع أهلهء برقم ([۱۰۰۹71و 1۰۰۹۷و ۱۰۰۹۸و1۰۰۹4و .)1١ 1٠٠‏ 
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أخرجه البخاري“ء ومسلم”“ء والترمذي9!*؛), وأحمدا***)؛ والدارمي/”')؛ وابن 
حبان"“ء والأصبهانيء وأبو عوائة"“) والبيهقي""“ء وابن أبي شيبة!''')» وعبد 
الرزاق""ء والحميدي"ء وعبد بن حميد"“ والطبراني'» جميعهم من طريق منصور 
عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس به بمثله» أو بنحوه. 

قلت: الحديث صحيح» بل متفق على صحته عند جمهور المحدثين» من طريق 
منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباسء وهو كذلك عند الإمام النسائي في 
أغلب الطرقء لكن الحديث الذي حكم عليه النسائي بالنكارة؛ هو متكر السندء لوجود تصحيف 
في إسناده: فقيل: كليب بدلاً من كريبء ولعل أحد الرواه سمع كليباً بدلا من كريب» وهذا 
يسمى تصحيف سماع. فجاء على هذا النحو. 

وقد أشار النسائي بطريق غير مباشر إلى أن الوهم من ابن أبي عديء حين قال بعد 
رواية الحديث الصحيح: خالفه ابن أبي عمرء ثم جاء بالحديث المنكرا'*"). 

عأعاء 

. قال النسائي-رحمه الله-: ' أخبّرتا مُحَمْدُ بْنُ يَحْيَى بْن مُحَمّد بْنِ كثير الحراني 

ابن عَبْد الرخمن» عَن عَطاء الْخْرَاساني عَن متعيد بْن السَُيّب قال: قال عُمَُ لصنُهيب: ما 





(4©1)صحيح البخاري(١-45/4)؛‏ كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع: برقم(١41١‏ ) وفي كتاب 
بدء الخلق (١4-1/ه؟ة)؛‏ باب صفة إبليس وجنودهء برقم(١17؟؟).‏ 

(425 )أصحيح مسلم(۲ :)٠١54/‏ كتاب النكاح: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع؛ برقم(4؟4 ١‏ و454١).‏ 

(04 4 )سنن للترمذي(“ /1١٤)ء‏ كتاب النكاح» باب ما يقول إذا دخل على أهله؛ برقم(57١٠).‏ وقال: 'حسن صحيح". 

(45)مسند أحمد(١‏ /5١11و‏ ١٠و45‏ 1و185). 

(425)سنن الدارمي(؟ :)١525/‏ كتاب النكاح؛ باب القول الجماع؛ برقم(17١512).‏ 

(/401 )أصحيح ابن حبان(/75): ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء ثم الوطأ لم يضر الشيطان ولدهء برقم(*44). 

(454)المستخرج على صحيح الإمام مسلم(٤‏ /۱۰۹) باب ما يقول الرجل ثم الجماعء برقم(؟59؟ و14 5؟؟و50؟1). 

(454)مسند أبي عوانة(؟ /87). 

(>4)سنن البيهقي الكبرى(/ :)١44/‏ باب ما يقول الرجل إذا أراد أن يأتي أهله؛ برقم(7؟51١).‏ 

(471)سصنف ابن أبي شيبة(؟ /570)؛ ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؛ وفي(1/؟1). 

(471)سصنف عبد الرزاق(" /1۹۳) الجماع وكيف يصنع وفضل للجماعء برقم[٥ .)١ ١٤١١ و٠١ ٤١‏ 

(475)مسند الحميدي(١5/1؟1١),‏ 

(4"4)مسند عبد بن حميد(1/١؟١).‏ 

(456)المعجم للكبير(١1‏ /؟؟4)ح رقم( .)١5١156‏ 

(45)/ينظر: السنن الكبرى(*/8+"؟)؛ ح رقم(١1071).‏ وابن أبي عدي: هو صاحب المسند: محمد بن يحيى بن أبي 

عمر العدني الحافظء قال عنه ابن أبي حاتم: كان رجلاً صائلحاء وكانت به غفلة؛ رأيت عنده حديثاً موضوعاً حدث 

به عن ابن عيينة ولكنه كان صدوقاء وذكره ابن حبان في الثقات» مات (؟57141ه).(ميزان الاعتدال85/8١).‏ 


م 


لي أرى عَلَيكَ حاتم الذهب؟ قال: : قد رَآهُ مَنْ هُوَ خير مذك قَلَمْ يَعبْهُ َال: مَنْ هُو؟ قال رسُول 
8" قال النسائي: "هذا حديث منكر "47 ). 

قلت: تفرد به النسائي؛ فلم أجد من رواه من هذه الطريق-في حدود علمي- غيره؛ 
إلا أن بعض مصنففي كتب الرجال ذكروا هذا الحديث في ترجمة الضحاك بن عبد الرحمنء 
فقال المزي: 'روى لله التسائي حديثا واحدا عن عطاء الخراساني عن سعيد بن 
المسيب.. .الحديث؛ وقال-أي النسائي-: "هذا حديث منكر ۴(“ وقال ابن حجر: 'روى له 
الثسائي حديثا واحداً في خاتم الذهب وقال: منكر“"“. 

فهذا الحديث منكرء وفيه مخالفة لما رواه الثقات الأثبات في تحريم لبس الذهب من 

قبل السرجالء فقد روى البخاري'ء ومسلم'"» والترمذي"" و النسائي"“ء وأبو 
ا '*). وابن ماجه! '"'). وغيرهم» عن عدد من الصحابة أن النبي #٠‏ نهى عن لبس الذهب 
بشكل عام وخاتم الذهب بشكل خاص للرجال. 

ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم والترمذي جميعهم من طريق أشعث ب ِن سيم قال 

ممعت مُعَاويَة بْنَ سويد بن مُقرن قال سمغت الْبَرَاءَ بْنَ عاب رضي اللهُ عَنْهُمَا يقول:- 
والفظ للبخاري-: نهانا لبي عن سبع هان عن حاتم الأب أو قال حلقَة اذهب وَعن 
الخّر ير و آلإ ستبْرق والدٌيبَاج و الميثرة الْحَمْر اء وَالقَسَيّ وآنيّة الفضة"". 

أما بخصوص سند الحديث؛ فرجاله ثفات: وأقلهم رتبة: سعيدء وعطاء. 

فأما سعيد: فهو ابن حفص بن عمر ويقال: عمرو بن نفيل الهذلي النفيلي أبو عمرو 
الحرانيء ذكره ابن حبان في الثقات: ووثقه مسلمة بن قاسمء وقال أبو عروبة الحراني: كان 


(419) السنن الكبرى(5/١‏ 4 4) كتاب الزينة باب الرخصة في خاتم الذهب للرجال برقم(1458). 

(474)تهذيب الكمال(؟١/155).‏ 

(419) تهذيب التهذيب (815/4؟). 

(٤۷٤إرواء‏ للبخاري(۲۱۷/۲-۱و ۱۰۳۲و ٤٦۱۰و١۱۱۱)؛‏ الأحادیث أرقام (1۲۳۹و ۰٥1٥و‏ ۸1۳٥و ,)١۲۲۲‏ من 
طريق البراء بن عاز بم 

(4/1 )أصحيح مسلم( )۲۰٦٦( (۱٦۳٥/۳‏ من طريق البراء بن عازبمف وفي( ٠٥٤/٣‏ ) ج رقم(۲۰۸۹)» ومن طريق 
أبي هريرةطاه. 

(4۷۲)جامع الترمذي(17//5١):‏ ح رقم(۲۸۰۹) من طریق البراءء و(15/5١١)»‏ ح رقم[1804) من طريق عليد. 

(4175) السنن الكبرى[447-441/5): الأحاديث أرقام (4717 و4754 43ر17 قر 41/1 اكور 4141077و1477) من 
طريق علي؛ ورقم(31174و1475) عن أبي هريرة وبرقم(4477) من طريق ابن عباس وقد بلغث الأحاديث التي 
تنهى عن لبس الذهب للرجال عنده أكثر من( 4)حديثا من طرق مختلفة(انظر السنن الكيرى(45/2-٠45).‏ 

(474) سئن أبي دلود(44/4): حديث رقم(51٠4)‏ من طريق عليك. 

(4۷) سنن ابن ماجه(۱۲۰۲/۲) حدیث رقم(؟5"1) من طريق ابن عمرئه؛ و(5/7١٠١١)ورقم(؛‏ 26؟) عن علي . 

(477)البخاري(١-17/4١١7)ح‏ رقم(۱۲۳۹) وهذا تصهيو(؛ 22و 2۸1و ؟؟؟1) ومسلم("١؟؟)‏ والترمذي(5١18).‏ 


or 


قد كبر ولزم البيت وتغير في آخر عمره"' "'أ» وقال ابن حجر: صدوق تغير في آخر 
(A,‏ 

وأما عطاء فهو: ابن أبى مسلم» أبو عثمان الخراسانيء واسم أبيه: ميسرة: وثقة ابن 
معین» وقال آبو حاتم: لا بأس به صدوق» يحتج بحديثه؛ وقال ابن حجر: صدوق يهم کثیراء 
ویدلس» ويرسل!!"). 

لكن الإمام النسائي لم ينسب الوهم إليهماء ولا لغيرهما. 

ولعل ذكر هذا الحديث في ترجمة الضحاك"“ء وعدم ذكره في ترجمة صاحبيه('*“ء 
فيه إشارة إلى أن الوهم من جهته» لكن هذا غير مسلم به» فقد يكون السبب في ذلك أن 
النسائي لم يرو للضحاك سوى هذا الحديث» بينما روى لصاحبيه أكثر من ذلك؛ ومن عادة 
المصنفين أن يذكروا مثل هذه الأشياء لندرتها. 

وفي كل الأحوال» فإن الضحاك وصاحبيه: ليسوا ممن يحتمل تفرد أي منهم في 
ميزان الإمام النسائيء وبالتالي» فإن حكمه على الحديث بالنكارة؛ -ولو لم يخالف- يتمشى 
مع منهجه في المنكرء فكيف إذا خالف الثقات: وخالف السنةء وخالف أقوال جمهور العلماءء 
فالحديث منكر في مذهب المتقدمين والمتأخرينء وقد حكم الألباني على إسناده بالضعف7'*)). 

م هاه 

4 قال _النسائي-رحمه الله-: ' أَخبّرَا أحْمَدُ بْنُ ملَيْمَانَ» قَال؛ حَدْكنَا عْبَيدُ اللهه قال: 
ثا إسئرائيل» عَن مَنصورء عَنْ سَالم؛ > عن رجل حه ن البراءِ ن عازب؛ أن رجلا کان 
جلما عند الذي 8 عليه حاتم من ذهب وقي َد رول الهلا مخصر 0 4( ٠‏ أو جريدة 
فُضرب بها النبي 86 إِصنْبَعَهُ؛ » فقَال الراجل: ما لي يا رسُول الله» قال: ألا ترح هذا الذي في 
إمنبَعك؟ فَأَحَدَهُ الررجلء فَرَمَى به فَرآهُ الب 2 بَعْد ذلك ققَال: “ما فَعلَ الْحَانَم؟ قال: 





(479)انظر: تهذيب التهذيب(15/4١).‏ 

(474)انظر: تقريب التهذيب(١14/1؟1١).‏ 

(474)انظر: للجرح والتعديل(14/17؟5). 

(4)ذكر ذلك المزي وابن حجر وغيرهما. ينظر: تهذيب الكمال(١791/1).‏ تهذيب التهذيب (5915/4). 

(441)وهما سعيد وعطاءء وأقصد بصاحبيه: أنئي أتكلم على ثلاثتهم» وليس الصحبة اصطلاحا . 

(481)انظر: أحكام .الألباني على أحاديث سنن النسائي(781/1): ح رقم(؟517). 

(485)المخصرة : قضيبٌ يشير به الخطيب والملك إذا خاطب.( الفائق في غريب الحديث١/75؟):‏ وقال ابن سلام: 
المخصرة: ما اختصر الإنسان بيده وأمسكه من عصا أو عَنَزة أو عكازة أو ما أشبه ذلك.(الغريب لابن سلام١/‏ 
4 .الجريدة: هي الستْعقّة من النخل مما لا يَنْبْت عليه الخوص (النهاية؟/54١).‏ 


or 4 


رمَسيّت ت به» قال: : “ما بهذا أمرتك: إنمًا أمرتك أن تبيعة» فتسْتَعينَ بثمنه" ثم قال بعده:" وَهَذا 
حديث أ “10 
وفي الحديث الذي بعده قال قال:' أَخْبْرنًا عَمْرُو بْنُ مَنصور قال حَدْثنَا عفان م قال حَدثتا 
هيب عن لئان بن راشد عن الزاهري عن عَطاءِ ن ريد ن ابي عة لشي ن ؛ النبئ 
أَنْصر في يده خاتمًا من ذهب. ..الحديث؛ ثم قال بعده:" خَالَفَهُ يُونْسُ رَوَاهُ عن الزهْرِي عَنْ 
أبي إذريس مساك( , 

ثم روى بعده الحديث المرسل فقال: أَخبّرنا مد بن عَمْرِو بْن المْراحء قال: حذثنا ابن 
وَشبء قال قال: أخبَرَني يُونس» عن ابن شهاب» قال قال أخبرتي بُو إدريس الخولائيء 2 رجلا ممن 
انرك التي © أبس حَاتمَا من ذهب نَحوَه' ثم قال بعده: ' وحديث يُونسَ أولى بالصُواب من 
حديث الدْعْمّان AY.‏ 

ثم روى بعده حديثاً آخر فقال: أَخْبَرا أَحْمَدْ بْنٌ إيْرَاهيمَ بْنِ مُحَمْد القرشي الّمشقي أَبُو 
َبْد الملك قراءةً قال حَدْقَنَا ابن عائذ قال حَدْتَنَا يَحْيَى بْنُْ حَمْرَة عَن الأوزاعي عن الزّهْرِي عَن 
أبي إثريس الْحَوثَائي أن رسئول الله 4# رأى على رَجل خَاتَمًا من ذهب تخوة11. 

وروى كذلك حديثاً آخر من طريق الزهري عن أنس7*), وختم الباب بحديث قال 
فيه: ' أخبرتي أَبُو بكر بْنْ علي قال حَدْتنَا عَبْدُ العزيز ز الْعْمَرِيُ قال حَدّثنا إيْرَاهيمٌ بن سند عَن 
الزهري عَن أبي إثريس أن ؛ الب رأى في د رَجْل حَاتَمَ ذهب فَضترب إصلبعَة بقضيب 
كَانَ مَعَهُ حَنّى رَمّى به أخبّرتي أَبُو بكر أَحْمَد بْنْ عَلَيْ المَروَزي قال حَدْتنا الوركاني قال حَدَئنا 
إن راهيم بن تعد عن ابن شهاب أن رول الله 4# (مرسل) ثم قال وَالمَراسيل أَشْبَهُ بالصُواب 
واللهُ ممُبْحَانَهُ وتَعَالَى أع“. 

والملاحظ في هذا الحديث أن الثسائي أعل جميع الطرق الموصولة؛ وأتى بها ليدلل 
على أنها معلولة» وأن الصواب فيها: الإرسال. 

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث من طريق على بن عاصم عن حصين عن سالم بن 
أبي الجعد عن رجل من قومه(مرسلا)(““. 





(444)السئن الكبرى(48/5 4): كتاب الزينةء باب خاتم الذهب. برقم(؟٠15).‏ 
(48) المصدر السابق برقم(؟٠55).‏ 

(4856) المصدر السابق برقم(؛ .)55١‏ 

(/441)المصدر للسابق برقم( .)16٠‏ 

(584 )المصدر السابق برقم("5٠15).‏ 

(589)المصدر السايق برقم(/ا٠45).‏ 

(440)[مسند أحمد(ه/؟7؟). 


نمأم 


وقال الهيثمي بعد أن روى الحديث من الطريق التي رواها الإمام أحمدء رواه أحمد 
بإسنادين ورجال أحدهما رجال المصحيح “اء ٠‏ 

وضَمّف الألباني إسناد الحديث الذي حكم عليه الإمام النسائي بالنكارة؛ وصحح 
الحديثن المر سل ("“. 

وهكذا فإن الإمام النسائي في هذا الحديث لم يكتف بإطلاق لفظ النكارة عليهء وإنما 
تدر ج بنا خطوة خطوة ليبين لنا وجه استنكاره لهذا الحديث؛ وهو: وصل المرسل»ء وهذا دأب 
الإمام لنُائى فمرة يبسط لنا الأمور ويبين لنا الحكم مع علته؛ ومرة يصدر الحكم ويمشي 
ويترك لنا مهمة الكشف عن العلة. 

وفي ظني: أن هذا الأسلوب لم ينفرد به الإمام النسائيء وإنما هو شأن أغلب العلماء 
النقادء وهذا من الوسائل التربوية والتعليمية عند المحدثين . 

# ¥ ¥ 

٠‏ قال السائي-رحمه الله-: " أخبّرئًا أَحْمَدُ بْنُ سلَيْمَانَ قال: حَدْثنًا زَيْدُ بن الْحُبَاب 
قال: حي عَبْدُ الله بن سُلم-من أهل مرو أَبُو طَيْبَة قال: حَدَثَنَا عَبَدُ الله بن بُرَيْدَةء عَنْ أبيه 
“f‏ رَجُلاً جَاء إلى الب وعليه اَم من حديد فقال: مَالِي أرَى عليِكَ حليّة أل النارء 
فطرحة ثُمٌ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خاتمٌ من شه" فقال: : مالي أجذ مئك ريح الأصننام فطرّحة فقال: َا 
رسول الله من أي شياء أنه قَالَ:" انْخذهُ من وترق ولا تُتمّهُ مثقالاً' قال النسائي: : هذا حديث 
مذكر (94؛) 

أخرجه الترمذي(“ء وأبو داودا""“ء وابن حبان"“ والبيهقي'“ء وذكره ابن عبد 
البر في التمهيد مسندال؟' ')»جميعهم من طريق زَيْد بن الْحُبّاب» عن عبد الله بن ملم عن عبد 
الله بن بُرَيْدَة عن أبيه به بمثله: أو بنحوه. 

قلت: توبع زيد بن الحباب من قبل يحيى بن واضح., لكن عبد الله بن مسلم لم يتابع؛ 





(441)مجمع الزوائد(ه/؟5١).‏ 

(؟44إينظر أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(١/84/)‏ الأحاديث أرقاءم(14 افر 1؟ ادر 417 21). 
(449)الشبّه: بفتحتين نوع من النحاسء يشبه الذهبء وكانوا يتخذون منه الأصنام.(حاشية السندي .)١717/4(‏ 
(444)السنن الكبرى(45/5 4): كتاب الزينة؛ باب مقدار ما يجعل في للخاتم من الفضةء برقم(۸١٠٠).‏ 
(41)سئن الترمذي(4 /۲4۸)ء كتاب اللباس» باب ما جاء في الخاتم الحديد؛ برقم(178١).‏ 

(447)سنن أبي داود(؛ :)4١/‏ كتاب الخاتم؛ باب ما جاء في خاتم الحديد: برقم(؟؟47). 

(4910 )صحيح ابن حبان(؟ ١‏ /»؛ ذكر الزجر عن ان يختم المره بخاتم الحديد أو الشبة» برقم (5444). 
٤۹۸(‏ )شعب الإبمان(٥/1۹۹)‏ فصل فيما ورد في خاتم الحديد والشبةء برقم(٠١"٦).‏ 

.) ١ ٤/١ )التمهيد(۷‎ 1۹۹( 


“اي 


وهو ممن لا يحتمل تفردهل"'*): كما أن متن الحديث فيه مخالفة لما صح من الأثارء فقد روى 
الإمام البخاري وغيره أن النبي# قال للذي أراد الزواج ولا يملك مهراً: " التمس ولو خاتما 
من حديد"''ء قلو كان حراماً أو مكروها لما أمره النبي#بالتماسه. 

كما أخرج النسائي» وأبو دود وغيرهما يإسناد حسن: "كان خاتم رسول الله #قمن 
حديد ملوي عليه فضة"'ء وعقب السندي عليه بقوله: "هذا الحديث أجود إسنادأ مما قبله لأن 
في إسناد الأول عبد الله بن مسلم المروزي*'“. 

فالحديث منكر سندأء ومتتاً على مذهب الإمام النسائي في المنكره وضعيف على 
مذهب المتأخرين» فقد ضعفه العظيم آبادي» والألباني!؟'”أءوغيرهما. 
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.»١‏ قال النسائي-رحمه الله-: 'أخبّرتا قتَيبةٌ بن سستعيد» قال: حَدثَنَا الليث» عَنْ ابن 
عَجْلانَه عَنْ متعيده عَنْ أبيه؛ عَنْ عبد الله بن سلآم قال: ' خلق الله آدم في آخر ساعة من يوم 
الجُمُعَةَء ثم نفخ فيه من روحة: فلما تبالغ فيه الروح» عطسء فقال الله عزّ وجل له: 'قل الحمد 
له" فقَال: 'الحمذ لل", قال الله: 'رحمك ربّك" ثم قال له: "اذهب إلى أهل هذا المَجلس من 
الملائكة؛ فسلمْ عَلَيهم' ففعل» فقال: 'هذه تَحيك؛ وَتّحية ذريتك" قال النسائي: ' وهذا هو 
الصواب؛ والآخر: خطأء والذي بعده؛ حديث محمد بن خلف؛ وهو :منکر *'. 

وكان قد روى قبله حديثا آخر عن سوار بن عبد الله بن سوارء عن صفوان بن عيسى؛ 
عن ابن أبي ذبابء عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة بنحوه"'“ء وهو الذي قال عنه: 
والأخر خطأ 

أما حديث محمد بن خلف الذي حكم عليه بالنكارة فقال فيه: أخبّرتا مُحمدُ بن خلف. 
قال: حَدنا آدمٌء قال: حدثنا أبو خالد؛ سليمانٌ بن حيان» قال: حدثني محمد بن عمروء عَنْ أبي 
سلّمةء عن أبي هُريرة» عن النبي88. 

قال أبو خالد: وحدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عَنْ أبي هُريرةء عن النبي#. 


(0.ه)قال عنه أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به؛ وقال ابن حبان: يخطئ ويخالف؛ وقال ابن حجر: صدوق يهم. 
(الجر ح والتعديلت/55١)؛‏ و(الثفات؟/44): و(تقريب للتهذيب١1/؟7؟).‏ 

(١١٠)صحيح‏ البخاري(١-4/١٤۹)٠كتاب‏ الذكاح؛ باب السلطان ولي برقم(١٠٠١)وينظر:صحيح‏ مسلم ح رقم(47١).‏ 

(5٠5)السئن‏ الكبرى(ه/؟45): كتاب الزينةء باب لبس خاتم حديد ملوي عليه فضة برقم(١407):‏ وسئن أبي داود 
(40/4)؛ كتاب الخاتم؛ باب ماجاء في خاتم الحديد برقم(4 4717): وينظر: الطبقات الكبرى(١/؟47).‏ 

('٠5)حاشية‏ السندي (25/8؟١).‏ 

(804)ينظر: عون المعبود(١‏ ١/41١)ء‏ وأحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي[١/85/):‏ ح رقم(5155). 

(00)السنن الكبرى(1/؟7). كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا عطسء برقم(؟4١٠٠).‏ 

(005)السنن للكبرى(17/5): كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا عطسء برقم(47 .)٠١١‏ 


شرف 


قال أبو خالد؛ وحدثني دَاودُ بن أبي هندء عَنء الشعبي» عَنْ أبي هُريرة» عن فكك. 
قال أبو خالد: : وحدثني ابن بي ذباب» قال: : حدثني اسعيد المقثري ويزيدُ بن هرمن 
عن ابي هُريرة عن النبي 48 قال: 'خلّق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه: وأمَْ الملائكة 

فسّجِدوا له؛ فجلس فعطس,» فقال: الحم لله فقال له ربّه: يرحمّك الله ربك ايت أولئك الملائكة: 
فل: السلامٌ عليكم؛ فأتاهم» فقال: السلام عليكم؛ فقالوا له له: وَعَلَيكَ السلامٌ وَ رحمة اللهء ثُمّ رجع 
إلى ربّه تَعَالى فَقَالَ له: هذه تَحيَكَ وتحية [ذريّتك]!"”” ينهم 7:"). 

أخرجه الترمذي'”")ءوابن حبان7''"), والحاكم(''")؛ والبيهقي'"'')ءمن طريق الحارث 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه؛ 
وأخرجه أبو يعلى عن عقبة بن مكرم» عن عمرو بن محمدء عن إسماعيل بن رافع عن 
المقبري عن أبي هريرة بنحوه9"). 

وأخرجه البخاري'“ء ومسلم/'“ء وأحمدل””'”)ءوابن حبان7"'”»جميعهم من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة بنحوه؛ أو بمعناهء وبعضهم يزيد 
على بعض في بعض الألفاظء ولم يذكروا لفظ: "العطس". 


٥ ٠۷(‏ )في الأصل إذريته) ولعل الصواب ما أثبتهء لأن ذلك يتناسب مع السياقء وهي كذلك في الحديث الذي قبله. 

(4١5)السئن‏ الكبرى(17/6): كتاب عمل آليوم والليلةء باب ما يقول إذا عطس؛ برقم(۸٤٠٠٠).‏ 

(۰۹ د سنن الترمذي(ه /59؛4): كتاب تفسير القرآن؛ باب من سورة المعوذتين» برقم(14؟؟) 

(١٠5)صحيح‏ ابن حبان(4 )4١- 40/١‏ ذكر خبر أوهم ... برقم(1171). 

(١51)المستدرك‏ على الصحيحين(١‏ /77١)ح‏ رقم(؛ ١7)وفي(797/4)‏ برقم(75/81).قال بعد الأول: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم فقد احتج بالحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وقد رواه صفوان؛ وإنما خرجته من 
حديث صفوان لأني علوت فيه؛ وله شاهد صحيح.؛ وقال بعد الثاني: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(1١١ه)سنئن‏ الببهقي الكبرى(١٠١/47١).‏ 

(019)مسند أبي يعلى(1١١/؟4-451‏ 45). 

(4١ه)مصحيح‏ البخاري(١-587/4)؛‏ كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب خلق آدم وذريتهء يرقم(57؟)؛ وفي كاب 
الإستئذان :)١١١31/4-١(‏ باب بده السلامء برقم(؟1771). 

(516)صحيح مسلو(4 ,)1١187/‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطيره 
برقم(1841)حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو 
هريرة. 

(015)مسند أحمد(" /5١1)ثنا‏ عبد الرزاق بن همام ثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة. 

011 )إصحيح ابن حبان(4 ١‏ /؟؟)؛ ذكر وصف طول آدم حيث خلقه الله جل وعلاء برقم(؟1155). 
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كما رواه عبد الرزاق من طريق شيخه معمر به بنحوهاة””). 

قلت: قصة خلق سيدنا آدمك:وتسليمه على الملائكة» وردت في الصحيحين»ء وفي 
مختلف كتب السنة؛ وبعضهم ذكر القصة بطولهاء وبعضهم اكتفى بإيراد موضع الشاهد بما 
يناسب الباب الذي أخرج فيه القصة. 

والإمام الُسائي حكم على الحديث الأول من طريق ابن أبي ذباب بالخطأء وعلى 
الثالث الذي سماه حديث محمد بن خلف بالنكارةء وصحح الحديث الموقوف من طريق عبد الله 
ابن سلام'ء والأحاديث التي يرويها الصحابةء وتتحدث عن الأمم السابقة» أوعن الغيبيات 
وما شابه ذلك؛ لها حكم المرفوع وإن لم يرفعها الصحابي للنبي##؛ ما لم يكونوأ رووا ذلك 
عن مسلمة أهل الكتاب» خشية أن تكون هذه الأخبار مأخوذة من الكتب السابقة؛ وعبد الله بن 
سلامء كان من أحبار اليهود قبل أن بُسلم» ومعلوم أن الصحابة كانوا يروون عن بعضهم 
بعضاً دون بيان الواسطةء فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ' والله ما كل ما نحدثكم عن 
رسول #ښمعناه منه؛ ولکن لم يكن يُكذب بعضنا بعضاً" “ء ومعظم الذين رووا هذا الحديث 
لهم رواية عن عبد الله بن سلام؛ كأبي هريرة؛ وأبي سلمةء والمقبري» وغيرهم. فلعل عبدالله 
ابن سلام هو مصدر الحديثء والباقي رووه عنه»ء ولم يبينوا الواسطة لثقتهم بهء كما جاء عن 
أنس» من أنهم كانوا يفعلون مثل ذلك. 

أما نكارة الحديث الثالث» فلعل سيبها اضطراب أبي خالد الأحمرء إذ رواه من أربعة 
طرق مختفة, لكن بالمتن نفسه؛ ولعل هذا هو السبب الذي دفع النسائي للحكم على حديثه 
بالنكارة. 

وأبو خالد الأحمر مختلف فيهء فقد وثقة ابن المديئيء العجليء وابن حبان» والذهبي؛ 
وقال أبو حاتم: صدوقء وقال ابن معين: ليس به بأسء وقال مرة أخرى: ليس بحجة:؛ وقال 
ابن عدي: له أحاديث تحتاج إلى بيان» وإنما أتى هذا من سوء حفظه فيغلط ويخطىء؛ وهو في 
الأصل كما قال ابن معين: صدوقء وليس بحجة 7'"). 


(14ت)جامع معمر المطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق(١٠/84؟)باب‏ كيف السلام والرد. 

(014)هو: عبد الله بن سلام بن الحارثء الإمام الحبر المشهود له بالجنةء أبو الحارث الإسرائيليء حليف الأنصار من 
خواص أصحاب النبي#8هوهو من أحبار اليهودء حدث عنه أبو هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن معقل وعبد الله 
أبن حنظلة بن الغسيل وابناه: يوسف ومحمد وبشر بن شغاف وأبو سعيد المقرى وأبو بردة بن أبي موسى وقيس 
ابن عباد وأبو سلمة؛ وعطاء بن يسار وزرلرة بن أوفى وآخرون. ينظر: (سير أعلام النبلاء؟/؟5-41١41).‏ 

(٠57)رواه‏ الطبراني في الكبير(141/1)ح رقم(144) من طريق يوسف القاضيء عن أبي الربيع الزهراني؛ عن أبي 
شهاب عن حميد به. وينظر: مجمع الزوائد(١/5١)؛‏ وفتح الباري(5١/١771؟):‏ والسنة لابن أبي عاصم(۳۸۸/۲). 

(511)الجرح والتعديل(5/4١٠)ء‏ الكامل(1837/5)ء ومعرفه الثقات (١/477)؛‏ ومشاهير علماء الأمصار(١/١7١)؛‏ 
ومن تكلم فيه وهو موثق(١/1۲)؛‏ الرواة التقات المتكلم فيهم (١/١١٠)ء‏ وميزان الاعتدال(585/5). 
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وبالجملة: فهو ممن لا يحتمل تفرده إذا انفردء وقد انفردء وجمع الأسائيد على متن 
واحدء وهذا بلا شك علة قادحة؛ لكن النسائي لم يحدد سبب النكارة إلا أنه قال : حديث 
محمد بن خلفء فهل تسمية الحديث باسم شيخهء فيه إشارة إلى اتهامه؛ أم أن هذا جاء عرضا؟ 

يبقى هذا في دائرة الاحتمالء لكنني أميل إلى أن أبا خالد هو السبب في هذا 
الاضطرابء والله تعالى أعلم. 

ماعاه 

.١‏ قال النسائي-رحمه الله-: " أخبّرنا الفضل بِنْ سهل الأعرج؛ قال: حدثني محمد 
بن عبذ الله الرقاشسي قال: حَدثَنًا جَعفرٌ بن مُليمَان» عن عَطاء بن السائب» عن ابي عبد 
الرحمن-السلمي؛ ٠‏ عن ابن مسعودء عَنْ النبيالتقال: ' إذا عَطَس أحثكم فليقل: الحمذ لله رب 
العَالمين» وبُقال له: يَرِحَمُكم اللهء وإذا قيل له: یرحمکم الث فلیقل: یغفر' اللہ کم ثم قال 
النسائي: ' وهذا حديث منكرء ولا أرئّ جعفر بن سليمان إلا سمعهُ من عطاء بن السائب بعد 
الاختلاط وَدَخَلَ غطاء بن السائب البصرة مرتين؛ فمن سَمِعَ منه أول مرة فحديثة صّحيح؛ 
وَمَنْ متمع منة آخ مرة قفي حديثه شيء؛ وَحماد بن زيد حديثۀ عه صتحيح7"”. 

أخرجه الحاكم”””)؛ والشاشي'")؛ كلاهما من طريق جعفر بن سليمان» عن عطاء 
اين السائب به بنحوه.. 

كما أخرجه الحاكم"ء والطبراني""ء والبيهقي""“ جميعهم من طريق أبيض بن 
أبان» عن عطاء بن السائب به بنحوه. 

قلست: رويت أحاديث كثيرة في تشميت العاطسء والأدعية التي يقولها العاطسء» 
والمُشَّمّت» في الصحيحينء وكتب السنة الأخرى؛ عن عدد من الصحابة؛ أجملهم الترمذي بعد 
أن روى حديثا من طريق أبي موسى الأشعريء قال: ' وفي الباب عن عليء وأبي أيوبء 
وسالم بن عبيدء وعبد الله بن جعفر: وأبي هريرة"/2"”). 

ولم أجد من رواه عن ابن مسعود مرفوعاً من غير طريق عطاء بن السائب» وعطاء 
كان ثقة أول أمره إلا أنه اختلط اختلاطاً شديداء وقد سبق دراسة حاله تفصيلاء وخلصت هذه 





(؟57)السنن الكبرى(55/1).؛ كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول الماطس إذا شمت؛ برقم(١٠١٠٠٠٠).‏ 
(579)المستدرك على الصحيحين(57/4؟)ح رقم(194؟). 

(274)مسند الشاشي(؟ .)١84/‏ 

(؟5)المستدرك على الصحيحين(4 /197)ح رقم(7744). 

(275)المعجم الكبير(١٠‏ /7١1١)ح‏ رقم(1؟71١٠‏ ). 

٥۲۷(‏ شعب الإیمان( ۷ر۰ )ح رقم(4747). 

(274)ينظر: جامع الترمذي(87/5): كتاب الأدب. باب کیف تشمیت العاطس» برقم‌(۲۷۳۹). 
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الدراسة إلى أن عطاء يؤخذ من حديثه ما كان قبل الاختلاط وبخاصة ما كان عن شعبةء 
وسفيان» وحماد بن زيد؛ لأن هؤلاء أخذوا عنه قديما قبل الاختلا'. 

ولم يروه أحد من هؤلاء مرفوعاء بل إن سفيان الثوري روى هذا الحديث نفسه عن 
عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن ابن مسعود موقوفا(". 
وقول سفيان مقدم على غيره؛ لأنه روى عن عطاء قبل الاختلاط كما تقدم» فالقول ما قال؛ 
والصواب أنه موقوفء وقد أشار البيهقي إلى ذلك بعد أن روى الحديث الموقوف» فقال:" هذا 
موقوف وهو الصحيح... وكذلك رواه جعفر بن سليمان» عن عطاء بن السائب مرفوعاء 
والصحيح رواية الثوري7). 

وكان الحاكم شيخ البيهقي قد قال بعد أن روى الحديث من طريق عطاء مرفوعا: ' 
هذا حديث لم يرفعه عن عبد الرحمن عن عبد الله غير عطاء بن السائب» تفرد بروايته عنه: 
جعفر بن سليمان الضبعي» وأبيض بن أبان القرشي» والصحيح فيه: رواية الإمام الحافظ 
المتقن: سفيان بن سعيد الثوريء عن عطاء بن السائب"9””)؛ ولعل النسائي حكم عليه بالنكارة 
بسبب رفع الحديث وهو موقوف» والله تعالى أعلم. 

مهاه 

؟". أَخْبَرنًا : نوح بن حبيب» عن عَبْد الرزاق» قال: حَدثنا مَعْسَره عن ؛ الزهري» عن 
مالم» عن ان تر أن الب 8 رای عى عر وتء ل: "أجديدٌ هذا أم غسيل' » قال 
غسيل» قال: اليس جديداء وعش حميذاء وت شهيذا", نم قال النسائي: " وهذا حديث منكر: 
أنكره يحيى بن سعيد القطان على عبد الرزاق» لم يروه عن معمر غير عبد الرزاقء وقد 
روي هذا الحديث عن معقل بن عبد الله واختلف عليه؛ فيه فروي عن معقلء عن إبراهيم بن 
سعدء عن الزهري مرسلاًء وهذا الحديث ليس من حديث الزهريء والله أعلم""". 

أخرجه ابن ماجه"ء وأحمدا""ء وابن حبان""» وأبو يعلى" والطبراني"”"), 





(075)ينظر: الفصل الثاني من الباب الأول (ص١5-57١5).‏ 

(57)أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(/7/١؟)ح‏ رقم(" 174). 

(1)شعب الإيمان للبيهقي(9/١‏ ")باختصار. 

(0*7)المستدرك على الصحيحين(4 /95؟5)., 

(0*5)السئن الكبرى(54-845/1): كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا رأى على أخية ثوباء برقم(؟4١١٠).‏ 

٣4(‏ )سنن ابن ماجه(؟ /178١)؛‏ كتاب اللباس» باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديداء برقم[5548؟)حدثنا الحسين 
بن مهدي ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر بلحوه. 

(296©)مسم ند أحمد(” /48)ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر وزاد وأظنه قال ويرزقك الله 
قرة عين في الدنيا والآخرة. 

(577)صحيح ابن حبان(١۱‏ /۳۲۰))» نكره اا لممر بن الخطاب نه بالشهادة برقم(1851). 
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وعبد الرزاق'» وعبد بن حميد'“ء جميعهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن سالم به بمثله؛ زاد بعضهم: ' يَرزقك الله قرّة عَيْن في الذنيا والآخرة". 

قلت: تفرد به عبد الرزاق الصنعاني» وهو ثقة» ومن أثبت أصحاب معمرء لكن بعد 
أن ذهب بصره» صار يتلقن» فحدث بأحاديث مناكير"“ء وهذا الحديث من مناكيره. 

ولم يكن النسائي أول من حكم على هذا الحديث بالنكارة» فقد سبقه أحمدء والبخاريء 
والترمذي» وأبو حاتم» وغيرهم"“ء وتابعه آخرون منهم: الدارقطني؛ وابن رجب وغيرهما. 

قال الترمذي: سألت محمدا-أي البخاري- عن هذا الحديث؛ قال: 'قال: سليمان 
الشاذكوني: قدمت على عبد الرزاق فحدثنا بهذا الحديث عن معمرء عن الزهريء عن سالمء 
عن أبيه» ثم رأيت عبد الرزاق يحدث بهذا الحديث عن سفيان الثوري» عن عاصم بن عبيد 
اللهه عن سالم عن ابن عمر" قال محمد: وقد حدثونا بهذا عن عبد الرزاق عن سفيان أيضاء 
قال محمد: 'وكلا الحديثين لا شيء"7*"). 

وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث» فقال: فائكر الناس ذلك وهو حديث باطل؛ وذكر 
بعض طرقه““ء وسئل الدارقطني عن بعض طرقه» فقال: " الصواب: عن إسماعيل بن أبي 
خالد. عن أبي الأشهب النخعي مرسلاء عن النبي *'"). 

وذكره ابن رجب من الطريق نفسه؛ وذكر بعض أقوال العلماء فيه؛ وذكر المحقق أن 
أحمد استنكره كما جاء في مسائل أبي داود للإمام أحمدا"؟”). 

وهكذا نجد أن علماء العلل مجمعون على ضعف هذا الحديث ونكارته؛ لاضطراب 


عبد الرزاق فيهء وروايته على وجوه متعددة. 
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(۵۳۷)مسند أبي يعلى(7/1٠4)ح‏ رقم( 00). 

(574)المعجم الكبير(؟١‏ /185)ح ركم(71١75١).‏ 

(54)الجامع لمعمر بن راشد(١١‏ /؟7؟). 

(64)مسند عبد بن حميد(١‏ /748؟)ح رقم(؟؟77 ). 

(241) ينظر: شرح علل الترمذي(؟/7 67-١‏ 7). 

(41ه)ينظر: شرح علل الترمذي(؟/كه-/اه7), 

.)2؟7/1١(يمضاقلل د ينظر: علل الترمذيء؛‎ ٤١( 

(544) ينظر: علل ابن أبي حاتم(١/450).‏ 

(245) ينظر: علل الدارقطني(7/١١٠7).‏ 

(041) ينظر شرح علل الترمذي(517-157/1) وينظر كلام المحقق هامش رقم(؟). 
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4 قال النسائي-رحمه الله-: " أخبرنا سعيد بن عمرو الحمصي قال ثنا بقية بن 
الوليد قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي #كثم أنه لم يكن يرى بالقز 
والحرير للنساء بأساً قال لي أبو عبد الرحمن هذا منكر من حديث عبيد الله بن عمرا"". 

قلت: تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب التسعة؛ و لم يخرجه من غيرهم سوى 
الطبراني» من طريق بقية بن الوليد؛ عبيد الله بن عمرء عن نافع عن عن ابن عمر به مثلهلة؛”). 

وذكره ابن أبي حاتم في العلل؛ فقال: سألت أبا زرعة عن حديث رواه بقية» عن 
عبيداشء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبي2 "أنه لم يكن يرى بالقز والحرير للنساء بأسأ". 
فقال أبو زرعة: 'هذا حديث منكر"؛ قلت: تعرف له علة؟ قال:" لا"0؛), 

ف النسائي تفرد أيضا ببيان علة الحديث» وأنه ليس من حديث عبيد الله بن عمرء 

وحكم عليه بالنكارة تبعا لأبي زرعةء لكنه زاد عليه ببيان السبب. 
o» ©‏ 

.٠‏ قال النسائي -رحمه اله-: "أخبَرنا عَنْمَانْ بْنْ عَبْد الله بن خرزاذ الأنطاكي؛ قال: 
حَدتنِي إِيْرَاهيم بن الحَجّاج» قال حَدئنا وهيبةء عن ابن جُرَِيِ عَن غطاءء عَن ابن عَبّاسء "أن 
النبي # تكح مَيْمُونة وَهُوَ مُخْرم' جَعَلَت أمْرَهَا إلى العَبّاس فأنكحها ياه قال النسائي:" هذا 
اننا جَيْدا وقولة:' جَعَلّت أمْرَها إلى اعباس فأنكحها إِيَاهُ ", كلام منكرء ويشبه أن يكون هذا 
الحرف من بعض من روى الحديثء فأدرج في الحديث*'““. 

قلت: سبق تخريجه» وترجمة رواته» والحديث عنه بما يغني عن إعادته هنا“ ء كما 
سيأتي بحثه مرة ثالثة في مبحث الإدراج'*. 

.هاه 

وفي ختام هذا المبحث؛ لا بد من تحديد مفهوم المنكر عند الإمام النسائي» فمن خلال 
دراسة جميع الأحاديث التي حكم عليها بالنكارة وجدت أن لفظ المنكر له أكثر من دلالة عند 
الإمام النسائيء ومنها: 

.١‏ تفرد الثقة من غير مخالفة؛ كأن يروي شيئا لم يروه غير ه. 

؟. تفرد الضعيف من غير مخالفة-إيضما-. 





(41 5 )السنن للكبري[5514/5): كتاب الزينةء باب ذكر الرخصة في للسيراء للنساء» برقم(4541). 
(244) المعجم للكبير(1١078/1؟)؛:‏ ح رقم(؟5٠1؟١).‏ 

(544) علل ابن أبي حاتم( .)444/١‏ 

(06)السئن الكبرى(585/9؟).: كتاب النكاح؛ باب الثيب تجعل أمرها لغير وليّهاء برقم(؟53؟5). 
(١20)ينظر‏ الفصل الأول من للباب الثاني(ص؛4 07-58؟). 

(؟25)ينظر صر( 56)من هذا الفصل. 


off 


ا 
۷ 
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. مخالفة الثقة لمن هم أوثئق منه. 
. مخالفة أأح لضعيف للدقة» أو لمن هو أوثق منه. 
. الزيادة في متن الحديث من الثقة إن خالفت ما رواه غيره؛ وأحيانا يستنكر 


الحديث إن كان الراوي ممن لا يحتمل تفرده. 

الزيادة من الضعيف مطلقاء سواءً أخالفت أم لم تخالف. 

الوهم في رفع الموقوف؛ أو وصل المرسل. 

غرابة المتن»-وأقصد الغرابة من حيث المعنى- أو مخالفته للقواعد الشرعية. 


وخلاصة القول: أن جميع هذه الأسباب تعود الى سببين رئيسين هما : (التفرد 
والمخالفة)» ويمكن أن نستخلص كذلك: أن المنكر والشاذ عند الإمام النسائي هما بمعنى 
واحد وليس هناك كبير فرق بينهماء والله تعالى أجل وأعلم. 


المبحث_الثاني 
الات اب. 

الاضطراب يقّع في السند» ويقع في المتن» وهو: رواية الحديث على أوجه مختلفة مع 
تساوي الروايتين وعدم إمكانية الجمع أو الترجيح بينهماء قال ابن الصلاح: "المضطرب: هو 
الذي تختلف الرواية فيهء فيرويه بعضهم على وجهء وبعضهم على وجه آخر مخالف لهء وإنما 
نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان» أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى: بأن 
يكون راويها أحفظء أو أكثر صحبة للمروي عنه؛ أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة؛ 
فالحكم للراجحةء ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب» ولا له حكمه ٣۳‏ 

والأحاديث التي حكم عليها النسائي بالاضطراب: 

.١‏ أخبّرنا محمد بِنُ عبد الأعلى قال: حدثنا خالدُ قال: حَدثنا حاتمٌ» عن سماك؛ عَنْ أبي 
صسالح قال :لما لا افتتح رسول اش مكة.كان أول بيت أدخلهُ بيت أم هانئ؛ فَدَعَا بماء» قشربّه 
وكانت أَمٌّ هائئ عن يَّمينه» فدقع فضلَّةُ إلى أم هانئ؛ فشريتة ام قانئ» ثم قالت: يا رسول الله! 
والله قد فعلت فعلَّةَء والله ما أدري أصبت أم لاء إي شربت فضل رسول الشهق؛ وكنت 
صائمة» فقال: أقضاءٌ من رَمَضْنَانَ أو تَطواغ؟": قلت: يا رسول اللهء بل تطواع فقال رول الله 
١ :‏ إل المستطوغ بالخيارء إإن شاء صتا وإن شَاءً أفطر]"**), قال النسائي: "هذا الحديث 
مضطربء والأول مثهء أما حديث عروة فمرسل ليس بالمشهورء وأما حديث الزهري خاصة 
الذي أسنده جعفر بن برقانء وسفيان بن حسينء فليسا بالقويين في الزهري» وقد خالفهما 
مالك وعبيد الله بن عمروء وسفيان بن عيينة» وهؤلاء أثبت وأحفظ من سفيان بن حسين؛ 
ومن جعفر بن برقان»ء وأما حديث أم هانئ» فقد اختلف فيه على سماك بن حرب؛ وسماك بن 
حرب لبس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث؛ لأنه كان يقبل التلقين» وأما حديث جعدة: فإنه 
لم يسمعه من أم هانئ؛ ذكره عن أبي صالح؛ عن أم هانئ» وأبو صالح هذا: اسمه باذان؛ 
وقيل: باذام» وهو مولى أم هانئ؛: وهو الذي يروي عنه الكلبي» قال ابن عييئة:؛ عن محمد بن 
قيس عن حبيب بن أبي ثابت قال كنا نسمي أبا صالح: 'ُزوزن" وهو بالفارسية كذاب؛ وأبو 
صالح والد سهيل بن أبي صالح اسمه: ذكوان: ثقة مأمون» وأما حديث يحيى بن أيوب الذي 
ذكرناهء فإنه ليس ممن يعتمد عليه حديث منكر”). 





(559)مقدمة ابن الصلاح( 2/١‏ 5). 

(504)في الأصل(إن شاءء وإن صام أفطر)ء وهذا خطأء ولعل الصواب ما أثبتهء لأن باقي الروايات جات فيها هكذاء 
وكذلك هي في الطبعة الجديدة من السئن الكبرى بتحقيق :شلبي(؟/574؟): ع رقم(* 5 ؟1). 

(55)السنن الكبرى؟/ 57-1073 1)ء كتاب الصيام» باب ذكر حديث سماك؛ برقمز١ ١‏ ؟١).‏ 
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أخرجه ابن راهواية9'”*"), والفاكهي!'”/؛ كلاهما من طريق روح بن عبادة عن حاتم 
ابن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح به مثله . 

وأخرجه الحاكم ءوالدارقطني اء والبيهقي أ ء جميعهم من طريق حاتم بن أبي 
صغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ به نحوه. 

كماأخرجه الترمذي' ءوأحم ا" والدار م" والبيهق ي9" 
والدارقطني3“'")؛ والطيالسي9"“)؛ والطبرائي!'””)؛ جميعه من طريق سماك بن حرب» عن 
ابن أم هانئ؛ عن أم هانئ به بنحوه. 

وقبل البدء بالكلام على الحديث لا بد من توضيح الفرق بين الذين أخرجوا الحديث في 
المجموعة الأولى» والذين أخرجوه في المجموعتين الثائية والثالثة» مع أن الطريق واحد. 

قلت: الفرق بين المجموعتين أن النسائيء وابن راهويهء والفاكهي» رووه على أنه 
من حديث أبي صالح» وأم هانئ وردت في سياق المتن» والكلام عنها بصيغة الغائب. 

وأما الآخرون» فرووه من طريق أبي صالح عن أم هانئ-أي أن الحديث من مسند أم 
هانئ» وهي تشكل إحدى حلقات الإسناد فيه-ء وفرق بين الأمرين. ٠‏ 

وكلام الثسائي عقب هذا الحديث يشمل أحاديث هذا الباب» والذي قبله؛ وكان قد 
روى فيه مجموعة من الأحاديث في أمر النبي 88 بقضاء صيام التطوع: وأحاديث هذا الباب 
تخير الصائم المتطوع بين إتمام الصيام أو الفطرءولا شيء عليه وقد سبق بحٹها تفصی لا(" 


(269)مسدد إسحاق بن راهويه(١‏ /0*)ح رقم(١؟‏ )أخبرنا روح بن عبادة نا حأتم بن أبي صغيرة نا سماك بن حرب 
عن أبي صالح بنحوهءإسناده باذام وهو ضعيف كما تقدم ولكن القسم المرفوع منه الذي يتعلق بالصائم المتطوع 
صحيح بلفظ الصائم المتطوع أمير نفسه. 

(589)أخبار مكة(؟ /١۲۷)ح‏ رقم(١٠٠۲‏ )حدثني محمد بن إسماعيل قال ثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي 

حصغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح بنحوه. 

(554)المستدرك على الصحيحين(١‏ /54١5كو5١6)ح‏ رقم(؟ 51 او١١1١)‏ 

(4ده )سنن الدارقطني(؟ /ه؟١))‏ بأب تبييت النية من الليل وغيره؛ برقم(؟ ١‏ و4 .)١‏ 

1١ (‏ )سنن البييقي الكبرى(4 /١۲۷)ء‏ باب عيام التطوع والخروج منه قبل تمامد» برقم(١٠؟١81/و4151).‏ 

(211 )سنن الترمذي(” /۹١٠)ء‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع؛ برقم(١؟7).‏ 

(5717)مسند أحمد(/؟14؟). 

(؟"2)سئن الدارمي(؟ /7؟)؛ كتاب الصومء باب فيمن يصبح صائما تطوعا ثم يفطر. برقم(زه؟؟1١).‏ 

(54ه )سنن البيهقي الكبرى(4 /1175و178؟).: برقم( ۸۱۳۲و .)۸١ ٤٥١و ۸۱٤٤‏ 

(015 )سنن الدارقطني(7 .)١74/‏ باب تبييت النية من الليل وغيره» برقم (۸و١٠).‏ 

(555)مسند الطيالسي(١‏ /ه؟؟)ح رقم(" .)١51‏ 

(571)المعجم الكبير(4؛ ؟ إلاء 5و4١‏ 4و )5١:5‏ ح رقم(۹۹۰ و1٩۹٩‏ و۹۹۲ و٣1۹).‏ 

(574)ينظر: الفصل الثاني من الباب التائي(ص؟١١2-4١5).‏ 


£“ 


وأما أحاديث هذا الباب» فقد اضطربت أسانيدها اضطراباً شديداء إذ روي الحديث 
على أضرب متعددةء فرواه جعدة عن أم هانئْ به» وجعدة لم يسمع من أم هاتئ؛ وإئما سمعه 
من أبي صالح مولى أم هانئ؛ وهو: كذاب7”)؛ وقد سبق دراسة حاله تفصيلا(:”). 

كما رواه سماك واضطرب فيهء فرواه عن ابن أم هانئ-من غير أن يسميه-» عن 
'”*), وعن رجل ؛ عن يحيى 
بن جعدةء عن أم هانئ به(””*)؛ وعن أبي صالح؛ عن أم هانئ به'”). 

فالحديث مضطرب سنداً ومتنأء وقد أعله الترمذي بقوله: وحديث أم هانئ في إسناده 
مقال والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي فق وغيرهمء أن الصائم المتطوع إذا 
أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيهء وهو قول: سفيان الثوري» وأحمدء وإسحاق 
والشافعي("ء ولم يصحح هذا الحديث سوى الحاكم""“» ولعل الحاكم ظن أن أبا صالح هو 
السمان؛: والد سهيلء والصحيح أنه مولى أم هانئ كما جاء في معظم الروايات» ونص 
الشمائي على ذلك صراحة؛ وفرق بينهماء فحكم النسائي مبني على زيادة علم» وهو مقدم 
على حكم الحاكم» والله تعالى أعلم. 


جدته أم هانئ به('”*): وعن هارون ابن أم هانئ عن أم هانئ به! 


¥ ¥ ل 


۲. أخبرنا أَبُو عاصم» خشيّش بن أصنرم؛ قال: أنبَأنَا عَبْدُ الرزاق» قال: أنبأنا الثوري» 
عن صالح الْهَمْدَائيُ» عن الشغبي» عن عبد خيرء عن زيد بن أرقمء قال: أي علي 4# بئلائة 
وهو ابسن وفوا عَلَى ثرأة في طهر واحده فسأ اين ل تقران لهذا بالْولّد؟ قالا: لاء ثم سأل 
انين أتقر ان لهذا بالولد؟ قالا: لاه فاقرع بمب فَالْحَق الْولد بانّي صتارّت عَلَيْه الْرْعَة وَجَعلَ 
عه َي الثية نكر ذلك للنبي# فضتحلك حى بدت واجذه" ".ثم قال في الحديث الذي 


(515)ينظر: السئن الكبرى(؟/180-144)ح رقم(701-7707)وينظر كلام النسائي المتقدم على الحديث؛ وكلام 
الترمذيء والدارقطني (جامع الترمذي؟/5١٠ح‏ 77)ءومسند أحمد(41/1؟ ؛ و(سنن الدارقطني175/7؛ جح .)١4‏ 

07 )ينظر: الفصل الثاني من الباب الأول (ص؟1١1714-1).‏ 

(51)ينظر: السنن الكبرى(؟/+6؟) ع رقم( 4 ”و5١‏ 117). 

(؟07)ينظر: المصدر للسابق نفسه ح رقم(ه١7؟).‏ 

(0ه)ينظر: المصدر السابق(؟/51١)‏ ح رقم(ا١؟؟).‏ 

(4/اه)ينظر: المصدر السابق نفسه ح رقم(4٠؟").‏ 

(5/د)سنن الترمذي(؟ »)٠١5/‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع؛ برقم(١؟).‏ 

(091) قال:صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتلك الأخبار المعارضة لهذا لم يصح منها شيء. المستدرك(١1/1١95-5١٠).‏ 

(01/9)السنن الكبرى(75/8؟): كتاب الطلاق» باب القرعة إذا تنازعوا في الولد وذكر الاختلاف على الشعبي في 
حديث زيد بن أرقمء برقم(؟058). 


أخبرتي عبد الله ن ابي الخليل الحضرمي» عن زيد بْن أرقمء به ببعضةلة"). 

وفي الحديث الثالث قال: أخبرنا عمرو بن علي أبو حفصء قال: حدثنا يحيى- هو 
القطان- قال: ثنا عن الأجلح -واسمه يحيى- عن الشعبي؛: عن عبد الله بن أبي الخليل» عن 
زيد بن أرقم به ببعضه' قال النسائي: هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيدل'””). 

أخرجه أبو داودا'ء وأحمدا'*ء والحاكه(”**), والبيهقي9*. وابن أبي شيبة!:**, 
والطبراني**')؛ جميعهم من طريق الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن 
زيد بن أرقم به بنحوهء وبعضهم يزيد على بعض في بعض الألفاظ. 

وأخرجه أبو داودل"ءوابن ماجه" والبيهقي“ء والطبراني“ء جميعهم من 
طريق عبد خير عن زيد بن أرقمء به نحوهء وبعضهم يزيد على بعض في بعض الألفاظ. 

وقد أخرجه الحاكم من أربعة طرق» وصححها جميعاء واعتذر عن عدم إخراج 
الشيخين للأجلح» ومن جملة ما قال: "قد أعرض الشيخان عن الأجلح بن عبد اللهء وليس في 
رواياته بالمتروك؛ فإن الذي ينقم عليه به مذهبهء وقد نقما عليه حديثا واحدا لعبد الله بن بريدة. 
وقد تابعه على ذلك الحديث ثلائة من الثقاتء فهذا الحديث إذا صحيح' ('"). 


(074 )المصيدر للسابق نفسه حم رقم(7؟558). 

(51/5)المصدر السابق نفسه ح رقم(55814). 

(٠4ه)سئن‏ أبي داود(؟ »)۲۸١/‏ كتاب الطلاق؛ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولدء برقم(ة15؟؟ ). 

(641)مسند أحمد(؛ /7؟و174), 

(281)المستدرك على الصحيحين(؟ /0؟١؟)ح‏ رقم(ة 787 )وفي(47/5١)ح‏ رقم(4 455 و1550 ) » وفي(4/4١٠‏ )جح 
رقم(۷۰۳۷ ). 

(89 5 )سنن للبيهقي الكبرى( ٠١‏ /517؟)2 باب من قال يقرع بينهما إذا نم يكن قافة» برقر(۲۱۰۷۱ و ۲۱۰۷۲)۔ 

(41ه)سمصنفف ابن أببسي شيبة(ه /1۸)ح رفم(۲۳۳۸۹ )وفي(۲۸/1)ء الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد 
ويدعيان جميعا ولدا من يرثه؛ برقم(٠40١؟).‏ 

(٥۸٥)المعجم‏ الکبیر (ہ 1۷۲و 1۷۳)ح رقم(۹۸۸٤‏ و۹۹۰٤‏ )۔ 

(083)سنن أبي داود(؟ »)۲۸١/‏ كتاب الطلاق» باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولدء برقم(٠۷٠۲‏ ).. 

(۸۷ )سنن ابن ماجه(۲ »)۷۸٦/‏ كتاب الأحكام» باب القضاء بالقرعة, برقم(4؟؟ ). 

(084)سئن البيهقي الكبرى(١٠‏ /177؟)؛: باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة» برقم( 7١١١‏ ). 

(284 )المعجم الكبير(ة ,۱۷۲و ۱۷۳)ح رقم(۷ 1۹۸ر 4۹۸۹٤و ٤1۹٩1‏ و .)٤۹۹۲‏ 

(40ه)المستدرك على الصحيحين(؟ /25؟؟)ح رقم(7874 )روفي (47/5١)ح‏ رقمز(؟ 458 و536؛ ) ١‏ رفي(4/4١٠)ح‏ 

.) 7٠٠71ا(مقر‎ 


كما صحح الألباني هذا الحديث من الطرق التي رواها النسائي جميعاً""*)» باستثناء 
الطريق الذي قال عنه النسائي: 'وهذا هو الصواب": فقد سكت عنه الألباني» ولم يحكم عليه 
لا صحة ولا ضعفا("؟. 

قلت: هذه الأحاديث رويت على أضرب متعددة؛ مع أن مخرجها واحدء فقد روي عن 
الشعبي على أربعة أضرب: فرواه صالح الهمداني؛ عن الشعبي» عن عبد بن خير اء 
ورواه الأجلح» عن الشعبي» عن ابن أبي الخليل'» ورواه سليمان الشيباني عن رجلا“ 
جميعهم(عبد بن خيرء وابن أبي الخليل» والرجل المبهم)عن زيد بن أرقم به بنحوه. 

أما الطريق الرابع فرواه سلمة بن كهيل؛ عن الشعبي» عن أبي الخليل أو ابن أبي 
الخليلء لم يذكر زيد بن أرقمء ولم يرفعه""'“. 

وسلمة بن كهيل أثبت هؤلاء الأربعة» وقد أعل النسائي الأحاديث الثلاثة الأولى 
بالاضطرابء فقال: " هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسائيد”'"")ء وصوب الرابع بقوله: " 
وسلمة ابن كهيل أثبتهم؛ وحديثه أولى بالصواب(8'”. 

وهكذا فإن النسائي قثّم رواية سلمة بن كهيل المقطوعة على الروايات الثلاث 
المرفوعة؛ وفي هذا مؤشر على أن حديث الثقة لا يعل بأحاديث الضعفاء؛ وإن كثروا. 

وحكم النسائي على الحديث بالاضطراب تابعه عليه عدد من العلماء الذين جاعوا 
بعدهء وأيدوا كلامه؛ فقد قال العقيلي: قال ولا يتابع الأجلح على هذا مع اضطرابه فيه إلا من 
هو دوئه'ء وقال البيهقي: وقد ذكر البخاري حديث عبد الرزاق حيث قال عن عبد خير 
وکأنه لم يعده محفوظا"''. 


(591)أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(41/1 47-8 8)الأحاديث رقم( 4۸۸ ۳ر 14۹ ۳ر 4۹5 ۳و 441 ). 

(؟54)أحكام الألبائي على أحاديث سنن النسائي(١/0141)ح‏ رقم(54417). 

(555)السنن الكبرى(80/5؟): كتاب الطلاق؛ باب القرعة إذا تنازعوا في الولد وذكر الاختلاف على الشعبي في 
حديث زيد بن أرقمء برقم(؟5545). 

(254)المصدر السابق؛ ح رقم(؟554)و برقم(55844). 

(55)المصدر السابق؛ ح رقم(514). 

(311)السنن للكبرى(/0٠8*و١18))‏ كتاب الطلاق» باب القرعة إذا تنازعوا في الولد وذكر الاختلاف على الشعبي في 
حديث زيد بن أرقمء برقم(51745). 

(99ه)السنن الكبرى(580/5): كتاب الطلاقء باب القرعة إذا تنازعوا في الولد وذكر الاختلاف على الشعبي في 
حديث زيد بن أرقم؛ برقم(5147). 

(44)السئن الكبرى(؟/0٠58و١18)؛‏ كتاب الطلاق: باب القرعة إذا تنازعوا في الولد وذكر الاختلاف على الشعبي في 
حديث زيد بن أرقم؛ برقم(5787). 

(595) الضعفاء الكبير للعقيلي(١/77١).‏ 

.)11١١117و‎ 7١١1(مقرب باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافةء‎ »)١157/ ٠١(ىربكلا )سنن البيهقي‎ ٠٠( 


5 4ه 


الإدراج 

الإدراج يكون في السند ويكون في المتنء فأما الإدراج في السند؛ كأن يكون الراوي 
سمع الحديث بأسانيد مختلفة» فيرويه عنه راو آخرء فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن 
يبين الخلافء أو يكون الحديث عند راو بإسنادء وعنده حديث آخر بإسناد غيره» فيأتي أحد 
الرواة ويروى عنه الحديثين بإسناده؛ ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. 

أما الإدراج في المتن: إدخال بعض الألفاظ من قبل الرواة في بداية المتن أو وسطه 
أو نهايته دون الإشارة إلى فصلها عن المتن الأصلي فيظن أنها من صلب الحديث 7'*"). 

والأحاديث التي أعلها النسائي بالإدراج ما يأتي: 

.١‏ قال النسائي-رحمه الله- " أنبا نُوحٌ بْنْ حبيب القومّسي» قال: حذثنا يَحَيَى بْنْ 
سعيدء قال: حَدتنَا ابن جُرَيْجٍ قال: : حَتتنا عَطَاءٌء عَنْ صفْوَان بن يَعلَى بن أَمَبْةه عن أبيه أنه 
ال: تبي ای رول الل وَهُوَ يُنزل عَلَيْهه فبيْنا نحن بالجعرانة والنبي 88 في قَيْدَلا 0 
فتاه الوٴخي» فاشار لم مر أن تعال» فأدذخلت رأسي اة فأتَاةُ رجل ق أحْرَمَّ في جبْةء 
إبثمرة مُتمْع بطيب]!”” فَقَالَ يَا مول اللا ما تقول في رَجل أحْرمْ في جبة؟ إذ نزل 
َلَيْه لوخي فجتل انبر يك يغط "ذلك قري عن فقل: "اين الرٴجل الذي سألني آنفا؟" 
فأتي بِالرجّل فقال: "أما اجب المي( وما الطيب فاغسلة ثم أحدث إخرامًا"» قال 
النسائي: هذا الحرف "ثم أحدث إخراما" لا أعلم أن ؛ أحدأ نه عبر وح ين حبيبء ولا أيئة 
ر وة ات۲ قلت: : سبق دراسة هذا الحديث في مبحث الشاذ من هذا الفصل"“. 





(3001)ينظر تعريف الإدراج ومفهومه؛ وأمثلته في: مقدمة ابن الصلاح(ص51 )والمنهج الحديث للسماحي(ص4١١-‏ 
{1٦‏ ومقابيس نقد متون للسنة(*؟١-74١)بتصرف‏ وانظر معنى الكلام في المصادر التالية:والموقظة(ص؟5ه- 
4*) والباعث الحثيث(ص؟١-4‏ )والنكت على كتاب ابن الصلاح( )۲٤۲١/١۲‏ وشرح نخبة الفكر (ص85-85).: 
والتبصرة والتذكرة :)١75-1١75/١(‏ وأصول الحديث علومه ومصطلحه(ص١77)»‏ والتمهيد لهمام سعيد (ص 
7 ). 

(3507)القبة: هي الخيمة أو البيت الصمغير المدور.ينظر: النهاية في غريب الحديث(4/؟)؛ ولسان العرب(١191/1).‏ 

(50)ما بين المعكوفتين في الأصل :"وتغمره بطيب"؛ والصواب ما أثبته» لأنه جاء هكذا في باقي الروايات: وهو كذلك 
في حدیث(۷۹۸۱) وكذلك هو في للطبعة الجديدة من السنن الكبرى بتحقيق: شلبي(4/؟؟7) ح رقم(4؟11). 
والتضمخ: التلطخ بالطيب وغيره والإكثار منه(النهاية في غريب الحديث؟/19). 

(184) الغطيط: الصوت الذي يخرج مع تفس النائم وهو ترديده حيث لا بجد مساغاً وقد غط يغط غطا وغطيطأء 

ومنه حديث نزول الوحي فإذا هو حمر الوجه بنط (النهاية في غريب الحديث77/4؟). 

(50)ما بين المعكوفتين؛ في الأصل 'فاخلفها" والصواب ما أثبته. السنن الكبرى بتحقيق: شلبي(4/؟١)ح‏ رقم(5174). 

.)۳٠١۸(مقرب السئن الکبری(۳۳۲/۲)» كتاب الحج» باب الجبة في الإحرام»‎ )٠۰٦( 

.)٠ ۰۷-٠۰٥١ إينظر: المبحث السابق[صس‎ ١ ٠١( 


OD, 


؟. قال النسائى-رحمه الله-: “أخبّرَنَا عُتْمَانُ بْنُ عَبْد الله بن خرزاذ الانطاكيء قال: 
نا راهيم بُ الحَجاج» قال: نَنا وَهَيْبْ-ابن خالد-عن ابْن جْرِيْج؛ عَن عَطاء» عن ابن خاس 
ان ؛ النبيئ تكح مَيْمُونَةَ وَهُوَ حرام جَعَلَت أمْرَهَا إلى العّاس فَأنكحَها إِيَاهٌثم قال بعده: ' 
إسناد جيدء وقوله جعلت أمرها إلى العباسء فأنكحها إياه كلام منكرء ويشبه أن يكون هذا 
الحرف من بعض من روى الحديثء فادرج في الحديث"2'"). 

قلت: سبق دراسة هذا لحديث في مبحث الجيد من هذا الفصل' ٠‏ ". 

والحديث أخرجه البخاريا » ومسسلم"""ء وأبو داود "'"ء والترمذي""'" 

وأحوا 0 وعبد بن حميدا*'", وأبو يعلى7'"). والطيالسي"""ء والبيهقي""ء 
والطبراني!"'')؛ وابن حبان7' '')ء جميعهم من طريق ابن عباس بنحوه» ولم يذكروا الزيادة. 
وأخرجه النسائي-أيضاً-من غير طريق عطاءء فرواه من طريق أبي الشعثاء-جابر 
ابن زيدل'”')؛ ومجاهدا”'"")؛ وحميد الطويل7"'')؛ وجميعها من غير الزيادة. 

وقد أعل الإمام النسائي هذا الحديث بالجملة الأخيرة منه» وهي قوله: "جعلت أمرها 

إلى العباس فأنكحها إياء" » وبيّن أن هذا القول منكر» أدرجه بعض من روى الحديث فيه. 


(۰۸) للسئن الكبرى( */80؟) حديث رقم ( 5547). 

.)١ ٤ ينظر : المبجث السابق(ص‎ 1١ ۹( 

)۰ 1" )سصحيح البخاري(١-1/14١"؟)كتاب‏ جزاء الصديدء باب تزويج المحرم برقم (1۸۳۷)؛ وفي كتاب المغاز ي( ۷٤۲/١‏ 
: باب عمرة القضاء برقم(1751). 

(11١١1)صحيح‏ مسلم(7/١71١٠٠او177٠١)كتاب‏ النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهته برقم(١٠؛‏ ١مكرر).‏ 

(+١5)سئن‏ أبي داود(؟/19١)‏ كتاب المناسك؛ باب للمحرم يتزوج برقم(4 )١84‏ 

(11۳إجامع التر مذي( ۰۱/۳ ۳و ۲۰۲ إكتاب الحج» بأبه الرخصة في نكاح المحرم برقم( ۲٤۸ر‏ ۳ ٤۸)؛‏ ورقم(٤ )۸٤‏ وقال 
الترمذي 'حديث حَمدنٌ صنحيح". 

(514)مسند أحمد(1/1؟ ]وه وار 53؟), 

(115)مسند عبد بن حمید(۲۰۲/۱). 

(515)مسند أبي يعلى(181-184/4). 

(511)مسند الطيالسي(١/1457؟).‏ 

(114)السنن الكبرى للبيهقي(11/5١)ء‏ جماع أيواب ما يجتنبه المحرمء باب المحرم لا يَنكح ولا يُتكح برقم(٠‏ 4414)وفي 
كتاب النكاح (9/١١١)؛‏ » باب نكاح المحرم برقم‌(۳۹۷۹١).‏ 

(115)المعجم الكبير Y7 ١(‏ ل وفي المعجم الأوسط(١/ه؟)‏ : وفي المعجم الصغير(١/8؟).‏ 

(7 1 )إصحيح لبن حبان(۳۷/۲٤)؛‏ باب حرمة المناكحة. برقم(ة؟١41).‏ 

(١171)السئن‏ الكبرى(1/ه؟9؟)ح رقمل 857" و١٣۳۸).‏ 

(1۲۲)السنن الکبری(۲/٥۳۷)ح‏ رقم(۳۸۲۲). 

(1۲۳)السئن الکبر ی(۲/٣۲۷-٦۳۷)ح‏ رقم (۳۸۲۳) 
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وهذا القول وجيه ومحقق؛ لأن جميع الروايات من غير طريق الإمام التسائي؛ لم تأت 
بهذه الزيادة» مما يدل على أنها لم تثبت» وهذا الأمر لم يخف على النسائيء لكنه أراد أن يبين 
أن الحديث مروي بهذا اللفظء وهذه الزيادة مدرجة في متن الحديثء ولم يكن النسائي الوحيد 
الذي أعل هذه الزيادة بالإدراج؛ فقد ستل الإمام أحمد عن هذه الزيادة فقال: لا أصل لها"“. 

وقد ألمح الحافظ ابن حجر إلى ذلك بقوله: 'وفي مغازي أبي الأسود عن عروة بعث 
النبي 5 جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة ليخطبها له فجعلت أمرها إلى العباس؛: وكانت أختها 
أم الفضل تحته فزوجه إياها**" . 

وحكم الألباني على الحديث من هذا الطريق بالشذوذا"""ء وعلى جميع الأحاديث التي 
ذكر فيها أن النبي8 نكح ميمونة وهو محرم". 

فهذه الزيادة مدرجةء وحكم النسائي عليها بالإدراج جاء موافقا لحكم السلف والخلف. 

قال لنسائي -رحمه الله-: ' أخبّرتي هَارون بْنْ عبد الله قال: حَدثنا رَيْدُ بْن 
حُبّاب» قال: نا مُعَاويَة بن صتالح. ٠‏ قال: حَثئني أَبُو الزاهر ية-حُدير بن كريب-» قال: حدثني 
کثير بن مُرة الحضترمي» عن ابي الثرداء ستمعتة يقول: ثل رول ) الله أي كل صتلاة 
قراءة ؟ قال: 'نعَم» قال رجل من ) الأنصار: وَجَبَت هَذِهء فالتفت رسول الله بے إلي -وكنت 
أقرب القؤم منة-فقال: 'مَا أرَى الإمَام إذا :ا آم القوام إلا قذ كفاهُم”؛ قال النسائي: ' خولف زيد بن 
حباب في قوله: 'فالتفت رسول الله 28إلي , 

وفي تعليق الإمام النُسائي على هذا الحديث» إشارة إلى أن هذه الزيادة ليست من فعل 
النبي 35» ومابعدها ليس بمتصل من قوله؛ ولاتصح نسبته إليه. 

وفي المجتبى أورد المصنف عن الإمام النسائي أنه قال: * هَذَا عَنْ رّسُول الله 
خط إنمَا هْوَ قول أَبِي الترداءء ولَمْ يُقرأ هذا مَعَ الكتاب"“. 

والحديث مروي في سنن ابن ماجه» من طريق أبي الدرداء بدون هذه الزيادة'" 


(4؟1١)‏ الجامع في العلل ومعرفة الرجال(۳/٠).‏ 

1۹٩/۸ فتح الباري(‎ )٠۲( 

(177)أحكام الألباني على أحاديث سئن للنسائي(١7/1٠6)ح‏ رقم(19714). 

(1۲۷)نظر : المصدر السابق نفسه الأحادیٹ(۳۲۷۱و ۲ ۳۲۷۲۳۲۷)» وينظر كذلك(١/0‏ 4 4)الأحاديث(1841-16859). 
(1۲۸) السفن الکبری( ۳۲۱/۱ -۳۲۲ )حديث رقم .)1۹١(‏ 

(174) المجتبى( 480/7) كتاب الافتتاحء باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام برقم (١۲؟).‏ 

(0؟”) سنن أبن ماجه( ١/4؟7١)‏ » كتاب الصصلاة: باب القراءة خلف الإمام برقم( ١٤ه).‏ 
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ورواه الإمام أحمد بهذه الزيادة» من الطريق نفسه »وفيه توضيح بان هذه الزيادة من 
قول أبي الدرداء خ# إذ قال بعد قول الرجل وَجِبّتْ هذه:“فالتفت إِلَيْ أَبُو الثرداء وكنت اقرب 
القوام منة فقال يَا أبْنَ أخي ما أرى الإمَام إذا أمّ الوم إلا قد كفاش“ '". 

فالقائل:" فالتفت إلي أبو الدرداء» هو: كثير بن مرة الحضرميء والقائل: ' ما أرَى 
الإمَام إذَا أمْ القؤم إلا قذ كفاهُمْ ", هو: أبو الدرداء. 

فيتضح أن هذه الزيادة هي بالفعل من قول أبي الدرداء» أدرجت في الحديث في رواية 
الإمام النسائيء وأحمدء فين النسائيء أنها من قول أبي الدرداء يولم تحتج إلى توضيح 
في رواية أحمدء لأن الأمر كان واضحاً من خلال السياق. 

فلعل الإمام النُسائي استفاد من رواية الإمام أحمد في الكشف عن هذه الزيادة» مع أن 
سياق رواية النسائي يفيد أنها من قول التبي8ك: لكن يبدو أن كثيرا هو الذي قال فالتفت إلي 
وكنت أقرب القوم منه دون تحديد الملتفت» فوهم بعضهم فجعلها من قول رسول الله ك. 

وهذا ما ذهب إليه الإمام البيهقي حين قال : 'الصواب انه من قول أبي الدرداء؛ كما 
قال ابن وهبء وهم فيه زيد بن الحباب» ورواه عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام حافظء عن 
معاويةء فجعله من قول أبي الدرداء*""'. 

.عا اه 

4. قال الإمام النسائيرحمه الله-: أخبرتا محمد بن بشارء قال: حَدْتنَا مُحَمّدُ بْن 
جعفرء وعد ؛ الحم بن مهدي قالا: حذكنا شعْبَة أ٠‏ عن يَلّى بن عَطَاءء أن ممع علي د 
أل ممع ابْنَ عُسََ يُحَدث: عن النبِيلإتقال: اصلاة الليل والنهار مَثتى مَقْنَى' » ثم قال بعده:” 
هذا إسناد جيد ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليا الازدي('"2, خالفه سالم ونافع 
وطاووس""'. 

وقد سبق بحثه في الفصل الأول من الباب الثاني بما يغني عن إعادنه هنا" ء 
وخلاصة ما قيل هناك: أن المخالفة التي تحدث عنذها النسائي» هي في متن الحديث وليس في 
إسنادهء وعلة هذا الحديث: "الإدراج"؛ فإن الثقات من أصحاب ابن عمر رووا هذا الحديث عن 
ابن عمرء ولم يذكروا فيه لفظ: "النهار"؛ وقد أخرجه النسائي نفسه من طريق: سالم بن عبد 


اللهء ونافعء وعبد الله بن دينارء وطاووسء والقاسمء وعبد الله بن شقيق» جميعهم عن أبن عمر 


(591) مسند أحمد (48/5 ؛). 

(1۳۲) سئن البيهقي .)۱٦۳/۲(‏ 

(1۳۳) هو علي بن عبد الل الازدي أبو عبد الله بن أبي الوليد البارعيتهذیب التهذيب (5115/4 ). 
(4؟5) السنن الکبری(۱۷۹/۱) حديث .)٤١١(‏ 

.)"٠٠-۴٤۷ سبق بحثه في الفصل الأول من الباب الثاني [إص‎ )٠١( 
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عن النبيا# أنه قال: " صلاة اليل مثتى مَتْنَى " زاد بعضهم: ' فإذا خفت الصيْح فأوتر 
بواحدة" ولم يذكر واحد منهم لفظ: ' النهار 7 "), 
¥ ¥ و 

4. قال النسائي-رحمة الله-:" أخبّرتا الحَس بْنْ إسماعيل بْنِ مُليْمَان المُجَالدِي قال: 
حلا اض يل يني ابن عيَاضٍ-عَن منصورء عن إنرَاهيم؛ عَن عَلقَمَهَه عن عبد الله-ابن 
مسعود-» قال: صلی رول الله 88 :صتلاة َا فبا أو تقص فلم سلم» قلنا: يا نبي الها 
هَل حَدَث في الصئلاة شيْغ؟ قال: "وما ذاك" فذكرنا [ لَه الذي فعل» فتى رجلةء فاستقبل القلة 
جد سسجتي الهو ثم أقبْل عَلَيْنا بوَجْهه فقال لو حَدَث في الصلاة شيءٌ لأنبأئكمْ بهء ثم قال 
ج ل بشن ل ها شل ف عل في ملته ا شخ ی ری له مون أ 
يلم ثم يسنجد سسجتي الهو" قال النسائي:" خالفه شقيق بن سلمة أبو وائل فجعل التحري 
من قول عبد اش" . 

وحديث أبي وائل الذي أشار إليه النسائي قال فيه: "أنبأ محمد بن بشارء قال حدثنا 
محمد بن جعفر-غندر-قال: حدثنا شعبةء عن الحكم؛ قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله 
قال: "إذا وهم أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب وليسجد سجدتين وهو قاعد بعدما يفرغ(2"). 

أما الحديث الأول فأخرجه البخاري! ي ومسل( يوابو داو د( 4 وابن ماج4“ 
وأحمدة؟ الى وابن خزيمطط!! ل وابِن حبان (* والأصبهاني وأبو عو اة(" 


والطبراني““ء جميعهم من طريق إبراهيم عن علقمة به نحوه مع الزيادة. 





(1۳۹)ینظر: السنن الکبریء الأحادیث أرقام: (۳۸٤و‏ ۳۹٤و1٤٤‏ ٤و ٤۷‏ و ؛لاأرت لكو 581 او44؟ار؟5؟؟١).‏ 

(159) السنن الكبرى(١/4١7)؛‏ كتاب السهوء باب التحريء برقم(581). 

(174) السئن الكبرى(١/4 :)٠١‏ كتاب السهوء باب التحريء برقم(587). 

(1۳۹)صسحيح البخاري(١-٤/۸۷)؛‏ كتاب للصلاة؛ باب التوجه نحو القبلةء برقم( ٠١‏ 4). 

(4١)صحيح‏ مسلم(١‏ /7١٠؛و؟١‏ 4)يكتاب المساجد ؛ باب السهو في الصلاة والسجود لهعءبرقم(7ا©)مكرر. 

(841)سنن أبي داود(587/1): كتاب إقامةالصلاة؛ باب فيمن شك في صلاته...؛ برقم(١1؟١),‏ 

(141)سئن ابن ماجه(١/174١):‏ كتاب الصلاة؛ باب إذا صلى خمساء برقم(٠؟١٠).‏ 

(459١)مسند‏ أحمد(١‏ /9؟5). 

(414؟)صحيح ابن خزيمة(؟ /7١١)؛‏ باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحرى .... برقم(78١٠).‏ 

(46")صحيح أبن حبان(؟ ۳۸۰و ۳۸١‏ ذکر 4 سجدتي السهو للمرغمتين» برقم(172"1؟و1521) وفي(1" /87؟و 
٤‏ ۳۸۵)» ذكر للبيان بأن الأمر بسجدتي السهو...؛ برقم(7524و1550و17177). 

(145)المستخرج على صحيح مسلم(؟/1593و+/17أو111)ح رقم(1722او95؟اولا5ة7ارمر2؟ او11255ار0١19١1).‏ 

(41)سسند أبي عرانة(۱ رهامو" اضرلا مره ١ه)ح‏ أرقام(1؟15 -1959). 

(۸٤1)المعجم‏ الکبیر ( ۰ ۱/٣و‏ ٣۲و‏ ۲۷)ح آرقام(٥۹۸۲‏ -1454). 
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قلت؛ الزيادة متفق على أنها من قول النبيل#ء وليست مدرجةء وقول النسائي لا يفيد 
القطع بإدراج هذه الزيادة؛ لكنه يفيد الإخبار بأن أبا وائل روى هذه الزيادة من قول عبد الله بن 
مسعودهء ولا أرى في ذلك مخالفة» فلعل ابن مسعود.#سئل عمن سهيى في صلاته ماذا يفعل؛ 
فقال: إذا وهم أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب وليسجد سجدتين وهو قاعد بعدما يفرغ: وقد 
رفعه الحكم في بعض طرقه» وهذا ما قاله الدارقطني حين سئل عن هذا الحديث. فقال: 'يرويه 
الحكم عن أبي وائل واختلف عنه؛ فرواه أشعث بن سوار ومحمد بن عبيد الله العزرمي عن 
الحكم عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعاء ورواه شعبةء ومسعر» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن الحكمء عن أبي وائل عن عبد الله موقوفاء والموقوف عن الحكم أصحا'*". 
فالحديث بزيادته صحيح متفق عليهء ولا إدراج فيهء وقد صححه الألباني بالزيادة 
وبدونهال"”"). 

.ما ء* 

1. أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا بن جابر قال حدثني سليم بن 
عامر قال حدثني أبو أمامة قال سمعت رسول الا يقول: "بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان 
فأخذا بضبعي... وساق الحديث» إ[وقال فيه] :ثم انطلقا بي فإذا قوم معلقون 
بعر اقيبهم"ء مشقفة أشداقهم "أدماء قلت: من هؤلاء قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة 
صومهم" فقال: 'خابت اليهود والنصارئى' قال سليم: فلا أدري شيء سمعه أبو أمامة من 
رسول الله فثءأو شيء [من]!'*') رأيه مختصرا”"”". 

أخرجه الحاكدل*"), وابن حبان7*")) والبيهقي'*')»جميعهم من طريق عبد الرحمن بن 
يزيدء عن سليم بن عامرء أن يحيى الكلاعي قال حدثني أبو أمامة الباهلي بدون زيادة. 


(۹٤1)العلل‏ الواردة في الأحاديث النبوية[5/١٠).‏ ظ 

.)١7؟40وا‎ 74 أحكام الألباني على أحاديث سنن النسائي(17/1١7)ح رقم(؟74 او؛‎ )٠١١( 

(551)في الطبعة الجديدة: (وفيه؛ قال: ). السئن الكبرى بتحقيق شلبي (50/5؟)ح رقم(17؟5). 

(؟10)العرقوب: العصب للغليظ الموتر فوق عقب الإنسان لسان العرب(١/5844).‏ 

(*75)الأشداق: جوانب الفمء واحده شدق: أحد جوانب الفم. ينظر: (لسان العرب١/77١)؛‏ ومختار الصحاع(١/١٤٠).‏ 
(154)في الأصل(بمن) وهو خطأء والصواب ما أثبته» وهي كذلك في للطبعة الجديدة المصدر السابق نفسه. 
(166)السئن الكبرى(؟/47 27١‏ كتاب الصيام؛ باب ذكر الاختلاف على شعبة؛ برقم(5241). 

(5657)المستدرك على الصحيحين(١‏ /١۹٠)ح‏ رقم(۹۸٨1)وفي(1۲۸/۲)ح‏ رقم(۲۸۳۷). 

(/21")صبحيح أبن حبان(5١/‏ 575) ذكر وصف عقوبة أقوام من أجل أعمال ارتكبوهاء برقم(431١).‏ 

(554)سنن البيهقي الكبرى(4 :)1١5/‏ باب التغليظ على من أفطر قبل غروب الشمسء برقم(7745). 


6 اه 


وأخرجه الطبراني من طريق معاوية عن سليم به بنحوه مطولاء وفيه قصةء دون 
ذكرالزيادة”'). 

قلت: قوله: "خابت اليهود والنصارى" زيادة مدرجة في الحديث؛: أدرجها سليم بن 
عامرء لكنه نبه على أن ذلك ربما يكون من قول أبي أمامة» وجميع الروايات جاعت خالية من 
هذه الزيادة» بل إن سليما نفسه روى الحديث من غير هذه الزيادة؛ وهذا يدل على شكه في 
نسبتها إلى النبي#. 

واكتشاف الإدراج في الحديث؛ ليس للنسائي فيه سوى فضل النقلء فلم ينقل كلام سليم 
سواهء وهذا يدل على تحري النسائي ودقة ملاحظته. 

2 2 6 

/. قال النسائيرحمة اله-" أخبّرنا مُحَمَّدْ بن سَلّمّة» قال: حدثنا بن وَهبء عن 
عثرو بن الخارث. وذكر آخر» عن آبي الأستود عن عرو عن ) عائشة رضي الله عنْهًا- 
قانت: كَانَ رول الله يُخْرج إِلَيّ رَأسَهُ من الشنجد وَهُوَ مُجَاوِنَ فأغسلة ونا حائض" قال 
النسائي: ' رواه هشام بن عروة ولم يذكر وهو مجاور 0 

ثم روى حديث هشام بن عروة: فقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد: ن مالك عن هشام بن 
عروَةءعن أبيه عن غائشة قالت: كنت أجل رأس رول 4# ونا حائض (e‏ 

قلت: كلام الثسائي فيه نظرء إذ رواه هشام بن عروة نفسه؛ وذكر لفظ: "وهو 
مجاور" فقد روى الإمام البخاري""ء وابن ماجه""ءوأحمد بن حنبل!''')؛ وابن 
الجارودا"""), وأبو يعلى7''), وأبو عوانة!'"') جميعهم من طريق هشام بن عر وة عن أبيه 
عن عائشة به» بنحوه» وذكروا جميعاً لفظ: "وهو مجاور”" أو قريبا منه» فذكر بعضهم: كان 
رسول اش "يجاور . 


(109)المعجم الکبیر (۸ /۷١1)ح‏ رقم( 7519). 

(15)السئن الكبرى(1584/7١):‏ كتاب الاعتكاف» باب ترجيل للحائض المعتكف. برقم(84؟؟). 

(111)السنن الكبرى(؟/114)؛ كتاب الاعتكاف» باب ترجيل الحائض للمعتكف» برقم(86؟7). 

(؟77)صحيح البخاري(١18/4-1).:‏ كتاب الحيض» باب عسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ برقم(55؟) وفي(١4-1/‏ 
١‏ كتاب الحيض: باب الحائض ترجل المعتكفء برقم(4؟7١5).‏ 

(515)سنئن ابن ماجه(١‏ /515).؛ كتاب الصيام» باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله؛ برقم(74١).‏ 

.)٠١/ ٦(دمحأ )سند‎ 1٠4 ( 

(575)المنتقى لابن الجارود(١/517):‏ باب الحائض» برقم(؛ .)٠١‏ 

(555)مسند أبي يعلى(ه /414)ح رقم(؟3؟1؛4). 

(571)مسند أبي عوانة(١/151).‏ 


ا 


كما روى مسلم (9'", والأصبهاني؟"'), والبيهقي''")؛ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل» عن عروة؛ عن عائشة به نحوه مع ذكر الزيادة. 

وكان النسائي قد روى هذا الحديث من طرق متعددة قبله وبعده (!"')ء من غير 
الزيادةء كما أخرجه مجموعة من العلماء دون ذكر الزيادة-أيضا-("". 

قلت: يبدو لي أن عروة بن الزبير روى الحديث عن عائشة على الوجهين بالزيادة 
وبدوتها؛ لأن يحيىء ووكيعء وابن جريجء رووه عن هشام بن عروة بالزيادة» وشعبة؛ 
وسفيان» وحماد بن زيدء وابن جريجء وهشام بن حسانء وعبد الوهاب الثقفي رووه عن هشام 
ابن عروة من غير الزيادة؛ والذين رووه عن هشام بغير الزيادة أكثرء فلو انفرد هشام بهذا 
الحديث لقدمنا الرواية من غير الزيادة؛ لكثرة الرواة عن هشام وجلالتهم؛ لكن هشام توبع على 
روايته عن أبيه بالزيادة» وبدونهاء فتابعه الزهري» وتميم على روايته المجردة عن الزيادة: 
وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» وأبو الأسود على روايته بالزيادة. 

ومع أن النساتي غير معصوم عن الخطأء لكنني أعتذر عنه بقولي: يمكن أن يُحمل 
قول التسائي: " رواه هشام بن عروة ولم يذكر وهو مجاور" على الإخبار؛ فقوله صحيح؛ إذ 
رواه هشام بن عروة في بعض الطرق» ولم يذكر:"وهو مجاور' لكنه ذكر ذلك في طرق 
أخرى» ف النسائي أخبرنا عن جانب من الحقيقةء ولم ينف الجانب الآخرء ولعله ترك ذلك 
لغاية تعليمية لمن جاء بعده» والله أعلم. 


(18")صحيح مسلم(١/4‏ 4 ))١‏ كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها... ؛ برقم(917؟). 

(238)المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم(١‏ /4 ”و 455)» الترجيل التدهين الشعرء برقم(4" و145١)‏ 

( ١707)سنن‏ البيهقي الكبرى(١‏ /508).: باب الحائض لا تدخل المسجدء ولا تعتكف فيه؛ برقم(177١).‏ 

(191)ينظر:السنن الكبرى(؟ (11و78!) كتاب الإعتكاف» باب إخراج المعتكف رأسه من المسجدء وباب ترجيل 
المعتكف رأسهء برقم‌(۳۳۷۹و ۳۳۷۷و ۳۳۸۱و ۴۳۸۲)من طريق الزهري عن عروة عن عائشة؛ ورقم(+97"'او 
ار 8 رو "98"), من طریق إبراهیم؛ عن الأسود عن عائشة؛ وبرقم(۳۳۸۳ )سن طريق تميم بن سلمة عن 
عائشة به بدون الزيادة. 

(111)صحيح البخاري(١18/4-1):‏ كتاب الحيض» باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ برقم(©5؟): وصحيح 
مساء(١‏ /44؟): كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرأآن فيد برقم(151): سنن أبي داود(؟ /*5؟): كتاب الصوم؛ باب المعتكف يدخل البيت 
لحاجة؛ برقم (5454 ). مسند أحمد( /۳۲و ١1۷و‏ ٠۲۳)ء‏ سنن الدارمي(١‏ /511): كتاب الطهارة باب 
الحائض تمشط زوجهاء برقم(" ١5‏ ١1و54‏ 2)). وصحيح ابن خزيمة( »)۳٤۸/‏ باب الرخصة في ترجيل المرأة 
لحائض رأس المعتكف ومسها لياه...» برقم(؟17١7))؛‏ و المستخرج على صحيح مسلم(١‏ /514؟)» الترجيل التدهين 
الشعر؛ برقم(؟58)؛ ومسند الحميدي(4)117/1 والمعجم الأوسط(/ /55؟)ح رقم(٠170):‏ ومصنف عبد الرزاق(١‏ 
/+1؟و4؟؟): برقم(١1١٠و148١),‏ و(؟77)سنن البيهقي الكبرى(١‏ /1۸۹)ء باب ليست الحيضة في اليد 
والسؤمن لا ينجسء؛ برقم(؟85 ) وفي(؛ 7 . باب المعتكف يخرج رأسه من المسجد إلى بعض أهله 
ليغسله؛ برقمز*347). 


پاټ هم 


۸. قال الثسائي-رحمه الله- " أنبا نوح بن حبيب القؤمّسي» قال: حَدْتَنَا يَحْيَى بن 
ستعيد» قال: حَدتنَا ابن جُرَيْحٍ قال: : حَدتّنا عَطاءً؛ عن صفوان بن يَعلَى بْن أمَيّةَ عن أبيه أنه 
E EL‏ » قاتا 
لوحي فأشار إِلَئْ عُمَرُ أن تعال» فأنخلت رأسي القبْةء فتاه رجُل قذ أَحْرم في جُبّةء بعمرة 
متضَمًخ بطيب» فقال يا رول الله ما تقول في رَجل حرم في جب٣‏ ٳذ نزل عليه لوخي 
فَجَعل لذبي جك يَغطا؟”" للك ري عنة فقال: يِن الرّجل الذي متألّني آنفا؟" قتي بالرجل 
فقال: "ما الجبّة ORE‏ لطيب فاغسلة ثم ثم أخدث إخرامًا". 

قال النسائي: هذا الحرف * َه أت احزام لا َعَم أن أحداً ذَكَرَهُ غَيْرَ وح ابن 
حبيب» ولا أَحْبُهُ مَحقوظأء واللة ا 

قلت: سبق بحثه بما يغني عن إعادته هنال””". 


9 # ¥ 





(1۷۳) الفطيط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم وهو ترديده حيث لا يجد مساغاً وقد مل بغط غطا وخطيطاء 
ومنه حديث نزول الوحي فإذا هو محم الوجه يفط (النهاية في غريب الحديث٤/۳۷۲).‏ 

(17/4) السئن الكبرى(؟/557): كتاب الحجء باب الجبة في الإحرام؛ برقم(5144؟). 

)٠۷١(‏ ينظر: س( ۰ دو ٥۷‏ د). 


رم م 


المبحث الرا 
5 : 

التصحيف لغة: الخطأ في الصحيفة»: وهو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد""'. 

وفي الاصطلاح : تحويل كلمة في الحديث من الهيئة المتعارف عليها إلى غير ها". 

والتصحيف يقع في السندء ويقع في المتن: ويقسم إلى قسمين: تصحيف سمع؛ء 
وتصحيف بصرء ومن الأحاديث التي وقع فيها التصحيف ونبه عليه الإمام النسائي: 

أولا: التصحيف في الإسناد: 

أكثر التصحيفات التي أشار إليها الإمام النسائي وقعت في الإسنادء وقليل منها وقع في 
المتن» وتصحيف السند؛ يمكن اكتشافه بسهولة بمجرد جمع الطرقء ومقارنتها. 

قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطاء**". 

ومن الأحاديث التي أعلها النسائي بسبب التصحيف في إستادها 

.١‏ قال الُسائي-رحمه الله-: برا حن بن منصور بن جعَرء قال: نا ساق 
بن ميْمانَ» قال: نا مُغْيرَةٌ ن زيادء عَن» عَطَاء» عن عائشةء قالت: قال رول الل ا: "من 2 
تابن على اثنتئ َي عَشرَة ركعة في اليُوم وَالليلَّة دخل الجنة: ٠‏ يا فل ابره رمن بعد 
وركعْتّين بعد المَغرب؛ وركعتين بَعَدَ العشاء وركعتين قبل الفجر" ثم قال بعده: "هذا خطأ 
ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان فصحفه(1"'). 

وقد سبق دراسة حديث عنبسة بجميع طرقه دراسة مستفيضة تغني عن إعادته هناء 
لكن موضوع التصحيف لم أتطرق له هناك7:*). 

والحديث أخرجه النسائي من طرق متعددة؛ فقد رواه من طريق: عطاءء ويعلى بن 
أمية» وعمرو بن أوسء والمسيب بن رافع» ومكحولء وحسان بن عطية» جميعهم عن عنيسة 
عن آم حبيبة مرفو ع( 


كما أخرجه من طريق محمد بن أبي سفيان» عن حبيبة مرفو عا(“ . 


(6195) لسان العرب )١49/4(‏ باختصار شديد. 

5/١ يتظر: فتح المغيث(553/1؟)؛ وشرح نخبة الفكر(47/1).وتدريب الراوي(؟/؟5١)؛ وتصحيفات المحدثين(‎ )٦۷۷( 
.)٤ ٤ ٤ ومنهج النقد(ص‎ ») 

(1074) مقدمة علل ابن المديني» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلاميء ط؟. صر (و). 

,)١ رقم(؟471‎ ح1453/١ىربكلا‎ نئنسلا)١75(‎ 

(4")ينظر: مبحث الإنقطاع (ص81-910؟). 

(141)السئن الكبرى(۹/۱١٤-1۳٤)»‏ الأحاديث أرقام(1114و 1114و £۷۰ 1ر ۷٤1و٤۷٤‏ اوة47 او١٠44‏ او441١).‏ 

(۸۲٦)السنن‏ الكبرى(١/؟47)؛:‏ ع رقم(447١).‏ 


4ه 


وأخرجه من طريق: أبي إسحاقء وإسماعيلء كليهما عن المسيب بن رافع» عن 
عنبسة؛ عن أم حبيبة موقوفا (*'): ومن طريق عطاء بن أبي رباح؛ عن شهر بن حوشب» عن 
أم حبيبة موقوفاً؛*"). ومن طريق المسيب؛ عن أبي صالح؛ عن عنبسة» عن أم حبيبة 
موقوفا**)؛ ورواه من طريق عاصمء عن أبي صالح» عن أم حبيبة مرفوعا(!*"), وهكذا يتبين 
لنا أن الحديث مروي عن أم حبيبة» وليس عن عائشةء لكن عنبسة تصحفت إلى عائشة؛ ولعل 
السبب في ذلك هو عطاءء لأنه رواه على أضرب متعددة؛ ومعلوم أنه قد اختلط بأخرة. 
وهناك أحاديث أخرى أعلها النسائي بسبب التصحيف في إسنادهاء أكتفي بالإشارة إليها 
في الهامش من باب الاختصارء وتقليل الكلام عن الإسناد في باب مخصص للروايات. . 





(1)السنن الكبرى(١/1-470١45),‏ ح أرقام(؟47 او478 .)١‏ 

(584)السئن الكبرى(1/١5؛4)ء‏ ع رقم(1971١).‏ 

(145)السنن الكبرى(1451/1-؟455): ح رقم(475 ,)١‏ 

(1451)السئن الكبرى(477-471/1)؛كتاب الصلاة؛ أبواب التطوعءباب من ثابرعلى اثنتي عشرة ركعةءبرقم(470١),‏ 

(/841)مثال ذلك: 

.١‏ ما رواه النسائي في السنن الكبرى (۱۳۷/۲) كتاب الصيامء باب صيام ثلاثة أيام من الشهر حديث رقم(774؟) 
قال : حڌئتا مخ ب منصور» عن سلفيان» عن بان بْن بثسء عن موسى بن طلحةء عن ابن الحوتكيةء عن أبِي 
نر أن النبي 4# قال لرَجُل: ليك بصيام ثلاث عشرة وََرِبَعْ عش وَحَْسَ عش ثم قال بعده؛ "هذا خطأ ليس 
هذا من حَديث بَيَان, ولعل سُفيَانَ قال: حَدنا' اثذان" فسقط الألف قصتار بيان" ثم رواه على الصواب في(1۳۷/۲)؛ 
ح رقم( ؟77) وأحمد في مسئده (5 /١5١)ثنا‏ سفيان قال سمعناه من انين وثلائة. 

؟. وكثلك روى في كتاب الصيام(؟/79١)‏ باب صيام ثلاثة أيام من الشهر برقم (4؟1)مقال: أنبا أشئة بن عثمان 
ابن حكيم؛ ٠‏ عن بكير الكوفي القاضيء عن عيسى» عن مُحد» عن الحكم» ٠‏ عن مُوسى بن طَلْحَةء عن ابن الحوتكيّة 
قال: قال ابي“ ثم قال بعده: " الصواب عن ابي ذرٴ ويُشْبهُ أن يكُون وقعْ من الكتاب ذر فقيل أبي' . والحديث رواء 
الترمذي في جامعه (؟ »)۱۳٤/‏ ح رقم(۱٦۲)»‏ وأحمد في مسندم(ه /:5١و17١1)؛‏ وابن حبان في صحيحه (4 / 
4 ح رقم(752). والبيهقي سننه الکبری(٤/٤۲۹)»‏ ح رقم(8771 و875718)؛ والبزار في مسنده (1/ 
5 4). وعبد الرزاق مصنفه (4 57ح رقم(877/ ) جميعهم من طريق طلحة عن أبي ذر على الصواب. 

". وفي كتاب الصيام(17/7١و74١):‏ باب صيام شوال والعشره برقم(18457١)‏ قال: أنبأ أحمد بن يحيى قال حدثنا 
إسحاق عن حسن وهو بن عن محمد بن عمرو الليثي عن سعد بن سعيد عن عمرو بن ثابت عن أبي أيوب قال 
قال رسول الله 2 من صسام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال فقد صام الدهر كلهء ثم قال بعده: "هذا خطأ 
والصواب: عمر بن ثابت. وقد رواه مسلم في صحيحه (؟ /8717)), ح رقم(074١١)؛‏ والترمذي في جامعه(؟/ 
1 ح رقو(755): وأبو دلود سننه (؟5714/7).ح رقم(7459)؛ و ابن ماجه في سئنه (١/549)؛‏ ح رقم( 
5؛ وأحمد في مسنده (9//5٠4و5١4):‏ وغيرهم من طريق سعد ابن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن 
الحارث الخزرجي عن أبي أيوب؛ على الصواب. 

4. وفي كتاب المحاربة(05/5)؛ باب للحكم فيمن سب النبي88 ح رقم(۳۸١۳)»‏ قال: أخبرنا معاوية بن صالح 
الأشعري قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي نضرة عن أبي 
برزة قال ثم غضب أبو بكر على رجل غضبا شديدا حتى تغير لونه...الحديث: ثم قال بعده: “ هذا خطأ والصواب 
أبو نصر واسمه أحمد بن هلال خالفه شعبة". 
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ثانيا: التصحيف في المتن: 

لم أجد النسائي تكلم على التصحيف في المتون إلا في موضع واحد إذ قال-رحمه 
اه-: " رتا راهيم ن يَعَقُوب» وإيْرَاهيمُ بن يُونْسَ بن مُحَمد قَانَاه حَذئنا عبد لله بن 
مُوسَى قال: حَدقنَا يُوسْفْ بْنْ صنُهيْبِء عَن عَبْد الله بْن بُرَيدَة عن أبيه» أن امرأة حذفت*") 
اشراة فان قطت فَجَعل رول الله 3 في ولدهًا خمسمائة شاة وَنهّى يَومئذ عن الخذف0*"" 
وقال بعده: "أرسلة أَبُو نعيم"('") 

ثم روى حديث أبي نعيم فقال: اخيرنا أحمد بن يحيىء قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثتا 
يوسف بن صهيبء قال حدثني عَيْد الله بْن بُرَيْدَهه عن أبيهء أَنْ امئرأة حذفت امْرأة فأسقطت 
المخذوفة؛ رقع ذَلكَ إلى النبي# فجَعل عقل ولّدها خشمائة من الغنم وتهى يومئذ عن 





ه. -سحوفي كتاب للفرائتض (7/4؟و17), باب ميراث الأبنة الواحدة المنفردة» برقم(٤ 1۳١‏ )قال: أخبرنا عبد الله بن 
محمد ابن إسحاق الأذرمي وعبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي واللفظ له قال ثنا إسحاق الأزرق قال ثنا 
عبد اله بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء عن سليمان بن بريده عن أبيه ثم أن امرأة أتت النبي فك فقالت: 
إني تصدقت على لمي بجارية فماتت...الحديث» ثم قال بعده: هذا خطأ والسواب عبد الله بن بريدة.. وقد رواء 
مسلم في صحيحه(5/1١4):‏ ح رقم(43١١)‏ والترمذي في جامعه(؟ /54): ح رقم( 177)؛ وأبو داود سئنه(؟/ 
4) حم رقم(55"5١)ء‏ وابن ماجه سنن (؟ /١٠8),ح‏ رقم(514؟1): وأحمد في مسنده(ه/151و351؟) جميعهم 
من طريق عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه على للصواب. 

.١‏ وفي كتاب الرجم (584/4)؛ باب الاعتراف مرة واحدة برقم(۷۱۸۸)» قال: أخبرنا إسحاق بن منصور المروزي 
قال أنا محمد بن يوسف قال ثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو قلابة عن أبي المهاجر عن عمران قال 
اشتكت لمرأة إلى رسول اله فقالت: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي... قال النسائي لا نعلم أحدا تابع 
الأوزاعي على قوله عن أبي المهاجر وإنما هو أبو المهلب. والحديث رواه مسلم في صحيحه(؟/5"؟١))؛‏ ح رقم( 
5 وأبو دلود سنن :)١5١/4(‏ ح رقم(١‏ 44 4)؛ و وأحمد في مسند(5/4؟4و١44)‏ الدارمي في سننه("/ 
)٥‏ ح رقم(٣۲۳۲)؛‏ و ابن حبان في صحيحه (١٠/+٠15و151و185١))‏ وغیرهم؛ جميعهم من طريق يحيى 
بن أبي كثيرعن أبي قلابة عن أبي المهلب به بنحوه على العسواب. 

۷ وفي كتاب عمل اليوم والليلة(57/5١)؛‏ باب ما يقول إذا غلبه أمره برقم(445١٠).‏ قال: أخبرئي زكريا بن يحيى 
قال حدثني عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن خالد عن عبد العزيز بن عمر عن أبي هلال كذا قال عن قال أبو 
عبد الرحمن: قوله عن أبي هلال خطأ وإنما هو هلال وهو مولى لهم قال عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله 
ابن جعفر عن أسماء بنت عميس أن رسول الله ##اعلمها كلمات تقولهن عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. 
وقد رواء أبو داود في سئنه(؟//ا4)ءح رقم( ؟55١)2؛‏ وابن ماجه في سننه(۱۲۷۷/۲)» ح رقم( ۳۸۸۲)» وأحمد في 
مسندم(555/5). وابن أبي شيبة في مصنفه (1/١٠)؛‏ ح رقم(24103): والطبراني في المعجم الكبير(5/14؟١)‏ 
ح رقم(77؟) جميعهم من طريق عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن بن جعفر عن أسماء بنت عميس. 

(1۸۸)الحذف الرمي عن جانب والضرب عن جانب» يقال: حذف يحذف حذفا و حذفه حذفا ضربه عن جانب أو رماء 

عنه و حذفه بالعصا: ضربه أو رماه بها. [لسان العرب .)٠٠/۹‏ 

(584)الخذف: بالخاء فإنه الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع. (نسان العرب ١/6‏ 5و١7).‏ 

(150) السنن الكبرى(5/4؟1): كتاب القسامة» باب دية الجنين» برقم( .)٠٠١‏ 
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الخذف" ثم قال : "هذا وهمء وينبغي أن يكون أراد مائة من الغنم» وقد روي النهي عن الخذف 


عن سبد الله بن بريدة عن سبد الله بن مغفك" (1"'), 
أخرجه أبو داود""ء والروياني""ءوابن أبي عاصم''ء جميعهم من طريق 


عبيد الله أبن موسى؛ عن يوسف بن صهيبء به بمثله» وذكر السيوطيء والعظيم آبادي أن 
البزار أخرجه من طريق ابن بريدة عن أبيه"" لكني لم أجده في مسند البزارء فلعله رواه 
في مكان آخر: وصحح الألباني سند النسائي الأول؛ وضعقا الثائيالا*'), 

قلت: مع أن رواة الحديث كلهم ثقاتء إلا أن النسائي أعل هذه الرواية لأجل لفظ: 
'خمسمائة" لانه مخالف لما قضى به رسول الله 6 »وما اتفق عليه أهل العلم» والفقه» وقال: 
ن الصواب:" مائة"؛ ولم يبين سبب هذه العلةء وقال أبو دأود: " كذا الحديث خمسمانة شأة: 
والصواب مائة شاة قال أبو داود هكذا قال عباس: وهو وهم*"""ء ولا أظن أبا داود يقصد أن 
الوهم من شيخه عباس بن عبد العظيم؛ ولعله يقصد أنه هكذا سمعه من شيخه؛ لآن النسائي: 
وباقي الذين رووا الحديث رووه من غير طريق عباس بهذا اللفظ. 

وكان النسائي قد روى في موضع آخر من كتاب القسامة حديث طويل بين فيه 
مقادير الدية» ومن جملة ما جاء في الحديث: ' وقضنى رسُول اللّه ل ان من کان عله في 
البقر عَلَى أهل البقر ماني بَقرَة وَمَنْ كان عَقلَهُ في الشاة أُلفَيْ شاة ...الحديث” 11", 

وروی أبو داود من طريق عطاء بن أبي رباح "أن رسول الله ب قضى في الدية على 
أهل الشاة ألفي شاة ... الحديى*". 

فالمحدثون والفقهاء (' '') متفقون على أن الدية على أهل الشاة ألفي شاة للآثار الواردة 
في ذلك ٠‏ وبما أن دية الجنين تساوي نصف عشر دية الرجل كما هو ثابت في الأحاديث 


(۹۱) السئن الکبری(٤/۲۳۷‏ )حدیث رقم حدیث(۷۰۱۷و۸٠١).‏ 

(191) سنن أبي داوود ٠07/1(‏ )كتاب الديات باب ديه الجنين ؛ برقم( 4514). 

(145)مسند الروياني(40/1). 

(154)ابن أبي عاصم: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني: الديات: إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء كراتشي- 
باکستان 1۹۸۷ء بدون رقم للطيعة.(١/^").‏ 

(195) شرح سنن ابن ماجه( | 1۹)» وعون المعبود(۲١/۸١۲).‏ 

(191) ينظر: أحكام الألبائي على أحاديث سنن للنساني(7714/1)؛ ح رقم( ١4و14‏ 441). 

(1۹۷) سنن أبي داوود ٠87/7(‏ )كتاب الديات باب ديه الجنين » برقم( 4514). 

(1۹۸)السنن الکبری(٤/۲۳۲)»‏ كتاب القسامة؛ باب ذكر الإختلاف على خالد الحذاء؛ يرقم( ؛ .)٠٠١‏ 

(1۹۹) سنن أبي داوود( 535/7) كتاب الديات» باب الخمسمانة كم هي (4519). 

(١٠٠)وقال‏ النووي في المجموع ؛ ' قال الثوري والحسن البصري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل 
: الدية خمسة أصول ... لحديث جابر: فرض رسول الله في الدية على آهل الإبل ماتة من الإبل؛ وعلى أهل 
البقرء مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاءء وعلى أهل الحلل مائة حلة"المجموع: للنووي .)51/١9(‏ 
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الصحيحة إذ ورد في الصحيحين وغيرهما : "أن رسول الله قضى في الجنين بغرة عبد أو 
010ل 

وقال النووي - رحمه الله: "إن كان الأبوان مسلمين» وجبت الغرة مقدذرة بنصف عشر 
دية الأب أو عشر دية الأء"(”'", 

فإذا كانت الدية كاملة:'ألفي شاة"؛ والغرة نصف العشرء فإنها تساوي: 'مائة شاة"» وهو 
ما أشار إليه الإمام الثسائي» ومن قبله أبو داودء أنه الصوابء كما أن العدد المذكور في 
الحديث المعلول يرفضه واقع المجتمع والحياة الاقتصادية في عصر النبوة؛ والله تعالى اعلم. 

وقبل أن أختم هذا المطلب؛ الذي يتحدث عن التصحيف» فإنني أشير إلى بعض 
المواضع التي حصل فيها تصحيف في سنن النسائي الكبرى المطبوعةء وقد نظمتها في 
كشف مستقل 97" 


(1١2)ينظر:‏ صحيح البخاري(١7717/5-1١1))‏ كتاب الديات: باب جنين المرأة الأحاديث آرقام([٤‏ 1۹۰۸-14۰ ( 
وصحیح مسام ( 1۳۰۹/۳ إكتاب القسامة باب دية الجنين (7181 ١امكرر).‏ 

(؟١١؟)المجموع‏ للنوري (590/1). 

(5١7)ينظر‏ الملحق (أ): و( ب)أص("ل/اه-لالاه), 


0 


أولا: الكذب الاصطلاحي: 

لايوجدفي سنن النسائي الكبرى-في حدود علمي- أحاديث لرواة كذابين؛ لأن 
المائي من كبار علماء العلل» ومن منهجه أن لا يروي عن المتروكين؛ فما بالك بالكذابين؟ 
فقد قال الذهبي: " النسائي لا يقول ليس بثقة في رجل مخرج في كتابه'". 

قلت: لكنه يضطر أحياناً لذكر بعض هؤلاء لاشتراكهم مع بعض رواته في الاسم أو 
الكنيةء فيذكرهم من أجل التمييز بينهم؛ وقد يضطر لذكر بعض روايات هؤلاء للتنبيه عليهاء 
ومن ذلك ما رواه في كتاب الصيام» باب الرخصة للمتطوع أن يفطرء وذكر اختلاف الناقلين 
لحديث أم هانئ في ذلكء قال: أتبأ أحمد بن عثمان» قال: حدثتا عمرو»ء عن أسباطء عن 
سماكء عن رجلء عن يحيى بن جعدةء عن أم هانئ» أنها دخلت على النبي8ة يوم فتح مكة 
فأتي بشراب» فشرب ثم ناولهاء فشربت منه» قالت: إني كنت صائمة» ولكن كرهت أن أرد 
عليك شرابك» قال: 'أكنت تقضين؟ لا يضرك7*”". 

ثم قال في الحديث الذي بعده: أنبأ زكريا بن يحيىء قال: حدثنا إسحاق؛ قال: أنبأ أبو 
أبوب يحيى بن أبي الحجاج» قال حدثنا أبو يونسء عن سماكء عن أبي صالحءعن أم هانئ 
قالت: كنت عند رسول الله فأتي بإناء فيه شرابء ثم ناولئي وكنت صائمة فشربت 
نحوءا”'')؛ وقال في الحديث الثالث: "أنبأ محمد بن عبد الأعلى؛ قال: حدثنا خالدء قال: حدثنا 
حاتم» عن سماك؛ عن أبي صالح» قال: لما افتتح رسول الله جتمكة كان أول بيت دخله بيت أم 
هانئ فدعا بماء فشربه...الحديث"9''"). 

ثم تحدث عن أحاديث الباب الثمانية جميعهاء ومن جملة ما قال:"... وأما حديث جعدة 
فإنه لم يسمعه من أم هانئ: ذكره عن أبي صالح؛ عن أم هانئ» وأبو صالح هذا: اسمه باذان» 
وقيل باذام» وهو مولى أم هانئ» وهو الذي يروي عنه الكلبي» قال ابن عبينة: عن محمد بن 
قيسء عن حبيب بن أبي ثابت» قال: كنا نسمي أبا صالح: "زوزن“ وهو بالفارسية: 
کذاب**'". 


(4١٠,)ينظر:‏ سير أعلام النبلاء(8/5؟) بتصرف. 
(5١1)السنن‏ الكبرى(؟/3891)ج رقم(77017). 
(0٠؟)السنن‏ للكبرى(181/7)ج رقم(57:4). 
(7١7)السنن‏ الكبرى(؟/01؟)ح رقم (04؟؟). 
(4١٠٠)السنن‏ للكبرى(391/7)ج رقم(77:9). 


وقد سبق دراسة حال أبي صالح في الفصل الثاني من الباب الأول7''')؛ كما سبق 
بحث حديث أم هانئ»؛ في مبحث المضطرب من هذا الفصل!''). 

فالنسائي جاء برواية أبي صالح لينبه عليها كيلا يلتبس الأمر على بعض الناس» فيظن 
أن أبا صاح هو: السمان؛ والد سهيل؛ فيصحح الحديث؛ وهذا ما حصل فعلاء فقد صححه 
الحاكم النيسابوري(!''". 


ثانيا: الكذب اللغوي: 

وأقصد بذلك أن بعض الناس يطلقون لفظ الكذب» ويقصدون به: الخطأ أو الوهم 
وهذا شائع في لغة الحجاز على الأغلب. 
قال ابن حبان: "...جاء رجل إلى عبادة بن الصامت» فقال يا أبا الوليد: إني سمعت أبأ محمد 
الأنصاري يقول: الوئر واجبء فقال عبادة: كذب أبو محمد: سمعت رسول86 يقول:" خمس 
صلوات افترضهن الله على عباده...الحديث" قال ابن حبان: قول عبادة: “كذب أبو محمد" 
يريد به أخطأء وكذلك قول عائشة حيث قالت لأبي هريرة:؛ وهذه لفظة مستعملة لأهل الحجاز 
إذا أخطأ أحدهي؛ يقال له: كذب" 159" , 

ومن ذلك ما رواه النسائي في كتاب الحج؛ باب نزول المحصب بعد النفر قال: أنبأ 
قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا سفيان» عن عمروء قال: سألت عروة بن الزبير: كم أقام النبي بمكة 
قال: عشرا قلت: أن ابن عباس يزعم أنه أقام بضع عشرة؛ قال: كذب ابن عباسء قأل: فمقته 
مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكها"'"), 

وهذا النوع لا يعد كذباء بل هو نوع من أنواع الوهمء والله تعالى أعلم. 


(4١7)ينظر:‏ الفصل الثاني من الباب الأول(ص؟١١-74١).‏ 
(١٠۷إينظر:‏ الفصل الثاني من البأاب الثالٹ(ص ٥٣۳-٠١١‏ د). 
)١(‏ قال :صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك(١/٤٠٠-١٠٠).‏ 
(17/)مصحيح ابن حبان(5/؟؟)باختصار. 

(١71)السنن‏ الكبرى؟/455ح رقم(١1١47).‏ 


ه كه 


اله 
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء» وأشرف 


المرسلين؛ سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرينء وعلى من تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» أما بعد 


فبعد ن من الله علئ بإتمام هذه الدراسة لا بد من تسجيل بعض النتائج التي توصلت 


إليهاء ومن أهمها : 


.١ 


إن الإمام النسائي يعد من المجتهدين؛ ولم يكن مقلداء فقد خالف شيوخه في بعض 
المسائل الحديثية و الفقهية» وكان له أراء مستقلة د تئم عن عقلية حديثية فقهية فذة. 


. إن كتاب السئن الكبرى يعد مصدراً مهما في الأحكام الحديثية» وعلل الأحاديث؛ وفيه 


كثير من علوم الحديث الأخرىء ويمكن أن يستخلص منه معظم قواعد الحديث 
وأصوله التي كانت مستتدا لمن جاء بعده. 


. له كتاب السنئن الصغرى أحاديثه مجتباة من السئن الكبرىء لكن عملية الاختصار 


على هذا النحو ليست للإمام النسائيء وإنما من بعض تلاميذه الذين جاعو بعده. 


. ان النسائي ليس من المتشددين كما يصنفه النقاد» اذ وثئق من ضعفه غيره؛ وضعف 


من وثقه غيرهء وله منهج خاص في التعديل والتجريح» وهو إلى الاعتدال أقرب منه 
إلى التشددء وقد امتاز بالاعتدال في الأخذ عن الرواة؛ فلا يترك الراوي إلا إذا أجمع 
النقاد على تركه. 


. لإ مذهب النسائي ة في الرواية عن المبتدعين على مذهب شيخيه شيخيه: الجوزجاني وأبي 


داود» الذي يشبه مذهب البخاري؛ فقد روى السائي لمن لم يكن داعية لبدعته في 
المواضيع الخارجة عن موضوع بدعتهم» وتجنب الرواية عن أصحاب البدع المكفرة 
أو المفسقة. 


. إذا لم يجزم الإمام النسائي بالحكم على الحديث: أو بنفي قضية ما؛ فإنه ينسب عدم 


العلم لنفسه؛ فيقول: "ما أعلم" وهذا المنهج جنبه كثيرا من الانتقادات وهو أحتياط جيد. 


. أحكام التسائي على الروايات بالقبول قليلة جدا ذا ما قيست بأحكامه بالردء وذلك لأن 


مجرد سكوته هو شهادة مئه بقبولهاء إذ سكوت النسائي على حديث ما يقتضي أنه لا 
علة له عنده وهذا في الأعم الأغلب» وليس دائماء فقد وجدته سكت على بعض 
الأحاديث المعلولة؛ وهذا إما أن يكون فاته الكلام عليها سهواء وإما لتقدم الكلام فيه 
وإما أنه ترك ذلك لنباهة القارئ؛ أو أنه لم ير لها علة عنده» فليس بالضرورة أن 
يحيط العالم بكل شيء» إذ الإحاطة التامة لا تكون إلا لله وحده. 


۸. لفظ صدوق عند النسائي لا يعني مرتبة أقل من مرتبة الثقة؛ فهو أحياناً أعلى منها إذا 
اقترن بهاء أو مساو لهاء فقد قال النسائي : صدوق ثقةء وصدوق لا بأس بهء ونحوه؛» 
فهي تفيد العدالة والصلاح والتقوى؛ وأما الضبط فيعبر عئه بألفاظ أخرى. 

5. بعض الرواة الذين حكم عليهم النسائي بالجرح الشديد لم يخرج لهم في السنن وإئما 
ذكرهم فقط ليميزهم عمن شاركوهم في الاسم أو الكنية أو اللقب أو بهما جميعا. 

»ا لا فرق بين عبارة :"ليس بالقوي" وعبارة: '"ضعيف" عند الإمام النسائي» 
فكللاهما بمعنى وأحدء وقد استخدم العبارتين بالتناوب في بعض الرواة أنفسهم؛ وهذا 
خلاف ما ذهب إليه الدكتور قاسم علي سعدء من أنه يستعمل عبارة: 'ليس بالقوي" في 

۱1 استعمال اللسائي للفظ الجرح مقيداً بالحديثء يعني أن الراوي متميز في 
صفة أخرىء فإذا قال ليس بالقوي في الحديث» فهو قوي في شيء آخر كالفقه مثلا. 

1 لا يحكم النسائي على الإسناد بالقبول» دون أن يتعرض للمتن إلا لنكتة لطيفة 


في السند أو المتن؛ وهذا على الأغلب. 
1۳ ذا استوعب النسائي طرق الحديث بدأ بما هو غلطء ثم يذكر بعد ذلك 
الصو اب المخالف له. 


٤‏ إن مجرد قول التسائي: ' أدخل فلان بين فلان وفلان: فلانا"؛ لا يعني 
بالضرورة الحكم على السند أنه من قبيل: 'المزيد في متصل الأسائيد"؛ وإنما هو 
إشارة إلى وجود طريق آخر على هذا النحوء وأحياناً تكون الزيادة صحيحة؛ وأحيانا 
تكون معلولةء وقد يصح السند على الوجهين»ء وهذا هو الغالب. 

.٥‏ بعض ألفاظ التعديل والتجريح في السنن الكبرى كانت قليلة أو ئادرةء وبعضها 
لم يستخدمها النسائي سوى مرة واحد في السئن كلهاء ومن ذلك: 

أ. استخدم تأكيد المدح بتكرار الصفة لفظا مرة واحدة. 
ب. استخدم لفظ: '"صدوق" مرة وأحدة. 
ت. استخدم لفظ "الح الحديث" مرة واحدة. 
استخدم لفظ: 'متروك" مطلقا مرة واحدةء» واستخدمها مقيدة بالحديث في ستة 


[+ 


رواة ؛ اثشين منهم روى لهمء وأربعة لم يرو لهم بل ذكرهم ليميزهم عمن 
روى لهم. 

ج. استخدم لفظ: 'لفظ منكر الحديث” مرة واحدة. 

ح. استخدم لفظ: "لين الحديث" مرة واحدة. 

استخدم التعديل على الإبهام مرة واحدة. 
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باكهة 


د. استخدم لفظ :الكذب" مرة واحدة في راو لم يرو لهء ونقل الكلام فيه عن 
غيره. 
ذ. لم يحكم النسائي بالتلقين إلا على راو واحدء هو: سماك بن حرب 

.١‏ لميستخدم النسائي مصطلح الشاذ مطلقاً في السنن كلهاء واستخدم عبارة: 
ليس بالمحفوظء وأحياناً استعاض عنه بالمنكر؛ إذ لا فرق عنده بين الشاذ والمنكر. 

۷ المجهول عند الإمام النسائي قسم واحدء وليس له تفريعات. 

۸ قول النسائي: ر أعرفه" تدل على الجهالة في الأعم الأغلب. 

۹ مفهوم المرسل عند الإمام النسائي؛ هو المرسل بمعناه اللغوي»ء ويطلق 
المرسل على الانقطاع في السند مطلقاء ويدخل فيه المرسل الاصطلاحي-أيضا-. 
020.٠‏ التفرد المطلق؛ لا يعني النكارة عند النسائي كما يقول بعض النقادء فقد 
صحح أحاديث تفرد بها بعض الرواة ء لكن التفرد ممن لا يحتمل تفرده يعد منكرا 

EY 

١‏ لفظ: اليس بمشهور"؛ له ثلاثة مدلولات عند النسائي» الأول: عدم الشهرة 
مطلقاء وتعني: الجهالةء والثاني: عدم الشهرة بين الأوساط العلميةء والثالث: عدم 
الشهرة في سند ما بعينه. 

.2 لل التشايه الكبير بين الأسماء يوقع في اللبس أحياناً فيُضَعف الثقة ويوثق 
الضعيف» لذلك اهتم النسائي بالتعريف بالرواة وإزالة اللبس عنهم. 

.2 بعض العلماء اعتمدوا الأقوال المنسوبة لشيوخ النسائي على أنها للنسائي: 
ونسبوا له توثيق بعض الرواة اعتماداً على هذه الأقوال» مع أن النسائي جرحهم في 
موضع آخر. 

 .٤‏ إن الطبعة الجديدة من السنن الكبرى التي أشرف على تحقيقها الشيخ شعيب 
الأرناؤط أفضل حالاً من الطبعة القديمة» وجاءت خالية من كثير من السقط 
والتصحيفات التي كثرت في الطبعة القديمة. 


التو صيات 

.١‏ أتمنى على الباحثين إيلاء سنن النسائي الكبرى مزيداً من الرعاية والاهتما» 
والبحث؛ فهي لا تزال بحاجة إلى المزيد من الدراسة والبحث. 

1. أوصي بالبحث عن المزيد من نسخ السئن الصغرى المخطوطة للوقوف على 
حقيقتها؛ فلعل النسخ الموجودة حاليا تعرضت للاعتداء عليها من بعض الحاقدين 


أو الجهلة» حتى ظهرت بهذه الشكل المخل في طريقة الاختصار ممأ جعلنا نستيعد 
جدا أن تكون من تصنيف الإمام النسائي نفسه. 
“.2 جمع الرواة الذين روى لهم الشيخان؛ ولم يخرج لهم النسائي؛ للوقوف على 
الأسباب التي جعلته يعرض عنهم؛ وهل شرطه بالفعل أشد من شرطهما؟ وقد 
أشرت إلى أن هذا الكلام فيه نظرء لكن المسألة بحاجة إلى بحث. 
4. أورصي أن تتولى الجامعات مهمة تحقيق كتب السنة» حتى تفوت الفرصة على 
الذين يتاجرون في تحقيق هذه الكتبء التي تبنى عليها دراسات علمية قد تعطي 
نتائج عكسية استنادا إلى المعلومات الخاطئة الناجمة عن التصحيف والتحريف. 
في هذه الكتب. 
وختاماً أرجو الله أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به المسلمين. 
وهذا هو جهدي بذلت فيه وسعيء فإن أصبت؛ فبفضل وتوفيقه؛ ثم بتوجيهات أساتذتي 
الفضلاء» وإن أخطات؛ فمن نفسي ومن الشيطان» فأستغفر الله وأتوب إليه» وعذري أنني بشرء 
والبشر يعتريه النقصء إذ الكمال لله وحده. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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. القرآن الكريم. 
٠‏ أبن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيبانيء الكامل في التأريخ؛ راجعه وصححه: د. محمد 


يو سف الدقاق؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت-لبنان: الطبعة الأولى۷. ٤‏ أه. 


۴. ابن الأثيرء عز الدين الجزري أمد الغابة في معرفة الصحاية؛ تحقيق: علي معوضء دار الكتب الملمية؛ 
بيروت-لبنان؛ الطبعة الثانية ١٠٣م‏ 

4. ابن الأثيرء مجد الدين ابي السعادات المبارك الجزريء جامع | 6_أحادب* ٠‏ تحقيق: 
طاهر احمد الزاوي ومحمود محمد الطناجيء المكتبةالعلمية» بيروت - لبنان» الطبعه بدون. 

. أحمدء الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل؛ الأسامي و الكنى لابن_حنيل؛ تحقيق: عبد الله جديعء» مكتبة دار 


الأقصىء الكويت-الكويتء الطبعة الأولى ©54ام. 


5. س العلل ومعرفة الرجال» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس.المكتب الإسلامي؛ بيروت-لبنان» 

الطبعة الأول ی 1۹۸۸م. 

۷. = مسد أحمد» مؤسسة قرطبة» القاهرة-مصر (بدون رقم الطبعة أو سنة النشر). 

۸. أحمد شاكرء أحمد محمد شاكرء الباعث الحثيث شرح اح الحديث لابن كثبر: دار 
الكتب العلمية» بيروت-لبنانء الطبعة الرابعة4 55١م.‏ 

8. الأصمء أبو العباس» مسئد الشافعي بروابة الرييع بن سليمان» جمعه الأصمء دار الكتب العلمية: 
بيروت-لبنان. 

.٠‏ الأعظمي» محمد ضياء الرحمن» دراسات في الجرح والتعديل» عالم الكتب» بيروت-لبنان» الطبعة 
الأولى532ام. 

.١‏ الألباني: محمد ناصر الدين؛ سثن_النسائي» حكم على أحاديثه وعلق عليه الشيخ الألباني» بعناية: 


۲ 
۳ 


٤ 


E 


١5 


¥ 
۸ 


۹ 


مشهور حسن» مكتبة المعارف» الرياض-السعوديةء الطبعة الأولى. 

- صحبح وضعيف الجامع الصغبر وزباداته؛ المكتب الإسلامي: بيروت-لبنان. 

الأنصاريء عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيانء طبقات المحدثين يأصبهان: مؤسسة الرسالةء بيروت- 
لبنان» الطبعة الثانية ١٤١۲‏ ه. ) 

الباجي. أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدء التعديل والتجريح؛ تحقيق: د. أبولبابة حسين؛ دار اللواء 
للنشرء الرياض-السعوديةء الطبعة الأول ی۹۸1 ١م.‏ 

بازمول؛ محمد بن عمر بن سالمء الإضافةء دار الهجرةء مكة المكرم-السعوديةء بدون طبعة. 

. البخاريء محمد بن إسماعيل, الأدب المفرد؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار البشائر الإسلامية 
بيروت-لبئان» الطبعة الثالثة5 1٠‏ 3ه. 

- التاريخ الكببر» تحقيق: محمود إبراهيم: دار التراث؛ القاهرة-مصرء الطبعة الأولى171؟ ١م.‏ 

= التاريخ الصغيرء تحقيق: محمود زايدء دار الوعي؛ حلب-سورياء الطبعة الأولى 51/17 ام. 

- خلق أفعال العيادء تحقيق: عبد الرحمن عميرة؛ دار المعارف؛ الرياض-السعودية ۹۷۸ ١م.‏ 


,= صحيح البخاريء مراجعة وضبط وفهرسة: محمد علي القطب. وهشام 


البخاريء المكتبة العصرية(مجلد واحد)ء بيروت-ابنان» الطبعة الأولي7١١٠م.‏ 


.= الضعفاء الصغيرء: تحقيق: محمود ابراهيم زايدء دار الوعي؛ حلب-سوريأا"5؟1اه. 

.= الكغنيء تحقيق: هاشم الندوي؛ دار الفكرء بيروت-لبنان. 

۴. البردعي» أبو عثمان سعيد بن عمرو الأزدي » سوالات البرذعي_ء تحقيق: سعدي الهاشمي؛ دار 
الوفاء» المنصورة-مصرء الطبعة الثانية19٠4١ه.‏ 

# ». بروكلمان؛ كارلء تاربخ الأدب_العربي؛ دارالمعارف»؛ القاهره - مصرء الطبعه الخامسه(د.ط). 

5" البزاره أبو بكر أحمد بن عمروء مسند اليزار؛ تحقيق: د. محفوظ زين اش مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة-السعودية» الطبعة الأولی ٤١۹‏ ١ه.‏ 

75. بشار عواد معروف, والشيخ شعيب الأرناؤط تحرير تقريب التهذيب؛ مؤسسة الرسالةء بيروت-لبنان؛ 
الطبعة الاولی 1۹۹۷م. 


كو 
يا عا 3 ¥ 


"٠‏ البغويء الحسين بن مسعودء شرح السنة؛ تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الارنازوط المكتب 
الإسلامي» بيروت-لبنان» الطبعة الثانية. 
4 البيقوني. عمر بن محمد بن فتوح؛ منظومة البيقونيء تحقيق: كمال يوسف الحوتء مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية» بيروت-لبنان» 341 ام. 
5 البيهقي:ء أحمد بن الحسينء السنن الكيرىء تحقيق: محمد عطاء مكتبة دار الباز؛ مكة المكرمة- 
السعودية» 5514ام. 
,= شعب الإايمانء تحقيق: محمد زغلولء دار الكتب العلمية؛: بيروت<لبنان» ط(١) 4١٠١‏ أذه. 
.= القراءة خلف الإمام تحقيق: محمد زغلول؛ دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان. 
الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه.(وهذا‏ غير كتاب: القراءة خلف الإمام للبخاري). 
. الترمذي»ء محمد بن عيسىء جامع الترمذي؛ تحقيق: أحمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي: 
بيروت-لبنان.(مصورة عن طبعة 598 ١ام).‏ 
.٣‏ التهانوي» ظفر أحمد العثمانيء قوإعد في علوم الحديث؛ تحقيق:عبد الفتاح أبو غدةء دار السلام» بيروت-لبنان» 
الطبعة السابعة ٩1۹۹م‏ 
.٤‏ ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم؛ شرح العمدةء تحقيق: سعود العطيشان؛ مكتبة العبيكان» الرياض- 
السعودية» الطبعة الأولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 
=٥‏ منهاج السنة الندبوية؛ تحقيق: محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبةء القاهرة-مصرء الطبعة 
الأولي"٠14١اه.‏ 
"". ابن الجاروذ؛ عبد الله بن عليء المنتقىء تحقيق: عبدالل الباروديء: مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت- 
لينان» الطبعة الأولى 5448 امس. 
۷. الجرجاتي: حمزة بن يوسف تاريخ جرجان» تحقيق: محمد عبد المعيد خانء دار الكتب؛ بيروت-لبنان؛ 
الطبعة الثالثة ۹۸۱ ١م.‏ 
۸. الجزري» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني» اللياب في تهذيب | ۽ دار 
صادرء بيروت حلبنان(بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 


9". الجصاص, أحمد بن علي الرازي؛ أحكام القرآنء تحقيق: محمد قمحاويء دار إحياء التراث؛» بيروت- 


تبنان © ٠‏ 1 أش. 


٠‏ . ابن جماعة؛ محمد بن أبراهيم: المنهل الروي: »تحقيق: محبي الدين رمضان؛ دار الفكر. ؛المشق -سورياء 
الطبعة الثانية ١ء٤‏ ه. 


.١‏ الجوابي: محمد طاهر؛ د المحدد , الحدذيث ؛ نسخة مصورةء 
۲. الجوزجائي» إپراهيم بن يعقوب» IR‏ تحقيق: صبحي السامرائي؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت- 


لبنان» الطبعة الأولى ٤٠٥‏ ١ه.‏ 

*». ابن الجوزيء عبد الرحمن بن عليء تلقيح فهوم أهل الأثر في عبيون المغازي ١‏ السير؛ دار الأرقم: بيروت- 
لبنان؛ الطبعة الأولى 5517 أم, 

5 4 م الضعفاء و المتروكبين» تحقيق: عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة 
الأولى 05٠5اه.‏ 

٥‏ لمنتام في تاريخ لعلو ر ر الهند(بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

5ه العلل المتناهيةء تحقيق: خليل الميسء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنانء ط(ا) ٤١۴۳‏ ١ه.‏ 

7 ؛ . الجوهري البغدادي» علي بن الجعدء مستد أبن_الجعد: تحقيق: عامر حيتر»؛ مؤسسة نادرء بيروت -لبنان» 
الطبعة الأولی ۹۹۹۰١م.‏ 

4. الحازميء أبو بكر محمد بن موسىء شروط الأئمة الخمسة:؛ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة 
الأولىئ ٤۱۹۸مس.‏ 


. الحاكم النيسابوريء أبو عبد الله محمد بن عبد الله.تسمية_من أخرجهم البخاري ومسلمء تحقيق: كمال 
الحوت» دار الجنان: بيروت -لينان؛ الطبعة الأول ی١١٤‏ ١ه.‏ 
تر سم المستد: ك على الصحبيحين: تحقيق : مصطفى عطاءدار الكتب العلمية؛ بيروت حلبنان؛ الطبعة 


الأولى ۹۹۰م. 
أ ع معرفة علوم الحديث؛ تحقيق: معظم حسينء دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» 
الطبعة الثانية» 81 17اه. 
. ابن حبانء أبو حاتم محمد بن حبان ٠‏ الثقات؛ تحقيق: السيد شرف الدين؛ دا الفكره بيروت-لبنانء الطبعة 
الأولى 1915ام. 
.= صحيبح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة.بيروت-لبنان» ط(۱) ۹۹۳١ه.‏ 
.= المجروحبن» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار الوعيء حلب-سوريا. 
ده » مشاهير_علماء الأمصلر: تحقيق: فلايشهمرء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 529ام. 
.بن حجرء أحمد بن عليء الإصابة في معرفة الصحابة . تحقيق: محمد علي البجاوي» دار الجيلء 
بيروت-لبنان: الطبعة الأولى 557١م.‏ 
بام = تعجبل المنفعة؛ تحقيق:إكرام الله امداد الحق» دار الكتاب العربي؛ بيروت-لبنانء ط(١).‏ 
.= تغليق التعلبيق: تحقيق: سعيد القزقيء دار عمار؛ عمان-الأردنء الطبعة الأولى ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
4 - تقريب_التهذبب؛ تحقيق: محمد عوامةء دار الرشيد» حلب-سورياء الطبعة الرابعة۹۹۲١م.‏ 
.= تلخيص الحببرفي تخربح_احاديث الرافع الكبيرءتحقيق:عبدالله هاشم المدينه المنورهء ۹٦٤‏ م. 
.=" تهذبب التهذيب: دار احياء التراث العربيء بیروت- لبنانء الطبعه الثانیه ۹۹۳١م.‏ 
.= الدراية في تخريح أحاديث الهدايةء تحقيق: عبد الله اليماني: دار المعرفة» بيروت-لبنان. 
۳= شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء مراجعة وتقديم: محمد عوضء وتعليق: محمد 


5 


الصباغء مكتبة الغزالي؛ دمشق-سورياء الطبعة الثانية ٩۹۰‏ أم. 

.= طيقات المدلسين» تدقيق: عاصم القريوتي؛ مكتبة المناره عمان-الأردن» طاء 1347م. 

.= لسان المبزانء: تحقيق: دائرة المعارف النظامية-الهند؛ مؤسسة الأعلمي لامطبوعات» بيروت- 
لبنان» الطبعة الثالثةا ٤١‏ ھ۱۹۸م 

.= نتائح ال تخريع أحاديث الأذكاىء تحقيق: حمدي السلفي»؛ مكتبة ابن تيمية» القاهر - 
مصرء الطبعة الأولی ۱ ۹۹١م.‏ 

۷= نز هة الألباب في الألقاب تحقيق:عبد العزيز السديدي» مكتبة الرشيد»ء الرياض-السعوديةء 
الطبعة الأولى 5489١ام.‏ 

.= نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء تعليق: إسحاق زعرورء مكتبة ابن تيمية 
القاهرة-مصرء الطبعة الأولی ۹۹۰١م.‏ 

.= النكت على كتاب اين الصلاححقيق: ربيع بن هادي» الجامعه الاسلاميهء المدينه المنورة- 


السعودية الطبعه الأرلى. 

ا هذ مقدمة فد » تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب؛ 
دارالمعرفة: بيروت-لبئان» واه 

.= الو قو ف على الموقوف. تحقيق: عبد الله الليئي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت-لبئان» 


الطبعة الأولى ٤٠١٦‏ أه. 
1 ابن حزم» علي بن أحمد › الإحكام في الأجكام؛ دار الحديث القاهرة-مصر؛ الطبعة الأولى٤ ٠٠‏ ١ه.‏ 
¥= المحلى؛ تحقيق: لجئة إحياء التراث العربيء دار الآفاق الجديدة؛ بيروت-لبنان. 
؛. الحكمي» حافظ بن أحمدء معارج القيو ل يشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» تحقيق: عمر أبو عمرء 


دار أبن القيم: الدمام- السعودية» الطبعة الأول ی‌۹۹۰١م.‏ 





دار الأماني للنشر والتوزيعء الرياضص-السعوديةء الطبعة الثانية 581 ام. 
١‏ الحموي» شهاب الدين ياقوت بن عبد الله معجم البلدان» دار صادرء بيروت-لبنان» الطبعة الآولى. 
۷ الحميديء عبد الله بن الزبيرء مسئد لحميديء تحقيق: حبيب الأعظميء مكتبة المتنبيء القاهرة-مصر. 
۸. الحوري»؛ محمد عوده 1 : الكتب السئة» رسالة دكتوراه 
غير مطبوعة؛ قدمث لجاممة اليرموك؛ إربد-الأردن؛ عام 5١٠7م‏ 


9 ابن خزيمة:؛ محمد بن إسحاقء» صحيح ابن خزيمة: تحقيق: محمد الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت- 





لبنان ١۹۷۰‏ م. 
.٠‏ الخطيب البغدادي»ء أحمد بن علي أبو بكر بن ثابت» تاريخ بغدادءدار الكتب العلمية[بدون معلومات نشر). 
أ سه 3 ١‏ أدا : تحهيق : محمود الطحان؛ مكنبة المعارف» 


الرياض-السعودية 14٠57"‏ اه. 
.= الفصل للوصل المدرجء تحقيق: محمد الزهرانيء دارالهجرةء الرياض-السعوديةء الطبعة 
الأولى ٤۱۸‏ اه. 
AY‏ = الكفاية في علم الروايةتحقيق: أبو عبد الله السورقي وزميلةء المكتبة العلمية»ء المدينة المنورة. 
=A‏ موضح أوهام الجمع والتفريق؛ تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار المعرفةء بيروت-لبنانء 


1۳ 


الطبعة الأولى/١٠؛‏ أشل. 


5. خلاف؛ عبد الوهابء علم أصول الفقة» دار القلم» الكويت-الكويتء الطبعة الثامنة. 
5 ابن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمدء وفيات الأعيان و أنياء أبناء الزمان: دار صادرء بيروت-لبنان 


۷ه بدون رقم الطبعة. 


۷. الخليلي» الخليل بن عبد الله بن أحمدء الإرشادء تحفيق: محمد سعيدء؛ مكتبة الرشدء الرياضص -السعودية: 


الطبعة الأولى5 54٠‏ 1ه. 


۸. أبن خياط خليفة بن خياط الليثي العصفري؛» الطيقات» تحقيق: أكرم العمريء دار طيبة؛ الرياضص- 


السعودية؛ الطبعة الثانية؟١4/8‏ أم. 


5. خيثمة؛ ابن سليمان القرشي؛ من حديث حذبث خكيئمةه خيثمة؛ تحفيق: عمر عبد السلامء دار الكتاب العربي؛ بيروت- 


لبنان» الطبعة الأولى ٠‏ ۸ اس-. 


.ها787)١(ط ابن خير الاشبيلي» محمد بن خير بن عمرء فهرست ما رواه عن شبوخفك‎ ٠ 
“مه.‎ ٠٦٠ الدارقطني؛ علي بن عمر؛ سن ألدار قطني»ء تحقيق :عبد الله شاشم؛ دار المعرفةء بيروتالبنان‎ . 5١ 


= 


=. 


سؤ الات البرقاني» تحقيق: عبد الرحيم القشقري» مكتب خانة جميلي؛ باكستان- الباكستان: 
الطبمة الأولى ٤١٠٤١ه.‏ 
الل ألو FE ١‏ في الأحاديث الدبو به محفوظ الرحمن السلفي؛ دار طببة» الرياض -السعودية» 


الطبعة الأول یٰ 35/862 ام. 


٤‏ . الد ارمي؛ عبد الل بن عبد الرحمن» سنن الدارميىء: تحفيق: فواز أحمد وخالد العلمي؛ دار الكتأب العربي؛ 


بيروت-لبنانء الطبعة الأول ى ٤٤١١۷‏ ١ه.‏ 


6. أبو داودء سليمان بن الأشعث؛ سنن أبو داود؛ تحقيق: محمد محي الدين»؛ دار الفكرء بيروت-لبنان. 


.= سوالات أبى عبيد الآجريء تحقيق: محمد العمريء الجامعة الإسلامية»ء المدينة المنورة- 
السعوديةء الطبعة الاولی ۹۷۹١مه.‏ 
۷. الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان»تجريد أسماء الصحابة: دار المعرفة؛ بيروت-لبنان» بدون طبعة. 
4 = تذكر ةالحفاظ تحقيق: حمدي السلفي» دار الصميعي» الرياض-السعوديةءط( ٤٠١)‏ اه. 
.= ء تحقيق: محمد إبراهيم الموصلي»› 
دارالبشائر الإسلامية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 5517ام. 
۰ = سير أعلام النيلاع تحقيق: شعيب الأرناؤط والعرقسوسيء مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت-لبنان» الطبعة التاسعة ٤١٣‏ ه. 
.= العبر في خبر من_عيرء تحقيق: صلاح الدين المنجدء مطبعة حكومة الكويت» الكويت» الطبعة 
الثانية 5484 ١م.‏ 
.= الكاشفء تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة- السعودية: ط(١)‏ 151١م.‏ 
.= المغني في الضعفاع؛ تحقيق نور الدين عتر. 
,٤‏ = المنتقى في سرد الكنى»ء تحقيق: محمد المرادء مطابع الجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة- 
المنعودية) ىه 5 أه. 
٠6‏ . - من تكلم فبه وهو_موثقء: تحقيق: محمد المياديني» مكتبة المنارء الزرقاء-الأردن؛ الطبعة 


الأولى آ٦‏ + ٤‏ ١آ‏ شے۔ 


"1 » f 


.= ميزان الإعتدال في نقد الرحالء تحقيق علي محمد وعادل أحمدء دار الكتب العلميةء 
بيروت-لبنان؛ الطبعة الأولى552اه. 

١١‏ . الرازي:عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتمء الجرح والتعديلء دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان: 
الطبعة الأولى ؟5267امب. 

۸ = علل ابن أبي حاتمء تحقيق: محب الدين الخطيب؛ دار المعرفة؛ بيروت-لبنان» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

4 = المراسيلى تحقيق: شكر الله قوجاني» مؤسسة الرسالةء بيروت-لبنان؛ء 
الطبعة الأولى 1 أشب. 

٠‏ الرافعيء عبد الكريم بن محمدء التدوبن في أخيار قزوين» تحقيق: عزيز الله العطاري»؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان؛ طبعة بلا ۹۸۷ ١م.‏ 

1 , اا الحسن بن عبد الرحمنء المحدث_الفاصلء؛ تحقيق: محمد الخطيب؛ دار الفكرء بيروت- 

» الطبمة الثالث 1٠5‏ أه. 

١١‏ .. ابن راهواية. إسحاق بن إبرهيم» مسند إسحاق بن راهوابة؛ تحقيق: عبد الغفور البلوشي» مكتبة الإيمان؛ 
المدينة المنورة-السعودية؛ الطبعة الأولى 455١م.‏ ٌْ 

١١‏ . الربعي: محمد بن عبد الله بن أحمدء مولد العلماع ووفياتهمء تحقيق: عبد الله الحمد؛ دار العاصمةء 
الرياض- السعودية؛ الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

4 ابن رجب. زين الدين عبد الرحمنء شرح علل الترمذيء تحقيق: د. همام سعيدء مكتبة المنارء الزرقاء- 
الأردن. 

6. ابن رشيدء محمد بن عمر الفهريء السئن الأيين» تحقيق: صلاح المصراتيء مكتبة الغرباء الأثرية: 
المدينة المنورة-السعودية» الطبعة الأوليى15371اه. 

.١‏ الرويانيء محمد بن هارونء مسند_الروباني؛ تحقيق أيمن أبو يماني؛ مؤسسة:» القاهرة-مصرء الطبعة 
الاولی ٤١٦‏ ١ه.‏ 

7, الزركشيببدر الدين محمد بن عبد اللهء البرهان في علوم القرآن» تحقيق ابو الفضل ابراهيم؛ دار 
المعرفة» بيروت- لبنان» الطبعة الثانية؟!51 أم. 

4, الزركليء خير الدين؛ الأعلام؛ دارالفكر» بيروت- لبنان» الطبعه الثانيه۹۷۷١م.‏ 

۹. الزعبي» محمد مصلح محمد نقد المتن عند الإمام_الد نه » رسالة ماجستير غير 
منشورةء كلية الشريعة» الجامعة الأردنية» عمان555١م,‏ 

1 . الزيلعي؛ عبد الله بن يوسفء؛ نصب الراية في تخريج أحاديث الهدايةء تحقيق: محمد البنوري» دار 
الحذيث؛ القاهرة“مصر»ء ۳2۷ اهے. 

1. السبكي؛ تاج الدين تقي الدين ءطبقات الشافعة الكبرى؛ دار المعرفهء بيروت- لينان» الطبعه الثائيه. 

55 السخاويء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» د : 
تحقيق عبد العزيز بن محمدء مكتبة العبيكان» الرياض- السعودية؛ ط(١1)؟3597١م‏ 

۳ = فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ تحقيق: علي حسين علي: مكتبة السنة» القأهرة-مصرء 
الطبعة الأولى352ام. 

5,. ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد ء الطبقات_الكبرى» دار صادر؛ بيروت-لبنان» بدون طبعة أو 
سئة نشر.(/452/9). 





6 , س القسم المتمم للطبقات الكيرى: تحقيق:زياد محمد منصور؛ مكتبة العلوم والحكمء المدينة 
المنورة- السعودية» الطبعة الثاني5 15٠‏ ١ه.‏ 

75. سعدي الهاشميء: شرح الألفاظ النادرة أو قليلة الإستعمال:المطبعة السلفية» القاهرة-مصر. 

7 . سعيد بن منصورء بن شعبة الخراساني سئن سعيد بن منصورء تحقيق د.سعد بن عبد انلف دار 
العصيميء الرياض-السعودية؛ الطبعة الأولى 15414ه. 

۸ = كتاب_السننء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الدار السلفيةء بومباي-الهندء ط(1)؟945١م.‏ 

5,. السمعانيء.عبد الكريم بن محمد الإتساب ( بدون دار نشر)ء الطبعه الثانيه. 

٠‏ السنديء نور الدين بن عبد الهادي: حاشبة السند ؛ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةء مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» حلب -سورياء الطبعة الثانية 5/5ام. 

.١‏ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الإتقان في علوم القرآن, المكتبه التجاريه.(ط.د). 

5. 000 إسعاف الميطأ بر جال الموطاء (مطبوع مع الموطأ مجلد واحد)راجعه: فاروق سعد.ء دار الآفاق 
الجديدةء بيروت-لبنانء الطبعة الرابعة 182 ام. 

۲= تدريب الراويء: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض- 

£ السعودية: بدون رقم طبعة أو سنة نشر. 

مس وزملائه» شرح سنن ابن ماجةء قديمي كتب خانه؛ كراتشي-باكستان. 

= طبقات الحفاظ دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان؛ الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 

7 الشاشيء أبو سعيد الهيثم بن كليب» مسند الشاشي» تحقيق: محفوظ الرحمن زين اش مكتبة العلوم 

والحكمء المدينة المنورة-السعودية؛ الطبعة الأولى ١٠55١اه.‏ 

۸. الشافعي» محمد بن إدريس اختلاف الحديث_(برواية الربيع بن سليمان)؛ تحقيق: عامر أحمد حيدرء 

مؤسسة الكتب النقافية» بيروت-لبنان؛ الطبعة الثانية؟555 ام. 

,٩۹‏ = الأمء دار المعرفهء بيروت-لبنان» الطبعه الثانيه57؟1ه. 

.ما١578 الرسالة؛ تحقيق: أحمد شاكرء بدون معلومات نشرءالقاهرة‎ = . +٠ 

0١‏ ابن شاهين: عمر بن أحمد بن عثمان ؛ تاريخ أسماع الثقات» تحقيق: صبحي السامرائي» الدار 
السلفية؛ الكويت- الكويت؛ الطبعة الأولى 9485١م.‏ 

,.۲١‏ = ذكر من اختلف الطلماء ونقاد الحديث فيهء تحقيق: حماد الأنصاري» أضواء السلفء الرياض- 

السعودية؛ الطبعة الأولى ٩۹۹۹١م.‏ 

.١ 417‏ الشنقيطي» محمد الأمين بن المختار الجكني؛ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن؛ دار الفكرء 

بیروت-لبنان ۹۹۵م 

٤‏ . الشهرستاني؛ محمد بن عبد الكريم» الملل والنحل؛ تحفيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة؛ بيروت- 

. هس‎ ٤١ ٤نانبل‎ 

6 الشسوكاني؛ محمد بن علي بن محمد »إرشاد الفحول إلى تحقبق علم الأصول؛ تحقيق: محمد سعيد 

البدري» دار الفكرء بيروت-لبنان ۹۹۲ ١م.‏ 

.= نیل الأو طاں؛ دار الجیل»ء بیروت-لبئان» ۹۷۳١م.‏ 

۷ .ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمدء مصئف ابن_أبي شيبةء تحقيق: كمال الحوت» مكتبة الرشدء 

الرياض-السعودية؛ الطبعة الأولی ۹١٤١ه.‏ 


۸ . ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن؛ صيانة صحيح مسلمء تحقيق: موفق عبد القادرء دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت-لبنان؛ الطبعة الثائية۸ ٠٠‏ ١ه.‏ 


.= مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث › خر ج أحاديثه وعلق عليه:مصطفى البغاء الطبعة 


۹ا = معرفة أنواع علوم الحديث -المشهور بمقدمة ابن الصلاح“» خرج أحاديثه وعلق عليه: د. 
مصطفى البغاء دار الفكرء بيروت-لبنانء الطبعة الأول ی٤‏ ۹۸١م.‏ 

.١‏ الصنعاني؛ أبو بكر عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق » تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلامي: بيروت-لبنانء الطبعة الثانية؛ ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

١‏ . الصنعاني» محمد بن إسماعيل بن صلاح المعروف بالأمير الصنعاني؛ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح 
الأفكار» علق علية ووضع حواشية: صلاح عويضة:؛ دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط(١)‏ 151 أم. 
۳, = سيبل السلامء تحقيق: محمد الخوليء دار إحياء الثراث العربي؛ بيروت- لبنان؛ الطبعة 

الرابمة ۳۷۹١ه.‏ 
١ 4‏ . الضحاك: أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم ؛ الأحاد والمثاني» تحقيق: باسم جوابرهء دار 
الراية» الرياض-السعودية» الطبعة الأولىي5517١م.‏ 
. الطبر اني؛ سليمان بن أحمدء مسند الشامببين» تحقيق: حمدي السلفي» مؤسسة الرسالةء بيروث- 


لبنان ط(١)584‏ ام. 
71ح المعهم الأوسط؛ تحقيق: طارق بن عوض و عبد المحسن الحسيني» دار الحرمين؛ القاهرة- 
مصير 535 أه. 


۷ - المعجم الصفير: تحقيق: محمد شكور أمريرء دار عمارء عمان-الأردنط(15846)1م. 
.> المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي السلفي: مكتبة العلوم والحكمء الموصل-العراق؛ الطبعة 
الثانية 5/87 أم. 
4. الطحاوي؛ أبو جعفر أحمد بن محمدء شرح معائي الآثارء تحقيق: محمد زهري النجارء دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأول یٰ‌۳۹۹١ه.‏ 
٠‏ لطرابلمسي: إبراهيم بن محمدء الإغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط: تحقيق: علي حسنء الوكالة 
العربيةء الزرقاء-الأردن. 
١‏ الطوائلبة؛ محمد عبد الرحمنء الإمام مسلم ومنهجه في صحيحة: دار عمارء عمان-الأردن5517١م.‏ 





۲ - الحافظ . اف» دار عمارء عمان الأردن» 
الطبعة الأولى ۹۹۷١مه.‏ 
7 . الطيالسي. سليمان بن داوده مسئد الطبالسي» دار المعرفة؛ بيروت- لبنان. 


٤‏ بن أبي عاصم. عمرو بن أبي عاصمء السنة لابن أبي_عاصمء تحقيق الألباني» المكتب الأسلامي؛ 
بيروت-لبنان» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

6 ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد اللهء الاستبعاب في معرفة_الأصحابء تحقيق: علي البجاوي: 
دار الجيل: بيروت-لبنان؛ الطبعة الأولى7١11545ه.‏ 

5. عبد بن حميدء بن نصرء التمهيد؛ تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري» وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب-المملكة المغربية:17817.ه. 


۷ 


۷ مسند عبد بن حميدء تحقيق: صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي» مكتبة السنة» القاهرة- 
مصر؛ الطبعة الأولى 544 ام. 

4 ابن عبد الهاديء المقدسي الحنبلي» بحر الدم فيمن تكلم فيه_أحمد بمدح أو ذمء ٠‏ تحقيق: أبو أسامة 
وصي اللهء دار الراية» الرياض-السعودية: الطبعة الأولى 14415م. 

. العترء نور الدين؛ منهج النقد في علوم الحديث؛ دار الفكرء بيروتحلبنان؛ الطبعة الثالثة,م551ام. 

3٠‏ العجلونيءإسماعيل بن محمدء كشف _الخفاءء تحقيق: أحمد القلاش؛: مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» 
الطبعة الرابعة 14٠8©‏ اه. 

١‏ العجلي؛ أحمد بن عبد الللهء فة الثقات تحقيق: عبد العليم البستويء مكتبة الدارء المدينة المنورة- 
السعودية؛ الطبعة الأولى 5485ام. 

. ابن العجمي: أبراهيم بن محمذدء التبيببن لأسماع المدلسين: تحقيق: محمد الموصلي» مؤسسة الريان» 
بیروت-لبنان» الطبعة الأولى 5154ام. 

7 . > > الكشف الحثيثء تحقيق: صبحي السامرائي»؛ عالم الكتب: بيروت -لبنان»ط(١)134817ام.‏ 

5 أبن عدي» عبد الله بن عدي الجرجاني؛ الكامل في ضعفاع الرجال: تحقيق: بحيي غزاوي: دار 
الفكرء بيروت-لبنان» الطبعة الثالثة ۹۸۸ ١م.‏ 

.٥‏ العراقي» أحمد بن عبد الرحيمءالتبصرة والتذكرة» تحقيق :محمد بن الحسين» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت-لبنان. 

,٦‏ - بّحفة التحصيل فى ذكر رواة المراسبل؛ تحقيق: عبد الله نوارة مكتبة الرشيد» الرياض- 
السعودية: الطبعة الأولئ555ام. 

أبن عساكرء أبو الحسن علي بن عساكرء تاريخ دمشق» تحقيق: علي شيريء دار الفكرء بيروت”لبنان. 

8 العسكري: الحسن بن عبد اللهء تصحيفات المحدثينء» تحقيق: محمود ميرة؛ المطبعة العربية الحديتة: 
القاهرة-مصرء الطبعة الأولى ٤٠١١‏ اه. 

5. العظيم أبادي: محمد شمس الحق» عون المعبود دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان» مط ٤١ ١)٣‏ أه. 

٠‏ . العقيلي. أبو جعفر محمد بن عمرء الضعفاع الكيبر: تحقيق: عبد المعطي أمين» دار الكتب العلميةء 
بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 54814١م.‏ 

- .بن العمادء عبد الحي بن أحمد العكبري» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء دار الفكر» بيروت‎ ١ 
لبنان» الطبعة الأولى.‎ 


.١ A‏ العمر ي ء محمد علي قاسم؛ دراسات فی منهج النقد _ عند المحدثين؛ دار النفائس؛عمان -الأردن» 


الطبعة الأولى١٠٠٠٠م.‏ 
۳ . أبي عوانةء أبو عوانة الإسفرائيني» مسند آنه تحقيق: أيمن الدمشقي دار المعرفة؛ بيروت- 


لبنان» الطبعة الأولى ۹۹۸١مه.‏ 


6 دفاروق حمادة. المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل» دار نشر المعرفة» الرباط- المغرب؛ الطبعة 


الثانية 1446 ام. 


مړ - نقد | الدذ : ١‏ عدار الثقافة؛: الدار البيضاء-المغرب؛ طز١ا)خم؟‏ أم. 
١‏ . الفاكهي» محمد بن إسحاقء أخبار مكة؛ دار خضرء بيرقت-لبنان؛ الطبعة الثانية»4 ٤١‏ ه. 


47 أبو الفرجء عبد الرحمن بن علي» صفوة الصفوة: تحقيق: محمود فاخوري ومحمد قلعة جيء دار 
المعرفة؛ بيروت-لبنانء الطبعة الثانية15195 ام, 

۸ قاسم علي سعدء منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقوانه في 
الرجالء: دار البحوث للدراسات الإسلامية» دبي- الإمارات العربيةء الطبعة الأولى»7١٠٠م.‏ 

۹ , القاسمي؛ محمد جمال الدين قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث تحقيق: محمد بهجة 
البيطار؛ دار النفائس» بيروت-لبنانء الطبعة الثالئة ۹۹۲ 1م. 

٠‏ . القاضي» أبو طالبءعلل الترمذي الكبيره تحقيق: صبحي السامرائي؛ وزميليهء عالم الكتب؛ بيروت- 
لبنان» الطبعة الأول ی۹١٠٤‏ ١ه.‏ 

١‏ بن قانعء أبو الحسن عبد الباقي بن قانع بن مرزوقء معجم الصحايةء تحقيق: صلاح المصراتي» 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة-السعودية؛ الطبعة الأولى18١14ه.‏ 

1 , القرطبي؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر بدابة المجتهد ونهاية المقتصد_ء دار الفكرء بيروت-لبنان. 

۳ - جامع أحكام القرآنء تحقيق: أحمد عبد العليم؛ دار الشعب؛ القاهفرة-مصرنط(؟)17177اهف. 

4 . القزوينيء الخليل بن عبد الله بن أحمدء الإرشاد: تحقيق:د.محمد إدريسء مكتبة الرشدء الرياض- 
السعوديةء الطبعة الأولی ۹٠٤٠ه.‏ 

٥‏ . القضاعي» أبو عبد الله محمد بن سلامه بن جعفر» مسند الشهاب › تحقيق: حمدي السلفي» مؤسسة 
الرسالةء بيروت-لبنان» الطبعة الثانية ٤١‏ هس 

5 ابن القيم: محمد بن أبي بكرء حاشبة ابن القيم: دار إلكتب العلمية» بيروت لبنان,ط(؟)3915ام. 

7. الكتاني: محمد بن جعفرء الرسالة_المستطرفة لبيان كتب السنه المشرفه؛ دار الفكرء بيروت- 
لبنان» الطبعه الاولى. 

ابن كثير» إسماعيل بن عمرء البداية والنهايةء مكتبة المعارف؛ بیروت-لبنان» ط(۹۹۰)۸١م.‏ 

۹, = تفسبر ابن_كثيرء دار الفكرء بيروت-لبنان» ٤٤١١‏ ه. 

٠‏ . الكلاباذي» أحمد بن محمد؛ رجال صحيح البخاري؛ تحقيق: عبد الله الليثيء دار المعرفة؛» بيروت- 

لبنان» الطبعة الأولي ٤٤١‏ أه. 

1١‏ الكناني؛ ٠‏ أحمد بن أبي بكرء مصباح الزجاجةء تحقيق: محمد الكشناوي» دار العربيةء بيروت-لبنانء 
الطبعة الثانية؟ 5٠‏ ١٠ه.‏ 

۲ . أبن الكبال: أبو البركات محمد بن أحمد ء الكواكب النبرات فبمن اختلط من الرواة: تحقيق: حمدي 
السلفيء دار العلمء الكويت. 

۳ . الكيكلدي » صلاح الدين أبو سعيد خليل بن سيف الدين: جامع التحصبل في أحكام المراسيل: 
تحقيق: حمدي السلفي» عالم الكتبء بيروت-لبنان؛ الطبعة الثائنية 145١م.‏ 

؛ .٠١‏ = المختلطينء: تحقيق: رفعت فوزيء وعلي عبد الباسطء مكتبة الخانجيء القاهرة-مصر1555م. 

٥‏ لسترنج: كيء بلدان الخلافة الشرقية ء ترجمة: بشير فرنسيس وكوركيس عوادء مؤسسة الرسالة» 
بيروت-لبنانء الطبعة الثائية . 

5 ابن ماأجه؛ محمد بن بزيدء _ سنن أبن ماحهء نحقيق: محمد فؤادء دار الفكر» بيروت-لبنان. 

7” الماردينيء علاء الدين بن علي بن عثمان» الجو هر النقيء مطبوع بذبل الممئنء: تحقيق: محمد عطاء 
مكتبة دار البازه مكة المكرمة-السعونية» ۹۹٤‏ امه 
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4 مالك؛ مالك بن أنسء مؤطأ مالك تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء الثراث العربي؛ 
القاهرة-مصرء(بدون طبعة أو سنة نشر), 
ه. المباركفوريء؛ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيمء تحفة الأحوذي» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان. 
٠‏ ابن المديني؛ علي بن عبد اللهء علل المديني» تحقيق: محمد الأعظمي» المكتب الإسلامي: بيروت- 
لبنان»: الطبعة الثانية ۹۸۰ ١م.‏ 
١‏ االمزيء جمال الدين ابي يوسفء؛ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف؛ تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» 
وإشراف: زهير الشاويشء المكتب الإسلاميء بيروت لبنان» الطبعة الثانية9/87١م.‏ 
.2 تهذبب الكمال في اسماء الرجال» تحقيق: بشار عواد معروف؛ مؤسسة الرساله» بيروت- 
تبنان: الطبعة الثانيه 3.817 أم. 
١؟.مسلمء‏ أبو الحسين مسلم بن الحجاجء التمبيزء تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء مكتبة الكوثر: 
المربع-السعودية» الطبع الثالثة 155٠‏ ١ه.‏ 
4 = صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحباء التراث العربي» بيروت لبنان. 
-.٥‏ المنفردات والوحدان» تحقيق: عبد الغفار البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» 
الطبعة الأولى 14848ام. 
.مغر ابن راشد الأزدي» الجامع لمعمر بن راشد[منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق]» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلاميء بيروت-لبنان؛ الطبعة الثانية» ٤٤١۳‏ ١ه.‏ 
۷. ابن معين» ابو زكريا يحيى بن معين » التاريخ بروابة الدوري؛ تحقيق: أحمد محمد نور سيف» نشر 
مركز البحث العلمي في جامعة الملك عبد العزيزء الطبعة الأولى 1755ه. 
۸ تاریخ ابن معن؛ تحقیق: أحمد محمد » ذار المامون للتراث»› دمشق-سورياء ۵ اھ 
15 - من كلام أبي زكربا في الرجال؛ تحقيق:أحمد محمد نور سيف دار المأمون للتراث» 
دمشق -سورياء ٤١١‏ ھے. 
”٠‏ مغلطايء علاء الدين أبوعبد الهء الإنابة إلى معرفة المختلف فبهم من الصحاية: تحقيق: عزت المرسي 
ورفاقةء مكتبة الرشيد؛ الرياض- السعودية» الطبعة الأولى ١٠٠٠م.‏ 
١‏ ابن مفلح. برهان الدين أبراهيم بن محمدء المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد؛ تحقيق: 
عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الرياض- السعودي؛ الطبعة الأولى ٠15١م.‏ 
67 المقدسي» أبو الفضل محمد بن طاهر› الأجاديث المختارة تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش؛ 
مكتبة النهضة الحديثةء مكة المكرمة-السعوديةء الطبعة الأولی ٤٠١‏ ١ه.‏ 
۳ = شروط الأئمة الستّة؛ دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان؛ الطبعة الأولى 4584١م.‏ 
4. الملطيء محمد بن أحمد الشافعيء التنببه والرد_على أهل الأهواء والبدع؛ تحقيق: محمد زاهد 
الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث, القاهرة-معسرء الطبعة الثانية؟/51١م.‏ 
اابن الملقن؛ عمر بن عليء خلاصة البدر المنبرء تحةقيق حمدي السلفيء؛ مكتبة الرشدء الرياض- 
السعوديةء الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه.‏ 
5, المليباري :حمزة عبدالله؛ الحديث المعلول فواعد وضوابط دار ابن الحزم › بیروت -بنان ط( ١۹۹1)‏ م. 
۷ المناوي» محمد عبد الرؤوف» التوقبف على مهمات التعاريف؛ تحقيق: محمد رضوان الداية؛ دار 
الفكر المعاصرء بيروت-لبنان» الطبعة الأولی ٤٠۰‏ ١ه.‏ 


11 


۸ - فبض _القدير. المكتبة التجارية الكبرى» مصر-مصرء الطبعة الأولى721١اه.‏ 

ابن منجوية:؛ أحمد بن علي؛ رجال مسلمء تحقيق: عبد الله الليثي: دار المعرفة؛ بيروت-لبنان: 
الطبعة الأوئى 1141اه. 

٠‏ ابن مندة؛ محمد بن إسحاق بن يحيىء الإيمان» تحقيق: علي الفقيهي» مؤسسة الرسالةء بيروت- 
لبنان» الطبعة الثانية 1 ٠‏ 4 أه. 

1 المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي» الترغیب ۲ التر هيبت؛ تحقيق: إبراهيم شمس الدين؛ دار الكتب 
العلميةء بيروت-لبنان؛ الطبعة الأولى ٤١۷‏ ه.. 

۲ - رسالة في الجرح والتعديلء تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة دار الأقصىبط(1)٦١٠٤ه.‏ 

٣۳‏ موفق عبد الله عبد القادرء توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين؛ دار البشائر الإسلاميةء 
بيروت-لبنان: الطبعة الأولى4١1541هف-557‏ ام. 

54 النسائي. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» تسمبة فقهاء الأمصارء تحقيق: محمود زايدء دار 
الوعي؛ حلب-سورياء ط(١)‏ 41 . 

,= تسمية من لم برو عنه رجل واحد: تحقيق: محمود زايد» مطبوخ مع مجموعة رسائل 
حديثية للنسائي في مجلد واحده دار الوعيء حلب-سورياء الطبعة الأولي17775.ه. 

٦‏ - رسائل في علوم الحديث؛ تحقيق: جميل علي حسنء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت-لبنان» 
الطبعة الأولى542١م.‏ 

PY‏ سنن النسائي الكيرى.(مجلد واحد) تحقيق : عبد الصمد شرف الدينء دار القمة؛ بومباي- 
الهندء الطبعة الأول یٰ‌۹۷۲١م.‏ 

۸.- سنن_النسائي الكبرى(ستة مجلدات) تحقيق: الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية بیروت-لبنان عام ء الطبعه الأولى 557١م.‏ 

۹= سنن_النسائي الكيرى(7١‏ مجلد) 3 تحقيق: حسن شبليء مؤسسة الرسالة؛ بيروت-لبنان» 
الطبعة الأولى ٠١٠‏ "مه. 

."م سئنئ_النسائيء تحقيق: مكتب التراث الإسلامي؛ دار المعرفةء بیروت-لبنانط(۹۹۲)۲١م.‏ 

.٤١‏ = الضعفاء والمتروكين: تحقيق: محمود زايدء دار الوعي» حلب -سورياء »ط(1759)1ه. 

.ه١۳٠۹ الطبقات؛ تحقيق: محمود زايدء دار الوعي؛ حلب-سورياء ؛ الطبعة الأولی‎ - ١ 

۳ - عمل البوم واللبلة» المكتب التعليمي»ء السعودي- المغرب» الطبعه الأولي. 

4 - فضائل الصحاية؛ دار الكتب العلميةء بيروت؛ الطبعة الأولى ٤٠٥‏ ١أه.‏ 

٥‏ . آبو نعيم» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيء المستخر الا ؛ تحقيق: محمد 
حسن الشافعي» دار الكتب العلميء بيروت-لبنان: الطبعة الأولى7 55 ١م.‏ 

65 - الضطاع تحقيق: فاروق حماده» دار الثقافة؛ الدار البيضاء-المغربء الطبعة الأولى 585 ١م.‏ 

۷ - معرفة الصحاية؛ تحقيق:عادل الغرازيء دار الوطن؛ الرياض-السمودية» الطبعة الأولى 45/8 ١م.‏ 


TIA‏ = مسيئد_أبى حنبفة: تحقيق: نظر الفاريابي: مكتبة الكوثر. 


۹ النووي» أبو زكريا محيي الدين بن شرف › الأذكارء المطبعة الخيريةء الطبعة الأول ی ۳۲۲١ه.‏ 
- تهذيب الأسماع دار الفكرء بيروت-لبنانءالطبعة الاولی ۹٩۹1‏ ام. 
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5١‏ المجموع؛ تحقيق: محمود مطرحيء دار الفكره بيروت-لبنان؛ الطبعة الأولى 5551ام. 
ه. الهيثميء الحارث بن أبي أسامة؛ مسند الحارث؛ تحقيق: حسين الباكري؛ مركز خدمة السنة والسيرة 
النبويةء المدينة المنورة-السعودية؛ الطبعة الأولى 1۹۹۲م. 
٣‏ . الهيثمي» علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد؛ دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» ٤٤١‏ ١ه.‏ 
”.> موارد الظماز تحقيق: محمد عبد الرزاقء» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان. 
٥‏ الوادياشيء؛ عمر بن علي الأندلسي؛ د ة المحتاج إلى أدلة المنهاج؛ تحقيق: عبد الله اللحياني؛ دار 
حراءء؛ مكة المكرمة-السعودية؛ الطبعةالاولى 1 ٠٤٠ه.‏ 
7 ابن وهبء عبد الله بن وهبء القدر: تحقيق: عبد العزيز العثيم» دار السلطانءمكة المكرمة- 
السعوديةء الطبعة الأولى ٤١١‏ "ه. 
۲۷ . ابو يعلی: أحمد بن يعلىء مسند أبي يعلىي؛ تحقيق حسين أسدء دار المأمون للتراث؛ دمشق -سورياء 
الطبعة الأولى 9/8154١ام.‏ 
۸ - معجم أبي يعلى؛ تحقيق:إرشاد الحقء إدارة العلوم الأثرية.فيصل أباد-باكستان,ط(١7)1‏ 5 اه. 
لمعا ممم 
ه. ابن الأثير؛ ابو السعادات المبارك الجزري» ال بب الحديث؛ تحقيق: طاهر أحمد وزميلهء 
المكتبة العلمية؛ بيروت-لبنان: الطبعة الأولى ۹۷۹١م.‏ 
١‏ . دكتر محمد معين» فرنبك فارممی_ستاد دانشگاه تهران» مؤسسة انتشارات أمير كبير؛ جاب: 
دهمشمس ؛ الطبعة العاشرةء جلد دوم. 
١.الرازي»ء‏ محمد بن آبي بكرء مختار الصحاح.ء تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان» بيروت-لبنآن» 
الطبعة الأولى552١م.‏ 
7 ربن سلامء القاسم بن سلام الهرويء غريب _الحدبث لإين_سلامء تحقيق:محمد خانء دار الكتاب 
العربي: بيروت-لبنانء الطبعة الأولى 1797ه. 
ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارسء معجم مقاييس اللغةء تحقيق وضبط: عبد السلام هارون؛ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت-لبنان. 
4 ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري؛ غريب _الحدبث لابن قتببة» تحقيق: عبد الله الجبوري» 
مطبعة العاني» بغداد-العراق» الطبعة الاولی ۳۹۷١ه.‏ 
٥‏ أبن منظور, محمد بن مكرمء لسان العرب؛ دار صادرء بيروت-لبنان؛ الطبعة الأولى. 
طات 
5,. الدارقطنيء علي بن عمرء العلل الواردة في الأحاديث النيوية(صورة عن مخطوط في مكتبة 
الدكتور سلطان العكايلة خط مشرقي). 
ابن همات؛ محمد بن حسنء قلائد الدرر على نتبجة النظر. صورة عن مخطوط المكتبة الوطنية في تونس 
مكتوب بخط مشرق عام ١١١١ء.‏ بخط المؤلف نفسه( موجود في مكتبتي الخاصة). 
الد وث: 
الصاحب» محمد عيد» الصحابة المكثرون من الروابة فى ضوع قاعدتي التحمل والإداع مجلة دراسات علوم 
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الشريعة والقانون: الجامعة الأردنية » المجلد الحادي والعشرون, العدد السادس 554١م.‏ 
1" . الطوالبة: محمد عبد الرحمن؛ "مذ اة دراصسة ت 4 ر“ ؛ 
مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون» الجامعة الأردنية ٠‏ المجلده 7؛ العدد(1) 5378 ١م.‏ 
-. المجهول عند الإمام_النسائي في السئن الكبرى مجلة أبحاث اليرموك, جامعة اليرموك: 
المجلد الرابع عشرء العدد الثاني594١م.‏ 
,٠٠‏ العمري؛ محمد علي قاسمء النقد_عند المحدثبن وأصوله العامة؛ مجلة أبحاث اليرموك؛ جامعة 
اليرموك؛ المجلد السابع» العدد الثالثك5517١م.‏ 
١‏ غنامء قاسم محمد ٠‏ وأحمدعبد الله أحمدء المجهول عند الإمام ابن المدينيبحث محكم»؛ منشور في 
مجلة المنارة للبحوث والدراسات؛ جامعة آل البيت» المجلد العاشرء العدد الأول» نيسان٤٠٠"م.‏ 
۲ القضاة؛ أمين» مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون» الجامعة الأردئية ۹۹٩۳ ٠‏ 1م. 
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Al-Imam al-Nasai's Judgments Realating Hadiths in his 
Book AlI-Sunan al-kubra 
(Compartive Study) 
by Muhammad al-zu’bi 
Abstract 


This work consists of threc chapter, introduction and conclusion. 
This study alms to show the interest of Hadith scholars in the 
review of Hadith text, therefore the book which called al-sunan al- 
kubra by al-nasa’I has been taken as afield of study. 


Tgis study reveals the significance of the rules relating to the 
Hadith 1n showing the anthenticity of prophet’s tradition. 
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